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٠ض‏ ثم دخلت سنة إحدى عششيرةٌ وثلاثمائة 


١‏ ٍِ 0 1 ِ 4 ع 
فيها" ' دحل أبو طاهر سليمانٌ بن أبى سعيدٍ اناب أمير القَرامِطةِ فى ألفٍ 
وسبعمائةٍ فارس إلى البَصْرة ليلا نصّب السّلالم الشغر فى سُورها » فدحَلها قومه 
وفتّحوا أَبُوابّها » وقئلوا من لَقُوه من أهلهاء وهرب أكثرٌ الناس » فَآلقَوا أَنْفْسَهِم فى 
نِسايّها وذَراريّها » ويَعْتَمُ ما يَحْتارُه من أموالٍ أهلهاء ثم عاد إلى بليه هَجَرَ 
1 5 3 3 
وذلك لما بعث إليه الَليقةٌ جندًا من قله ف وترك البلد ابا" ٠‏ فإنا للِّ وإنا إليه 
وفى هذه السنةٍ عزّل الممْكَدِرُ عن الوّزارة حامد بن العباس وعلئٌ بِنّ عيسى » 
وردٌ إلى الوزارة أبا الحسن ابن القْراتٍ الولاية الثالثة » وسلّم إليه حامد بن اعباس » 
وعلئ بنّ عيسى » فأمًا حامدٌ فإن امسن بن الّزير ضينه من الْقكَدِرٍ بخمسمائةٍ 
3 و م د ع مره ع" # 5 املآن 
ألفٍ” ' دينار» وتسَلّمه فعاقبه بأنواع الُقوباتِ » وأُحَذْ منه أموالا جزيلةً لا تحصَى 


)"٠١ - 70١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2١ 45 - ١5/8 والكامل‎ 315١ - 5١18/١ المنتظم‎ )١( 
. 54١ - 5١8 ص 8407 - 61". وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص‎ 

(؟) ييابا: خرابا. تاج العروس (ى ب ب). 

(5) فى النسخ : «ألف ألف » . والمثبت من الكامل .١4١/8‏ 


كثْرة» ثم أَرْسَل به مع مُوَكَلِين عليه إلى واسِطٍ ليختاطوا على أمُواله هناك 
وحواصله » وأمّرهم أن يَسْقُوه سما فى الطريق» فسقَّؤه ذلك فى ينض مَشْوِىٌ 
اددحم ١‏ جام وداه روم لسر . وأا علي بن عيسى فإنه 
صُودر بثلاثمائةٍ أُللٍ دينار» وصُودر قومٌ اكرو وم كانه فكان مله ما أذ 
من هؤلاء مع ما كان صُودِرَت به القَهْرَمانةُ من الذهب شيئًا كثيا جدًا » آلافٌ 
ألفٍ من الدَّنانير» وغيرَ ذلك » وأشار الوزيد ابن القْراتِ على الخليفة مدر بالل 
أن يُتِعِدَ عنه مُؤْنِسَا الخادم ” ويأمره بالذّهابٍ ' إلى الشام - وكان قد قيم بن بلادٍ 
الروم » وقد فتّح شينًا كثيرا من بُلْدانِهم » وغيم مَغانم كثيرة جدًا - فسأل أن يُنْظْرَ 
إلى سَلْخْ رَمضانّ » وكان قد أَعْلّم الخليفةَ بما كان يَعْتَمِدُه ابنُ الوزير من تَعْذِيبٍ 
الناس ومصائرتهم الأموال : فأجاب الخليفةٌ الوزيز إلى إبعادٍ مؤنس فأخرجه إلى 
الشام . 


وفيها كثُر الَرادٌ» وأَفْسَد كثيرًا من العَلَاتِ . 
وفى رمضانٌ منها أمَر برد بقيةِ المواريث إلى ذوى الأرحام . 


1 1 1 5 ءُ 5 -0 ِ ') عى ا م 
وفيها فى النُصفٍ من رمضانٌ أحرق على باب العامة صورة مانى وأزبعة 
4 سر ارصن ٠‏ 2 م ٠.‏ م 
أغدال من كتثب الرّنادقةِ . فسقط منها ذمّبٌ كثية كانت مُحلاة به. 


)١ - 1١‏ سقط من: با م. 

(؟ - ؟) فى ب» م: ١‏ ماثتين» . ومانى تنسب إليه المانوية وهم من الثنوية الذين يزعمون أن للعالّم إلهين 
النور والظلمة وأنهما أزليان, بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام » ومانى هو ابن فاتك » الحكيم 
الذى ظهر فى زمان سابور بن أردشير وقتله بهرام بن هرمز بن سابور» وذلك بعد عيسى ابن مريم عليه 
السلام » أحدث دينا بين المجوسية والنصرائية وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام ولا يقول بنبوة موسى 
عليه السلام . انظر الملل والئحل .51١9 )51١/8/١‏ 

(”) بعده فى بء م : ( منها ما كان صنفه الحلاج وغيره) . 


وفيها انّحَذ أبو الحسنٍ بن القُراتٍ الوزيئ مارّستانًا فى دَرْبٍ المَضْلٍ» ‏ 
عليه من ماله فى كل شهر مائئئ دينار . 

ومن ثوفى فيها من الأغيانٍ : 

لَلّالُ أحمدُ بنْ محمد بنٍ هارونّ, أبو بكر الال » صاحبُ كتاب 
« الجامع لعُلوم الإمام أحمدّ ) » ولم يُصَنّفْ فى مَذّهَبِ الإمام أحمدٌ مثلٌ [15/5ر] 
4 لكان . وقد سيم الحديك من لفن ين غوف قطان واي رفررهها. 
وكانت وفائه يوم الجمعةٍ قبل الصلاةٍ ليومين مضّيا من ربيع الأول منها . 


أبو محمد الجريرئ”' أحة أئمة الصُوفيةِ , أحمدٌ بن محمدٍ بن الحسين, 


أبر محمد الجريرئ” د كبارٍ الصّوفيةِ ه صحب سَرِيًا السَمَّطئَ » وكان 
م 1 7 6 وء 31 

الئِدُ يُكُرمُه ويَسْترمُه . ولما حضّرت النئِدَ الفا أوْصَى أن يُجالّس الجريرئ”” . 
0 ضف 3 5 00 

وقد اسْتّبه ا لد 


الجريرئٌ هذا مَذّ كود بالصلاح والدّيانٍ ومحشن الأدب مع الله عرّ وجل . 


وباج صاحب ذمعانى القرآن» ٠‏ إبراهي بِنُ السّرِىُ بن سهل , أبو 
سْحاقّ الرّجَاحخ'' . كان فاضلا دَيْنَا حَسَن الاغتقادِ, وله المُصَبْفَاتُ الحَسَنةٌ 


)١(‏ طبقات الفقهاء ص 1١‏ وطبقات الحنابلة ؟/ »1١‏ وتاريخ بغداد ه/ 21١7‏ والمنتظم 05١/17‏ وسي رأعلام 
النبلاء 4 9177/١‏ ؟» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )"٠١ - "11١‏ ص 4405 والوافى بالوفيات 59/8. 
)1١(‏ فى الأصل » ص » ظ : «الحريرى 6 . وانظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص 04 ؟؛ وحلية الأولياء 
٠‏ *#؛ وتاريخ يغداد 470/4» والمنتظم ١/1‏ وسير أعلام النبلاء 2477/١4‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات )9٠٠6 - "1١‏ ص 404» والوافى بالوفيات /8/10/ا”. 

(5) انظر ما تقدم فى 871/١54‏ . 

(4) تاريخ بغداد ”/ 85؛ وطبقات النحويين واللغويين ص .١١١‏ والنتظم /١‏ 55,» وإنباه الرواة /١‏ 
9 ووفيات الأعيان 245/١‏ وسير أعلام النبلاء 270/١4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
#”١‏ - 886”) ص _لا١4»‏ والوافى بالوفيات 41//0". 


منها كتابُ «معانى القرآن » وغيده من المصَنّفاتٍ العديدة المفِيدةِ» وقد كان فى 
أُولٍ أشره يَحْوْطٌ الرّجاجٍ » فأحتٌ علع التّخوء فذهّب إلى اليد » فكان يُعْطِى البو 
كل يوم دزهعاء ثم اشتفتى الؤجاج وكَثْر ماله » ولم يَفْطَْ عن البِ ذلك الدرهم 
حتى مات البو . وقد كان الرُجَاجُ موَدبا للقاسم بن عُمِيدٍ الله فلما ولى الؤزارة 
كان النا ينه بلاج ينها إلى لوزير» فحضل له يسيب ذلك ما يزيد على 
بعين ألفّ دِينارٍ : وكانت وفاله فى بجماقى الأول عر هله التدة . وعنه أَحَذ 
ا الُخوى » وأبو”” ' القاسم عبدُ الرحمن بن إشحاق الرُجَاجِيٌ ‏ 
ا إليه” ؛ لأَشذْه عنهع 0 0 كتاب ( الجمل) فى الئخو. 


در مَؤْلَى العْمَضِدِ .وهو بد امام" » ويقالُ له : بدرٌ الكبير . كان فى 
آخِر وقتِ على زيابةٍ فارسّ » وولى من بعده ولدّه محمد . 

حامِدُ بن العئاس” ' , استؤرّره المُعدِدُ فى سنةٍ ست وثلائمائة» وكان كثير 
مال والغِلْمانِ » كثير الات كربا سَحيًاء كثير المروءةٍ» وله جكاياتٌ ندل على 


بَذْلِهِ وإغطائه الأموالَ الجزيلةَ » ومع هذا ع 0 كثيئا» وُجد له فى 
7 2 


مَطْمورَةٍ ألوفٌ من الذهب ؛ كان فى كل يوم إذا دحل إليها ألقَى فيها ألفّ 


. كذا فى النسخ. وفى مصادر ترجمته : (الآخرة)‎ )١( 

(؟) فى بء م: «ابن». و انظر سير أعلام النيلاء /١٠©‏ 6/ا4. 

(م - م) سقط من : الأصل. ص » ظ . 

(5) أى أبو القاسم الزجاجى . 

(ه) تاريخ بغداد /ا/ 5 »٠١‏ والمنتظم 2558/17 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 11١‏ - ١5؟5)‏ ص 
»٠‏ والوافى بالوفيات .84/١١‏ 

(1) المنتظم 2508/17 ووفيات الأعيان ؟/ 2.١45‏ وسير أعلام النبلاء 007/١4‏ وتاريخ الإسلام 
(١حوادث‏ ووفيات ”1١‏ - .5”#) ص »4٠١‏ والوافى بالوفيات ١١9/4/1؟.‏ 

() فى الأصل» ص» ظ: ١مطهرة».‏ والمطمورة : حفيرة تحت الأرض يوسع أسافلها تخبأ فيها 
الحبوب . تاج العروس (ط م ر). 


دينار» فلما اثكلات طمّهاء فلما صُودر دل عليهاء فاسْتُخرج منها مال جزيلٌ 
جدًّاء ومن أكبر مناقبه أنه ا ا 
على قبا كان كنا اقل يزه '"قه كان تزفاة الوزير جامد يتن الفبائن فى 
رمضانَ من هذه السنةٍ مَسمومًا . 

وفيها تُوفُّى عم بن محمد بن ' بُجَير الجيرىٌ" صاحبُ «الصُحيح» . 

ابن حُرَئَة» محمد بن إشحاق بن خُرهَة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلَميْ » مَزلى مُجَشَّر"' بن مُزاجم , الإمام أبو بكرٍ ب رَئمة لمث بإمام 
لدف عاو ون رغ لمكم ويحورو» :رح غنات الإلداة ««رريةن إلى الأفاق فى 
طَلَبٍ العلم وسَماع الحديث » وكتّب الكثير وصئّف وجمّع» وله كتابٌُ 
لفتحي 4 يقالن الكتب وأجَلّها» وهو مِن الْمَهِدِين فى دين الإسلام, 
5 الشيحٌ أبو إشحاق الشّيرازىٌ فى « طبقاتِ الشافييق ‏ خنة اندةقا لها 
قلّدْتٌ أحدًا ده/داظع منذ بلغت سب عشْرةً سنةً . وقد ذكزنا ترجمئه مُطُوَلَةٌ فى 
كتابنا « طبقاتٍ الشافعيةٍ ) بما فيه كفايةٌ» وهو الذى قام يصلى حينّ وقعت 


2 0 ود ف 0 0 
القوعَة عليه ليسترزق الله فى صلاتّه حينّ أزْمّل هو ومحملد بِنْ نصر » ومحمد 


)١(‏ تقدم فى 8735/١4‏ وما بعدها. 

(؟ - ؟) فى الأصل: «يحيى البحيرى؛» وفى ب» م: (بحر اليحترى»»: وفى ص : ١‏ بخير 
البخيرى » . وانظر تاج العروس ( ب ج ر) » وترجمته فى : الأنساب 2585/١‏ وتاريخ دمشق "149/1١7‏ 
مخطوط » وسير أعلام النبلاء 4 /١‏ ؟١4»‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 59١‏ - 896) ص 
8؛ وتذكرة الحفاظ 9/9الا. 

(؟) فى النسخ : « محسن ») وهو تحريف وامثبت من المنتظم 7١37/1؟.‏ وانظر ترجمته فى : المنتظم الموضع 
السابق » وسير أعلام النبلاء 4 /١‏ 755؛ وتاريخ الإسلام ( حرادث ووفيات )85١ - 1١‏ ص ؟45. 
(4:) طبقات الفقهاء ص .٠١"‏ 

,2( أرمل : نفذ زاده. انظر اللسان (رم ل). 


ابنُ جريرء ومحمذ بن هارونٌ الرُويانِ » وقد أؤردها ابن الجوزىٌ من طريقين فى 


. 600 03 0 007 2 مت جاه 0 ٍ- 
ترجمته » وذلك ببلدٍ مصرّ فى دولةٍ احمدٌ بن طولون » فرزقهم الله على يديه . 
000 5 زفق 


0 م 7 ل 2 02 6 
وفيها توفى محمد بِنُ زكريا الطبيث . صاحبٌ المصئفٍ الكبير فى 
ِ 


الع 


)١(‏ المنعظم 584/١8‏ ل كوك, 

.ل55/١4 تقدم فى‎ )١( 

(5) طبقات الأطباء ص »4١4‏ ووفيات الأعيان ه//اه١ء‏ وسير أعلام النبلاء /١4‏ 4ه وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 73١١‏ - .85) ص 455» والوافى بالوفيات "/ هل/اء وهو المعروف بأبى 


بكر الرازى . 


ثم دخلت سنة ثنتئ عشرة وثلاثمائة 


. 4 0609 وو 0 ءِ و0) راع 

فى المْحوّم منها اغترض القَِرْمِطِئُ أبو طاهرٍ سليمان بِنٌ أبى سعيدٍ 

5 5 8 2 
الاي - لعنه الله » ولعن معه أباه ' - للحجيج وهم راجعون من بيت الل الحرام 
قد أَدََّا كَوْضّ اللَّهِ عليهم» فقطع عليهم الطريق» فقائلوه دَفْعَا عن أثوالهم 

و4 7 00 يلم 5 2 و 0 5 
وأنفسهم وحريمهم » فقتل منهم حَلقَا كثيوًا لا يَعْلمُهم إلا الله عر وجل , وآسّر 
من نسائهم وأبنائهم ما اُتاره » واضطفى من أموالهم ما أراد, فكان مَبْلَعّ ما أَحَذ 
من الأقوالٍ ما يُقَاومٌ ألفٌ أُلفٍ دينار» ومن الأمتعةٍ وا اجر نحو ذلك » وترك بقيةً 
م ا عمه 0 7 7 : 00 1 
الناس - بعدّما أَحَذْ جمالهم وزادهم وأثوالهم ونساءهم على بُعْدٍ الدَّيارٍ فى 
لبي - بلا زادٍ ولا ماءٍ ولا مَحْمَلٍ . وقد حابحف عن الناسٍ نائبٌ الكوفةٍ أبو 
الومحاء عي الذي ععد ان ) نقهره رأشرواء ونا للدنوإنا إليه زاون :ركان عد 
من مع القِوْمِطئ تَمائَائةِ مُقاتل» وعمره إذ ذاك سبع عشْرةً سنة» قصّمه الله . 
ولما انْعَهَى خبدهم إلى بَعْدادَ قام نساؤّهم وأهاليهم فى التياحة» ونشَّوْنَ 
شُعورهن » وَلطْمْن وُجومَهنٌ : وانُضاف إليهنٌ نِساءُ الذين تُكبوا على يَدَيِ 


- "1١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ »157 - ١45/8 والكامل‎ 54. - ١28/١ النتظم‎ )١( 
. 547 - ص ١هم - هه8. وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص ؟4؟‎ )" 

(؟) فى الأصل » ب » م» ظ : «الحسين) 2 وفى ص : (الحسن » . والمثبت مما تقدم صفحة 5. وانظر 
سير أعلام النبلاء .55٠0/١©‏ 

(؟) وهو أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابى . 

(5) فى الأصل. ب.» ظ: «١‏ برد). 


24 5 ٠ 75 5 0 1 5 ع(‎ 2. 1١) 
الوزير' ابن الفراتٍ » فكان ببَعْدادَ يومٌ مَشْهودٌ بسبب ذلك فى غاية الفظاعةٍ‎ 
والشَّناعةٍ» ولا سأل الخليفةٌ عن الخبر» ذُكر له أَنَّ هذه نِسوةٌ الحجيج » ومعهن‎ 
"اطق‎ 

نساءٌ الذين صادّرهم أبن الفراتِ » وجاءت على يل الحاجب نصر القَسُورىٌ 
الضف 


المشورةٌ ' على الوزير وقال : يا أمير المؤمنين» إنما اسْتَولّى هذا القومطيع بسبب 
عاك المطَفْرَ مُؤْنِسَا الخادمَ » فطمع هؤلاء فى الأطرافٍ » وما أشار عليك بِإِبْعاده 
إلا ابن القْراتِ . وبعث الخليفةٌ المَُِرُ إلى الوزير ابن القْراتِ يقول له : إن الناسّ 
فكلمون غك لتك إياى” ' وأوضل تعطقنا ققه) فرك عو و إلى 


الخليفة فدحلا عليه » فأكرَمهما وطيب قُلوتهماء وخحرجا ين عنليه: فناله' 'أذَى 


2 
كثيرٌ من نصر الحاجب وغيره من كبارٍ الما وجلس الوزير فى دَسْيِه ) 


فحكم بِينَ الناس على عاديّه : وبات ليلقه تلك مُفَكوًا فى أَمْره وأصْبَح كذلك 


فأصْبح لا يَدْرِى وإن كان حازمًا أُقَدَامَه يي له آم وَراءَه 
ثم جاءه فى ذلك اليوم أميران من جهة الخليفةٍ المقتدر فدحلا عليه دارّه إلى 

ين حرّمه » 1/و] وأُخرجوه مَكْشُوكًا رأشهء وهو فى غاية اَذَه والإهانة 

فأكبوه فى حواقة” إلى الجانب الآخر . وفهم الناسُ ذلك » فربجموا ابنّ الات 


. فى بء م : ( وابله)‎ )١ - ١١ 

(5) فى ب» م: ١‏ بن القشورى ) وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص .54١‏ 

(") سقط من النسخ . والمثبت من الكامل 4/8/8 .١‏ وانظر نهاية الأرب 7؟//51. 

(5) ذكر فى الكامل 45/8 ١‏ أن ابن الفرات هو الذى كتب إلى المقتدر بذلك الكلام . 
(5) فى ب», م؛ صء ظ : «فتالهما) . 

(5) الدست : صدر المجلس . الوسيط ١د‏ س ت). 

(/) الحواقة : سفينة حفيفة لمر وفيها مرامى نيران يرمى بها العدو . تاج العروس (ح رق ). 


بالك وك سات موسقين "ناهر كارع القدل اناق 
الجمعة فيها, وأ ح بالْمَى ألفٍ دِينار» وأ خط ابنِه بثلائةٍ آلافٍ أُلفٍ 
دينار» وسُلُّما إلى نازوكٌ أمير الشَّرْطة) فاغبقلا حِيئّاء وخلّص منهما الأمْوال » 
“فلم قَدِم مُؤْنِسٌ الخادمٌ سُلّم إليه الوزيد ابن الفرات , فأهائه "غاية الإهانة 
بالصّربٍ التي له ولوليه امسن" المْجرم الذى ليس مُحَسْنٍ» ثم قبلا بعد 
ذلك . ”“فكانت وزازئه هذه الثالثةٌ ؛ عشَّرة أشهر وأياما”" . واستُوزِرَ أبو القاسم 
يذ ا لأرا ادبن عبد لكين مشعو رن وي برن تاقان و ذلك فى قاسم 
ربيع الأول من هذه السنة . ْ 


2 الخليفةٌ قد أرسلٌ إلى فو ا فدخل بغدادٌ فى تقل 
عظيم "رارق اهرك كمارد كناك فاك" ' وشمّع إلى الخاقانيع فى أن 
يُْسِلَ إلى عليئ بن عيسى - وكان قد صار إلى صَنْعَاءَ من اليمنٍ مَطَرودًا - 
إلى مكة» وبعث إليه الوزيد أن يَنْظرَ فى أمْرٍ الشام ومصرء وأمر الخليفةٌ مُؤِْسَا 
الخادم بالمسير إلى ناحية الُُوفةٍ لأجل القرابطة وأثقق على مخروجه إلى هناِلك 
ألفّ ألفٍ ادارة وأطلق الوزيطن من كان أمرة ين الحجيج » وكانوا ألْقَْ رجلٍ 
سما امراف وأَطْلّق أبا الهَيِجاءٍ نائب الكوفة معهم أيضّاء وكتب إلى 
الخليفة يشال منه النطرة والأغراة :قل يضف إلى ذلله © .وركب املق فوش 


)١١(‏ فى الأصل : ( سحمت )؛ وفى باء م: (خربت). وسخمت » وسحمت : سودت . اللسان 
دسح عي 5 

أى : أخذ إقرار بخطه 

ع وه أريل الايد على نؤتو اكاك ونا ف انيما رالأقانيقا: 
(4:) سقط من : بوام. وفى ص : ١‏ النجس ) . 

(ه - ه) سقط من: ب) م. 

(59) فى ظ : ( ستماثة ) . 


2 ١ 500 2 2 

الخادمٌ فى جححافِلَ إلى بلادٍ الكوفةٍ » فسكن أمدها ء ثم الْحدّر إلى واسطٍ ؛ ” حَوْنًا 
١‏ ع 

عليها من القرايطة '. واسْتّئاب على الكوفةٍ ياقوتٌ الخادمّ» فتمَهّدَت الأمود 


6. 


والح ايف 

وفى هذه السنةٍ ظهّر رجل ببِنَ الكوفة وبعْداد » فادّعى أنه محمد بن إسماعيل 
بن جعفر بن محمدٍ بن علئ”'' بن الحسين بنِ علئٌ بن أبى طالب ؛ وصدّقه على 
ذلك طائفةٌ يبن الأغراب والطغام . الوا عليه » وقوّت سَّْكثُه فى سّوَالٍ» فأَؤْسَل 
إليه الوزيك جيشًاء فقائلوه فهزّموه © وقتلوا حَلْهَا من أضحابه » وتقّوق بَقيقّهم . 
وهذا المدّعى المَذّكورُ هو رئيسٌ الإشماعِيلية وأولّهم . وظفر نازوك نائبُ الصُّوْطةٍ 
بثلاثةٍ ين أضحاب الاج ؛ وهم عَيدرةٌ » والشّعْرانع » وابن منصور» فطالّبهم 
بالرجوع » فلم يَْجعوا ء فضرّب أعناقهم » وصأبهم فى الجانب الشرقيٌ . ولم يج 
فى هذه السنةٍ أحدٌّ من أهل العراقي ؛ لكثرة خوفٍ الناس من القَرامِطَة » لعنهم الله . 

ون توفى فى هذه السنةٍ من الأغيانٍ : 

إبراهيمُ بن حش" 'ء أبو إِسَحَاقٌ الواعظ الزاهدٌ اليسابوريٌ » كان يع 
الناسَ» فكان من مجملةٍ كلامه الحسن قوله : يَضكك القَضَاءٌ من الحذر 
ويَضْححكٌ الأجلْ من الأمل » ويَضححكُ التقدِمُ من التديرِ» وتَضححكُ القشمةٌ يبن 
الجَهْدٍ والعناء . 


)١ - 19‏ سقط من: بء ا م. 

.١ها//8 والكامل‎ 514٠/١7 فى بء م: « محمد» . وانظر المنتظم‎ )١( 

() فى ظ : ( فهزمهم ثم هزموه). 

(4) فى بء م». ظ : و خميس» وفى المنتظم 271٠/١7‏ وتبصير النتبه ؟/578: و خمش». وانظر 
حاشية الإكمال "/ 575: نقلا عن الاستدراك لابن نقطة . وترجمته فى : المنتظم الموضع السابق » 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )85٠.6 - 31١‏ ص 439. 


1١ 


3 قفع علي بن محمدٍ بن الفْراتِ» أبو الحسن الوزيز'". ولاه الْقِرُ 
الوزارة ثم عزّله ثم ولاه ثم عرّلهء '"ثم ولاه ثم عزّله“ هذه التنة وققله “» وكان 
ذا مال بجزيل جدًاء ملّك عشَّرةَ آلافٍ ألفٍ دينار» وكان يَدْخُلُه مِن ضِياعِه فى 
كل سنةٍ ألف'”" ألفٍ دينار» وكان مُنْفِقُ على خمسة آلافب ين العُلَماءِ وَالعبادٍ 
ويُجرى عليهم الأرزاقَ فى كل شهر» أثابه الله وكان فيه كفايةٌ ونَْضَةٌ ومغرفة 
بالوزارة والميساب » يقال : إنه نظر يومًا فى ألفٍ كتاب » ووقّع على أُلفٍ رُفْعةٍ 
فتعججب من حضّره من ذلك » وكانث فيه مُروءةٌ وكرمٌ وحشنٌ سيرةٍ فى ولاياته ؛ 
غير الو الثلثة » فإنه ظلّم وغشّم وصادر الناس عن أموالهم » فأحَذه اللَهُ أذ عَريزٍ 
مُفْكدِرٍ . وقد كان فيه كرمٌ وسَعَةٌ فى التَقَقة» ذُكر عنده ذاتٌ ليلةٍ أهلٌ الحديثِ 
والصُّوفيةٌ وأهلُ الأدب ” والشعراء والفقها" فأطْلّق ين ماله لكلّ طائفةٍ عشرين 
ألما . 

وكتب رجلٌ على لِسانه إلى نائب مصرّ كتابا فيه الوصيةٌ به إليه» فلما وقّف 
عليه المكتوبُ إليه اشتراب به» وقال : ما هذا حخطه . وأرْسَل به إلى الوزير» فلما 
وقف عليه الوزيد عرف أنه كَذِبٌ وزُورٌ) واشتشار الحاضرين عندّه فى الذى زوّر 
عليه » فقال بعصّهم : ينبغى أن تُقْطعَ يدّه. وقال غيده : يُقْطْعٌ إبهامُه . وقال 
الآحَو: يُضْرَبُ صَيًا عَنِيقًا . فقال الوزيد : أَوَ خي من ذلك ؟ فأحَذ الكتاب » 


(1) المنتظم 541١/١7‏ ووفيات الأعيان */ 241١‏ وسير أعلام النبلاء /١4‏ 24074 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )7٠١ - #71١‏ ص 4175. 

(؟ - )١‏ سقط من: ص . وبعده فى ب : 9 ثم ولاه ثم قتله فى ) » وبعده فى م : 9 ثم ولاه ثم عزله ثم 
ولاه ثم قتله فى ») . 

(5) فى بء م: (قتل ولده) . 

(4) فى ب » م» ظ : (ألف ». وهو موافق لما فى المنتظم 1/ 541؟. وانظر وفيات الأعيان» وتاريخ الإسلام . 
(ه - ه) سقط من: ب.ام. 


1١ه‎ 


واكك عليهة: تمع هذا خط +« وعطويين أعفق أطكاق + فلا رك ينيك عا تقد 
ملام الاعمان إلا وضاته يد فلا عاذ الكفة اخ الت عه إن "ذلك 
الرجلٍ » ووصّله بِتَحْوٍ مِن عشرين ألفٌ دينار . 

واشتذعى ابن القراتِ يوما ببعض الكتَابٍ فقال له : ويك ! إن زيّنى فيك 
مية » وإنى فى كل وقتٍ أرية أن أَفِض عليك وأصاورَكة مالك » فرأيك فى المكام 
بن ليالٍ أنى قد أمرث بالقبضٍ عليك» فجعلت مع منى , فأعرث مجلدى أن 
تُقَاتلَ » فجعلوا كلما ضربوك بشىءٍ من سهام أو غيرها من السلاح تَتقَى الضَّرْبَ 
ا ا ل 0 
فقال : أَيُها الوزيد, إن أمْى مندٌ كنت صَغيرًا كانت تَضَعْ فى كل ليا 
اي زعا ل ال ضاف لاحل ل إل لك اواو وت 
نتعلئه' يمتها ذأنا فى كل ليله ايك يك تك ومادنى زضقاء لم أضيع نشل 
به . فعجب الوزيد من ذلك وقال #والله لا كاللنك شو أبذانه ولقد عمدت 
نيتى فيك» وأختبك. وقد أطال ابن حَلْكانَ توجمتهء وذكر بعضّ ما 
أَوْرَدْناه 

محمد بِنُ محمدٍ بن سليمانَ بن الحارث بن عبد الرحمن, أبو بكر 
الأرْدُِ الواسطئ”' , المروفٌ الباعَئْدىٌ » سمع محمد بن عبد الله رن 
وابنَ أبى شَيْبَةَ» وشَيْبانَ بن فَدُوحَ » وعلئ بن المدينيئ » وحََلْقَا من أهلٍ الشام 
ومصرٌ والكوفةٍ 18/:1ر]والبضرةٍ وبَعْداد» وركل إلى الأمصار التعيدة» وعنى 


(1) وفيات الأعيان #/451؛ - 459. 
() تاريخ بغداد 2505/8 والمنتظم 2544/١‏ وسير أعلام النبلاء 08/١4‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات #”1١١‏ - 856) ص 447» والوافى بالوفيات .59/١‏ 


بهذا الشأن» واشْتغل فيه فأْرط» حتى قيل : إنه كان فعا سيد بفدك الأسو مرت 
بأُسانييها فى الصلاو"” وهو لا يَشْعْرُ فيسب به حتى يتَذَكْرَ أنه فى الصلاة . 
وكان يقولُ : أناأَجِيبُ فى ثلاثمائة أُلفٍ مسألةٍ ين الحديث”" 00 
الل ملقو فى المنام » فقال له : اا ريل اللو لماايت تُ فى الحديث مَنْصورٌ أو 
0 0 3 . وقد كان يُعابٌ انديس حتى قال 
الدارطيع” : هو كنيز القَدْليسِ» يُحَدَّتُ بما لم يَسْمَغ» وربما سرّق بعض 
الأحاديث : 


(1) بعده فى ب » م: (والنوم) . 

زه بعده فى باام: ولا أتجاوزه إلى غيرة) . 
له سقط من : باادمء. 

(1) تاريخ بغداد 7/8 ؟١5.‏ 


) 5/18 البداية والنهاية‎ ١/ 


ثم دخلت سنة ثلاتَ عشرةٌ وثلاثمائة” 


1 ا راصو 2000000 ّ 

قال ابن الجؤزئ : لِليلةٍ بقيت من حرم انْمَض كوكبٌ من ناحيةٍ الجنوب 
إلى الشمالٍ قبل مَغيبٍ الشمس » فأضاءت الدّنيا منه» وسُيع مع له صوتٌ كصوت 
الْوَعْدٍ الشديدٍ . 


وفى صَفَرٍ بلّغْ الخليفة الْتدِرَ باللّهِ أن بجماعة من الرافضة يَجْتَمعون فى 
مسجدٍ بَرَائا » فينالون من الصّحابة» ولا يُصَلُون الجمعة » ويُكاتبون القَرامِطةً : 
يمون إلى ولاية محمد بن إسماعيلٌ الذى ظهر به بِينَ الكوفة وبَعْدادَ » ويَدّعُون 
أنه ا ويتبكءون من عر وممن يَتَبعُه » فأمر بالاخهايا عليهم » واسْتَفْتّى 
الشلماء ”فق مسد المذكور ؛ فَأَققَوَا بأنه مسجدٌ ضِرارٍ ” يُهِدَمُ كما هُدِمْ 
مسجدٌ الضرار' #تعري نس تترعيه هنهم اليرت مجح ٠‏ ونُودى عليهم , 
وأمّر الخليفة بِهَدْم المسجدٍ المذكور فهدمه لزاه وأّر الوزير الخاقانرع » فجعل 
مكائه مَقَرة » فدفِن فيه جماعة ين الموتى” 


وخرج الناسٌ للحي فى ذى القَعْدةٍ » فاغتّرضهم أبو طاهر سليمانٌ بنٌ أبى سعيدٍ 


)8؟١‎ - 81١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »0١ -168/8 المنتظم 41//17 5 - 515 والكامل‎ )١( 
. 548 ص 587؛ /51". وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص‎ 

(5) المنعظم 51417/1. 

(5) فى ص : «خلت ). 

(4 - 54) فى ص : فى تخريب المسجد المذكور». فى ب » ع: ١‏ بالمسجد». 

(ه - 0) سقط من: ب م. 

(5) فى ب١ء‏ م : «الموالى »؛ . 


نايك القومطيع لعتهما الله فريجع أكثر النامي إل تلدائهم ولم مكنيتم 0 
عامّهم هذاء ويقال : إن بعضّهم سأل منه الأما لِيَذبوا فأمتهم اوقد قائله يد 
اليف فلم مذ ذلك فيه شيا ؛ لتؤده وشدة أي من معه» واثرّعج أهل دا من 
ذلك » وترتحل أهلٌ الجانب الغريئ إلى الجانب الشرقئ خخوقًا من القرامطة » ودتحل 
لقديطيئ إلى الكوفة » فأقام بها سمه أيام'” يَأحْدُ من أموالها ما يحتاج إليه 

قال اب الجؤزع : وكثر الطب فى هذه السنة ببغداد حتى بيع كل ثمانية 
أرطال بحهد””' “يبو غيل نه قت وتمل إلين المضرة:. 


وعرّل اعد وزيره المخاقانيع عن الوزارة بعد سنةٍ وستةٍ أَشْهُرٍ ويومين» ووَلِى 
دكاتة” أبوالنيائن ' أحمدٌ بن عبد الل بن أحمد بن الحتصيب الْحَصِيبيُ » لأجل 
ينك طن خوزا فاختو ين الات » وكان ذلك امال سبعمائةِ أُلفٍ 
دينار » فأ التصيبيغ عليئ بن عيسى على الإشراف على ديار مصرّ وبلادٍ الشام » 
وهو مقي بمكة يي إيها فى بعض الأوقات +/٠اط]‏ فيفعل ما فى عهله» ؛ ثم 
يَوْجِع إلى مكةً » شُوَقّها اللّهُ سبحانه وتعالى . 

ذِكر من تُوفُى فيها من الأعيان : 

علىٌ بن عبد الحميدٍ بن عبدٍ الله بن سليمان أبو الحسن القضائرئُ”” 


1 فى الأصل ظ : و سنة) » وفى ب ء م : ( شهرا » » وفى المنتظم بلفظ : ١‏ وأقام بظاهر الكوفة سبعة أيام » . 
ا اس ال 0 
0 المنتظم 1/1١‏ 555. 

(م) قال فى المحيط : والحبة : سدس من درهم ؛ وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءًا من درهم . انحيط (م ك ك) . 
( - 4) فى النسخ : «أبو القاسم» . والمثبت من المنتظم والكامل . وانظر صلة تاريخ الطبرى ص .٠١5‏ 
(5) تاريخ بغداد 255/17 والمتظم 2501/١8‏ وسير أعلام النبلاء 245/١4‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١1م‏ - .9س ص 2407 والوافى بالوفيات ١1؟55/5.‏ 


ع 


سمع القواريرىٌ وعباسًا العَتْرىٌ » وكان من العيَادٍ التّقَات . قال : جكىتٌ يومًا إلى 
السَرِىٌ السَقّطىٌ » فدقَقْتٌ عليه بابه» فخرج إلىّ » ووضّع يدّه على عِصَادَنّي 
الباب + وهو يفول : اللهم اشْكَلَ مَن شكلنى عنك بك . قال : فنالدنى يركةٌ هذه 
الذّعْوةِ» فحجججتٌ على قدمى من حلب إلى مكة أَزْبعين ححيةٌ ذاهها وآيئا . 

أبو العباس السُرَائُ الحافظ , ٠‏ محمد بن إشحاقَ بنِ إبراهيم بن مرا بن 
عبد اللّه + التقَفئٌ مولاهم , أبو العباس ل ا الأئمة الثّقات الحفّاظ) 
مولده سنة ثمانى عشْرة ومائتين "'» سمع قُتَئِبةَ وإشحاق بن راهوَيهِ وحَلًْا كثيرا 
من أهلٍ مُراسانٌ وبَعْدادَ والكوفةٍ والبصرةٍ والميجازء وقد حدّث عنه الإخارئٌ 
ومسلمٌ » وهما أكبرُ منه وأْقْدَمُ ِيلادًا ووَفاةً» وله مُصَبّفَاتٌ كثيرةٌ نافعدٌ جدّاء 
وكان يُعَدّ مِن مُجابى الدّعوة . 

وقد رأى فى منايه كأنه يَرْتّى فى سُلّم » فصعد فيه تسيا وتسعين درجة » ما 
أولها على أحدٍ إلا قال له : تَعِيشُ تسعًا وتسعين سنة لي ال 
ابنه أبو عمروء وعُمده ثلاث وثمانون سنةً . قال الحاكه'” أ فسمغتٌ أبا عمرو 
يقول : ل يات : هذا عمِلته 
فى ليلةٍ» ولى من العُمرٍ ثلاث وثمانون سنة . 


)١(‏ تاريخ بغداد 248/١‏ والمنتظم 2301/١‏ وسير أعلام النبلاء 088/١4‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات #”١١‏ - .75) ص 457. 

(1) ذكر الذهبى فى سير أعلام النبلاء أن مولده كان فى سنة ست عشرة ومائتين 

018 أخرجه ابن الجوزى فى المنتظم ١517/١1‏ من طريق الحاكم به . 


كتب مَلِكُ الروم » وهو الدمُْمُ » لعنه الله إلى أهلٍ الشواحلي أن شونا 
إليه ارا ولا قاتّهم , فأبوا عليه » فركب إليهم فى أولٍ هذه السنةٍ» فعاث فى 
الأرض قَسادًا» ودحل مَلَطِيةَ فقكل من أَهْلِها كثيرًا وأسر وأقام بها ست عشَرَ 
يومّاء وجاء أهلّها إلى بَعْدادَ يَستنجدون الخليفةَ عليه . 

ووقع بَفْدادَ حريقٌ فى مكائن » مات بسببه خَلْقٌ كنيد واحترق بأحدهما 
ألفُ دار ودُكَانٍِ» وجاءَتٍ الكقْث بموتٍ الدمْسئْقٍ مَلِك التُصارى» لعنه الله 
20 نت الكتب على الْحَابرِ بذلك » وجات الكتبُ من مكة أن أهلها فى غاية 
ي ‏ لدة إياهم » فركلوا منها إلى الطائفٍ 
وتلك التُواجى » وهئت رييخ عظيمةٌ بِتصِيبِين اْعَلّعت الأشجارَ وهدّمت البيوتٌ . 

قال ابن الى" : وفى يوم الأحدٍ لثمانٍ مضّيِن من شَّوَالٍ منها - 
شابغ كانون زر" بوك وقد لك متاك جل وس ل يه 7 سكيد : 
بحيث أتُلّف كثيرًا من النّخِيلٍ والأشّْجارٍ» وجمَدّت الأذهانُ حتى الأَسْرِبةٌ » وماءُ 
الورد وال , وَالِلْجاكُ الكبار» ودجلةُ . وعمّد بعضُ مشايخ الحديثٍ ه/ةاو] 


(1) المنتظم 1700/١1‏ - 8 والكامل ١57/8‏ - 2117 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )57١ -151١‏ 
ص ره" - ."5٠.0‏ وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص 7149 . 
(5) المنتظم /1١‏ 7156. 


(") كانون الآول : شهر ديسمير. 


"1 


مَجِلِسٌ التّحْديثٍ على من دِجْلةَ من فوق الجَمدٍ » وكيب عنه الحديثٌ هنالك » 
ثم اْكسر البَودُ بمطر وقع» فأزال ذلك كلّه» وللِّ الحمدُ. 

وقدم الحَجاجج من حُراسانَ إلى بَعْدادَء فاعْمَدّر إليهم مُؤْنِسٌ الخادمٌ بأن 
القَرامِطةَ قد قصّدوا مك فربجعوا ولم يكَهياً الح فى هذه السنةٍ من ناحية العراق 


عي 


بالكلية . 


وفى ذى القَعْدةٍ عرّل الخليفةٌ وزيره أبا العباس الصِيبئَ بعد سنةٍ وشهرين» 
وأمّر بالقبض عليه وحَبْسِه. وذلك لإهُمالِه أَمْرَ الوزارةٍ والتّظَرَ فى المصالح ؛ 
لايفاله بالحمر فى كل ليلق فيضيخ عا مخمورا لا عق له » وقد وكل الأموز إلى 
واب » فخانوا وعملوا مَصالحهم » ا مكاته أبا القاسم عُِيدَ الله بِنَ محمد 
لكلوذاني نيابةً عن على بن عيسى حتى يَفْدَمَ» ؛ از لبرش وس 
وهو فى دمشق» فقيم نداة فى َي عظيمة » فنرفى المصالح العامة والخاصة» 
ورد د الأمور إلى الشدادٍ والاستقامة وتَهّدَ تَهّدَتِ القواعدٌ » وَاسْتَدعَى بالخصيبيٌ فتَهدّده 
ولامّه وناقّشه على ما كان يَعْتَمِدُه ويَفْعَلُه فى خخاصّة تمس ”) ٠‏ وفى الأمور العائة 
وذلك بححضرة القْضِاةٍ والأغيانٍ» ثم رده إلى السْجنٍ . 

وفيها أَحَذ نصوٌ بن أحمدّ السامانئ الْلَّتُ بالشعيد”” بلاد الى » وسكنها 
إلى سنةِ سب عشّرة . 


وفيها غرّت الصائفة من بلادٍ طرّسوس بلاد الروم » فَعَيموا وسَلِموا. ولم 


. بعده فى ب» م: 9 من معاصى الله عز وجل)‎ )١( 
(؟) فى الاصل ع ص . ظ: والسعدع.‎ 


7 


يَحْجٌ رَكبُ العراقٍ ؛ خوفًا م من القرامطة » لعنهم الله . 
وممن ثوفى فيها من الأْيانٍ : 


سعيد” ' الثُوبئ »صاحبٌ باب الثويع من دار الخلافةٍ بَعْدادَ » وف فى صَفَرِ 


من هذه السنة) وأقيم أخوه مكائه فى حفظ هذا الباب الذى صار يُنْسَبٌ بعدّه 
ِ-5 


و زفق 0 2 00 
ومحمد بن محمد الباهليٌ ا يا ل . ونصرٌ 
أبن القاسم الفُرائضيٌ ع احتف أبو لليف" 4 سجمع القَواريرئٌ » وكان ثقةٌ عالا 
ِالفَرائض على مَذّهَبِ أبى عنيفةً ) اتتر ال 


)١(‏ فى النسخ : و سعد » . والمثبت من مصدرى ترجمته ؛ المنتظم 2151/١1‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات "9١‏ - .85) ص 17ا4. 

(1) تاريخ بغداد / 2514 والمنتظم 58/17؟» وسير أعلام النبلاء 4 /١‏ 259 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات #”1١‏ - 7"5.6) ص 484. 

(م) فى ب» م : 9 القرمطى » وهو خطأ وانظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء 4 /١‏ 249 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات “11١‏ - .5”) ص 488. 

(4) تاريخ بغداد 2196/١1‏ والمنتظم 2559/11 وسير أعلام النبلاء 2470/١4‏ وتاريخ الإسلام 
١حوادث‏ ووفيات )7”5٠١ - ”1١‏ ص 181. 


وف 


ثم دخلت سنة خمس عشرة وثلاثمائة 


فى صَفَرٍ منها"” ' كان قُدومُ عل بن عيسى الوزير يبن دمشقّ قَ إلى بغدادٌ » وقد 
تلقاه الناسٌ إلى أثناء الطريق » فمنهم من ليه إلى لجان ومنهم دون ذلك. 
وحينّ دحل إلى الخليفةٍ المقتدرٍ خاطبه الخليفةٌ فأخسن مُخاطَبته » ثم انضرف إلى 
منزله ع فبعث وراءَه لش والقّماش وعِشْرين ألفٌ دينار» واشتدعاه من الغدٍ. 
نحل عليه القن وهو لي . 
ما الناسسُ إلا مع الدنيا وصاحبها ‏ فكيفما”” اتْقلَت يوعا”' به الْقَلبوا 
لفطموة اننا الدنيا فإن وتََّث2 يومًا عليه بما لا يُشْكَهَى وِتَبُوا 

اليه الح بأن الروم كارا 1 0 جميعٌ ما 0 
لخادم بالتجهيز للمسير إليهم , وخلّع 1 اظع عليه خِلْعَةٌ سَييِة: ثم جاءت 
الكثْبٌ بأن المسلمين وثّبوا على الروم , فقكلوا منهم حَلْقّا كثيرًا وغدموا غنائم كثيرةٌ 
عدا ولاه اليك 


)89٠١ - 511١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ١٠ -119/8 المنتظم 570/11 - 5اى والكامل‎ )١( 
. 508 - 7. وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص‎ ."55 - 551١ ص‎ 

(؟) البيتان فى العقد الفريد «/ 2*1 9/4ا١.‏ 

(؟) فى العقد : « فحيثما). 

(4) سقط من: م. 

(5) سميساط : مدينة على شاطىء الفرات فى طرف بلاد الروم على غربى الفرات . انظر معجم البلدان 
#لر حول كول 
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ونا تجوز ؤس للعسير جاءه بع الخدم » فأغلمه بن الحليفة يريد أن يفص 
عليه إذا تل لؤداعه » وقد نيرت له ري فى دار الخلاف معطا ؛ ليتركى فيها ء 
فأخجم عن الذّهابٍ» وجاءتٍ الأمراء إليه مِن كل جانب ليكونوا معه على 
ف الو روي ملق لد ليان بطلا دز الاي 
بصحيح ) ؛ فطابّت نفشه» وركب إلى دار المخلافةٍ فى غِلّمانٍ قلائل» فلما دحل 
على الخليفةٍ خاطٌبه مخاطبةٌ عظيمةٌ» وحلف له أنه ميب القَِْ عليه وله عنةه 
الصَّفاءٌ الذى يغره » وخرج من بين بين يديه مُعَظمًا مُكوِمًا» وركب ” وا" 
ابن المقتدرٍ الوزف غلك نين مين »,ون لالجا ال نيه لتَؤديعه » وكبار 
الأمراء بِنَ يدئه مثلُ الحَجَبةِ » وكان روه يومًا مَشْهوداء قاصدًا بلاد اللّْورِ 


زفق 


لقتال الروم 


وفى مجمادى الأولى مُبض على رجل حََاقٍ قد قكل حَلْقَا مِن النّساءِ؛ لأنه 
ادَعَى أنه يَعْرِفٌ العَطف والتّنْجيم» فقصّده النسائٌ لذلك » فإذا الَْرَد بالمرأةٍ قام 
ليها" » فختقها بوت ء وأعالئه امرأته على ذلك , ثم حمّر لها فى داره فدقّنها 
فإذا امتَلةت : لذن كل تيا اوقا رولا مور طليها وبودا قن « ارفس 
عشْرةً امرأةٌ قد حَتَقَهِنٌ » ثم تبعت تِ الدُورُ التى سكنها , فوجدوا شيمًا كثيرًا قد ميل 
من النّساءِ» فصُرِب ألفٌ سَوْطء ثم صُلب حيًا حتى مات» قبحه الله . 

وفى هذه السنةٍ كان ظُهِورٌ الدَّيْلّم ببلادٍ الدَىّ» فكان فيهم ملِكُ غلّب على 


ع لي 1 
أفرهم يُقال له : مَوْداويجُ . يَجْلِسُ على سَرِيرٍ من ذهب » وبين يديه سَرِير من 


)١- 1١١‏ فى النسخ : ( العياس ) واليت :من مسدرى التخريج . وانظر تكملة تاريخ الطيرى ص أه؟. 
(١‏ بعده فى الأصل» ص» ظ : وظفره الله بهم وأيده عليهم » . 
فيه بعده فى ب » م: ( ففعل معها الفاحشة). 


ه؟ 


فِضَّةء ويقول : أنا سليمانٌ بن داود . وقد سار فى أهلٍ الدِىٌ وثَرُوِينَ وأَصْبهاتَ 
يبيرة قبيحة جدًا » فكان يفل النّساءَ» والصِّيانَ فى الود » بأد أفوالَ الناس » 
الي 
وأراح الله المسلم ا ال ا اه الحمد وله : 

ل د 
طاهر اقرط عند الكوفةٍ ؛ سبقه إليها أبو طاهر » فحال ته وبيتها ء فكقب إليه 
يوسفٌ بنٌ أبى الساج : اشمغ وأَطِغْ » وإلا فاسْتعدٌ للقتالٍ يوم السبتٍ تاسع شوال 
من هذه السنة . فقال : هَل . فلما تراهى الجَمعانٍ تقل يوصفٌ ب أبى الساج ء 
وكان معه عشرون ألقّاء جيش القِومطئ وكان معه ألفُ فارس وخمشمال 
راجل » فقال : وما قِيمةٌ هؤلاءٍ الكلاب ؟ وأمّر الكاتت أن يكب بالفتح قبل 
اللقاءٍ [ه/١٠وع‏ إلى الخليفة » فلما اقتتلوا ثبعتٍ القَرامِطِةٌ ثبانًا عظيماء ونرّل أبو 
طاهرٍ سليمانٌ بن أبى سعيدٍ النَايع , لعنه الله فحض أصْحابه, وحمل بهم 
حملةٌ صادقةً ‏ فهرّموا جُنْدَ الخليفةٍ» وأسَروا يوسف بِنّ أبى الساج وققلوا حَلْمًا 
كثيرًا من جُنْدٍ الخليفةٍ» واسْتَخوذ على الكوفة» وجاءَتٍ الأخباد بذلك إلى 
يَعْذَاق) وشاع بين الناس أن القؤيطيئ يريدُ أن يَقصدّ بغداد ليأُخُدّهاء فارج 
المسلمون لذلك وظنُوا صِدْقَه » فالجتمع الوزيد بالخليفة » فقال : يا أُميرَ المؤمنين» 
إن الأوال إنما تُدّحَوْ لتَكونَ عَْنَا على قنالٍ أغداءٍ الله وإن هذا الأمر لم يَقَعْ بعد 
زمنٍ الصَّحابةٍ أفْظعُ منه» قد قطع هذا الكافد طريقّ احج على الناس » وفك فى 
المسلمين مه بعد مر وإن بيت امال ليس فيه شىءٌ » فائتٍ الله يا أمير المؤمنين» 
وتغاوانيا الفنيدة ايم آم - فإن كان عندها مال قد لحرن لشدَّةٍ» فهذا وله . 
فدحَل على أمّه » فكانث هى التى ابتدَأته بذلك » وبذّلت له حمسمائة ألنٍ 


ان 


دينار؛ وكان فى بيت المالٍ مثلهاء فسلّمها الليفةٌ إلى الوزير لِيَصْرِفَها فى تنفيذٍ 
الجيوش نحو القٌراِطة » فجهّر الوزيد جيشًا ؛ أزتعين ألقَا مع أميرٍ يقال له : يَأبقُ . 
فأذوا عليه الطرقات وكان يريدٌ دول بتغداة» ثم لتقا معه. فلم يَلْبثْ جيش 
الخليفةٍ أن انْهَرّم » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . وكان يوسفٌ بن أبى الساج معهم 
مدا فى حَهْمةٍ» فجعل يَنْطدْ إلى مَكلٌ الوفعِ» فلما رجع اقرط قال : أَرَدْتَ 
أن تَهُدبَ ؟! ثم أمر به فصّربّت عنقّه » ورججع القِرْمِطئُ من ناحية بَعْدادَ إلى 
الأنبارء ثم انُصَرَف إلى هِيتَ » فأكثّر أهل بَعْدادَ الصّدَقةَ » وكذلك الخليفةٌ وأمُه 
والوزيه ؛ سُكوَا للّهِ عر وجل على صَرَفِه عنهم هذا الخبيتٌ . وللّهِ الحمدٌ والمنةُ . 

وفى هذه السنةٍ بعث الهُديٌ المدّعى أنه فاطِم - الذى ظهر ببلادٍ المغرب - 
ولدّه أبا القاسم فى ا فائْهَرّم جيشّه » وقل من أصحابه حَلْقٌ كثيرٌ . 

واخقطّت فى هذه السنة المدينةٌ المحعدية . 

ونيا خاضرعية اموي الال مرت ديه طالتطلة عو كاتوا ا#علمين 
لكنهم نقَضوا مأ كانوا عاهدوه عليه » ففتحها قَهْرَاء وقكل خلقًا من أهلها . 

وممن تُوفى فيها من الأعيان : 

ابن الجصّاصٍ الَؤْهرىٌ , الحسينُ بن عبد الل بن الجصّاصٍ الجَؤْهرىُ أبو 
عبد اللّهِ البفدادىٌ””" , كان ذا مال عظيم وثَّووةٍ مُتّسعةٍ جدّاء وكان أَصْلُ نعمت 


مِن بِيتِ أحمدّ بن طُولُونَ » كان قد جعله جَؤْهَريًا له يتَسَوقُ له ما يقعٌ من نفائس 


. ) بعده فى بء2 م: (إلى بلاد منها‎ )١( 
- "١١ حوادث ووفيات‎ (١ وتاريخ الإسلام‎ »4595 /١ 4 زفق المنتظم ملم لادى وسير أعلام البلاء‎ 
.3550 ص‎ 5٠٠ 


/؟ 


الجواهر بمصرّء فا كسب بسبب ذلك أثوالا جزيلةً جدًا . 

قال ابن الحصّاص : كنت يومًا بباب ابن طُولُونَ إذ خرجت القَهرَمانةٌ؛ 
ود بل ماما سيق ارقي سرع راطا ' دينار» فقالت : 
يك اكد بن عقي سح بكر اسان زا .“ظع من هذا الحجمء فإن هذا 
ناف على ما يُريدونه . فأَحَذَه منهاء وذهَبِثٌ به إلى المنزلٍ وحصّلْتٌ جواهر أَضْكَر 
منها تُساوى ' أقلّ من" عشْرٍ قيمة تلك الجواهر بكثير» فدقثها إليهاء وقُوْتُ أنا 
بذلك الذى جاءَت 08 "» فكانث قيميّه مائتين ألفٍ دينار . وقد اتمّق أنه صُودِر 
فى زان ا تقر اتسادرةاعلزمةه أجل ترنهدما تقار ازنة عقو الك ال وهار 
وى معه ين الأموالٍ شىء كنيو جدًا . 

قال بعضّهم : دَخَلْتٌ عليه وهو يَتَرَددُ فى منزله كأنه مَجُنونٌ » فقلتٌ له : 
مالك ؟! فقال : ويكلك! أذ منى كذا وكذا؛ فنا أ أن ووحى ستخوج . 
َوُه ثم أُحَذْتٌ فى تَسْلِيتِه فقلتٌ له : إِنّ دارك وبساتيتك وضياعك الباقية لك 
تُساوى سبعمائة ألفٍ دينار » وَاصْدُقُنى كم بقِى عندك من الجواهر والمتاع . فإذا 
هو يُساوى ثلائمائةٍ ألضٍ دينار” » فقلتٌ : إن هذا الأثر لا يُشاركك فيه أحدٌ بن 
ال ودات وي مالك بي رك يي ارد راان . قال : فشرى عنه» 
وتلَى عما كان عليه وأكل» وكان له ثلانه أي لم يكل شيقاء ولا خّص بن 
ا الك عه اله البعدو افيه شك عن ليه قأل : نظوثٌ فى دار 
الخلافةٍ إلى مائةٍ حَِشَةٍ » فيها متاح رَثّ ما جيل إل من مِضْرَء وهو عندّهم بدارٍ 


(1) فى الأصل؛ ب» م» ص : «ألفى » . والمثبت موافق لما فى مصادر التخريج . 
(؟ - )١‏ سقط من: الأصل» ص» ظ . 

(15) بعده فى باوام: «وأرادت خرطه وإتلافه ) . 

(4) بعده فى ب » م : ( غير ما بقى من الذهب والفضة المصكوكة ) . 
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مَضِيعةٍ» وكان لى فى كلّ حمل ألفُ دينارٍ مؤضوعةٌ فيه من مصر لا يَشْعُرُ بها 
أحدّ » فَاسْتَؤْعَيِتٌ عَبْتُ ذلك ين أمّ المفتِرء فكلّمت فى ذلك ولدهاء فأطْلقّه لى 
226 ممه » فإذا الذهث لم يَنْقُضْ منه شئء”" 

وقد كان مع ذلك مُعَفلَا شدي المْعقْلٍ فى كلامه وأعاله ؛ وقد ذكر عنه 
شيك تَدُلُ على ذلك » وقيل : إنه إنما كان يَفعلُ ذلك ليظهر أنه مُعَقُلٌ . وقيل : إنه 
كان يقولٌ ذلك على سبيل اللمشطٍ والدُعابة . واللّهُ تعالى أعلَمُ . 

ا د اللّه ده آنه 

وفيها تؤفى عبد الله بن محمدٍ القرُوِينئُ 


وعلىٌ بن سليمانَ بن الفَضْل"” أبو الحسن الأَحْفَشُ» روى عن ال 
وتَعغلبٍ واليتريدىٌ وغيرهم » وعنه الباق" والمعائًّى وغيئهماء وكان بق فى 
يه » يرا فى ذاتٍ يديه توصل إلى أبى علئ بن مقْلً حتى كلّم فيه الوزيز علي 
ابن عيسى فى أن ُنب له شىءٌ فلم ي« يُحِبِه إلى ذلك » وضاق به الحال حتتى كان 
يكل لفك القع قنائت فيهاة ون ترد كلدم وذللك نل هات ل هلله 
التو :وهذا "هي الأخفس الصفيد والأاذمط :هو سعد 8 تشعدة تلميذ 


. فهى أوضح وأطول من هذا السياق‎ 250 2571/١ انظر القصة فى المنتظم‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات ١١لا‏ - 99.6) ص 458» والوافى بالوفيات 24/9/١1‏ 
وطبقات الشافعية للسبكى / ."٠١‏ وبعده فى الأصل» ص : (وفيها كان مقتل الحسن بن القاسم 
الداعى العلوى » صاحب الرى على يدى الديلم وسلطانهم يومثذ من مرداويج المجرم قبحه اللّه) . وهو 
سهر وسيأتى فى وفيات سنة ست عشرة وثلاثمائة . 

() فى ب » م » ص : ١‏ المفضل » . وانظر ترجمته فى : طبقات النحويين ص ١ ١١‏ وتاريخ بغداد 2471/١١‏ 
والمنتظم 27011١ /١7‏ وإنباه الرواة ؟/ 03705 ووفيات الأعيان / 0٠1‏ وسير أعلام النبلاء 4 248١/١‏ 
وتاريخ الأسلام ( حوادث ووفيات )9٠. - 1١‏ ص 4917. 

(4) فى النسخ : ١‏ الرويانى » . والمثبت من مصادر ترجمته . وانظر إنباه الرواة 1/ .١8٠‏ 
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00 42 5 َس 71 
سِيبَوَيُه » 1/51 ؟و] وأما الأكبرُ فهو أبو الخطاب عبد الحميدٍ بن عبدٍ امجيدٍ » من 


أهل هَجَرَ وهو شيخ سِيبَوَيه وأبى عُبيدةَ وغيرهما . 
05 0 ع( 
وأبو بكر محمد بِنُ الشرئٌ السشواج التُخوئٌ” 


م () 7 ر 4 0 
الخو . قاله ابن الأثير ' . ومحمدٌ بن المسَيب الأَرْغِيان 


٠ 
ر ل‎ 


» صاحبٌ «الأصولٍ) فى 
3( 


)١(‏ الكامل 8/ 2١8١‏ وذكره فى وفيات سنة حمس عشرة وثلاثمائة وسنة ست عشرة وثلاثماثة » وانظر 
ترجمته فى : طبقات النحويين ص 2١١5‏ وتاريخ بغداد 2715/0 وإنباه الرواة 7/ 4 ١‏ وسير أعلام 
النبلاء 4 »487/1١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات "1١‏ - 7”56) ص 77ه. 

6 سير أعلام البلاء 245١/١4‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات #١١‏ - 560”) ص 6507 
والوافى بالوفيات 0/ 2٠‏ وتهذيب التهذيب 5/ 450. 


ثم دخلت سنةٌ ست عشرة وثلاثمائة 


. )ع2 ىو عِ 0 عِِ 

فيها عاث القِوْمِطئُ - لعنه الله وهو أبو طاهر سليمان بن أبى سعيدٍ 
الوكارة ةف الأر ادا +«ختاضر الفقية" +افدكليا قؤة| 4 وكل مر أهلها 
حَلْقَا كثياء وطلّب منه أهلّ قِرِقِيسِيا الأمانّ فأمّتهم » وبعث سَّرايا إلى ما حولها 
من الأعراب » فقئّل منهم حَلْقًا أيضّاء حتى صاروا إذا سمعوا بذِكره يَهُرْبون من 
سماع اسه » وقرّر على الأغراب | إتا زه ياوها إن جرفي كل سنؤ تعن كل 

إضفق 2 

أشن ديناران 5 وعاث فى تُواجى المؤْصِلٍ 00 ' وتلك الديارٍ» وقتل 
وسَلب ونهّب » فقصّده مُوّنِسٌ الخادمٌ , فلم يتواججها. ثم رجع إلى بلده » فابئتى 
بها دارًا سكاها دارَ الهجرةٍ » ودعا إلى المهُدىٌ الذى ببلادٍ المغرب بانى المهْدِيّةِ ‏ 
وتفاقم أمؤه وكير أتُباعُه ‏ وصاروا يَكبسون القرية من أرض السُوادٍ فِيَقَتُلون أهلّها 
يبون أموالّها » ورام فى نفسه دُخولٌ الكوفةٍ وأَخْدّها فلم يَقْدِرْ على ذلك» 

5 و 7 005 
وعصّمها الله منه . ولما رأى الوزيد عل بن عيسى ما يَفُعل هذا الهَجَرىٌ القَومطئٌ 
ببلادٍ الإسلام ) والخليفةٌ وجيشّه ضعفاءٌ عن مقاومته » استعمّى من الوزارة وعزّل 
نَفْسَه عنها» فسعى فيها أبو عل بن مُقلةَ الكاتبٌ المشْهورُ» فوليها بسفارة نصر 
)١(‏ المنتظم 511/١‏ 231/8 والكامل ١81/8‏ - 155هء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51١‏ - 
*) ص 5/5 - 5074. وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص 585 - 158. 
(؟) الرّخبة : هى رحبة مالك بن طؤق وهى بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات أسفل من قرقيسيا . 
معجم البلدان ؟/7514. 


0 فى الكامل : « دينار) . 
5( سنجار : مدينة مشهورة من نواحى الجزيرة » بينها وبين الموصل ثلاثة أيام . معنجم البلدان ؟/مه١.‏ 
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الحاجب وأبى عبد اللَِّ التريدىٌ - بالباءٍ المومحدةٍ» من البَريدٍ - ويُقال : اليزيديٌ . 
ِدْمةٍ جَدّه يزيد بن منصور الميخيرئ” ''. ثم جهز ا خليفةٌ جيشًا كَنيمًا مع مُؤْنس 
الخادم » فاققمّلوا مع القَرامِطةِ » فقكلوا م زايطا قا كينا اراي اءة 
ذن فهم » ودتلوا مع مُؤنِسٍ الخادم إلى بَعُداد» والأسارى بون يد ا 
وأعلامٌ من أغلايهم يض مُتكسةٌ مكتوث عليها: ط وَرِيدُ أن 00 
أنشفيطا ف الأ ويله لَه عله الإزذنت » رس 
ففرح المسلمون بذلك فرحا شَّديدًاء وطابَتٌ أَنْفْسٌ أهلٍ بقداة ع والكشر كه 
القَرامِطةٍ الذين كانوا قد نشّوا وكثّروا وأظهروا رموشهم بأرض العراقٍ » ونّهَبوا 
كثيرًا من القرى » وفوّضوا أَمْرَهم إلى رجلٍ يُقال له : خُرَيْتٌ بن مشعودٍ - لا 
أسعده اللّهُ - ودعوا إلى المْهَدىٌ الذى ظهّر ببلادٍ المغرب وبنى المهدِيْةَ جد الخلفاءٍ 
الناامتت »يزعم أذغياء نيما ذكروا ليم من التسياء موصي الوك 
واحدٍ من أئمة القلماةة كما سياد تا ويالة ل 6 

وفيها وتّعت وَححشةٌ بين مُؤْنِسِ الخادم والممْمَدرٍ وسببٌُ ذلك أن نازوكٌ أمير 
الشُوْطةٍ وقّع بيته وبين هارونَ بن و ظ: - وهو ابن خالٍ لتر - 
ل ا ا 6 ا 
ذلك حمُؤْنِسَا الخادم وهو بلقو فأشرع الأَوبَهَ إلى بَعْدادَ» واجتمع با خليفةٍ 
فتصاححاء ثم إن الخليفة نقّل هارونٌ إلى دار الخلافة» فَقَوِيَت 2“ المهفة يكيماة 

نْضِمٌ إلى مو مُؤْنِسِ عساعة من الأمراء وترَدّدةت الؤسل بيتهماء وانْقَضَت هذه 

0 00 ف كلللقى ؤهذا كله ين اميفو الأمور واضُطرايها وكثرة الفَِنٍ 


.١85/8 سقط من : الأصل . وفى بء م: (الجهيرى ) . وانظر الكامل‎ )١١( 
. زفق الذى فى المصادر أن هارون بن غريب هو الذى قاتلهم فقتلهم وأسرهم ودخل بهم بغداد‎ 
. فى النسخ هنا وفيما يأتى : « عريب » . والمثبت من مصادر التخريج‎ )5( 

يض 


وانيشارها : 


وفيها كان مَقْئلُ الحسن”" بن القاسم الداعى العَلّوىُ صاحب الوِىٌ » على 
يد صاحب الدَّيْلّم وسُلْطانِهم مؤداويج ا قكحه الله" . 

ومن تُوْفّى فيها من الأغيانٍ : 

ببَانُ بن محمدٍ بن حَمْدانَ بن سعيدٍ أبو الحسن الزاهك”” . ويُغرث 
بالحال» "رو الحديت عن الحسنٍ بن عَرَفةً» وكان يُضربُ بزهيه المثل” » 
وكانت له كراماتٌ كثيرةٌ» ‏ ومَئزلةٌ كبيرةٌ عند الئاس » وكان لا يَفْجلُ من 
الْلْطانٍ شيئاء وقد أنْكر يومًا على ابن طوتُونَ شينًا من المتكراتٍ» وأمَره 
بالكزوق #افاقر ييه داقن يرق يدي الأسد» كان الأسدُ يَشَمُهِ ويُحْجمُ عنه» 
فرع من بين يديه » وعظمه الناسُ جدًا . 

وقد سأله بع الناس : كيف كان حالّك وأنت يبن يدي الأسدٍ ؟ فقال : 
لم يكن علئ بِأس» قد كنث أُفَكُ فى وْرٍ الشباع أهو”' طاهز أم تجق. - 


08 لي 5 
قالوا"” : وجاءه رجلّ فقال له : إن لى على رجل مائةٌ دينار» وقد ذهَجت 


. سقط من: الأصل» ص‎ )١ - ١١ 

(؟) فى بء م: (الحسين) . وانظر ترجمته فى الكامل 2185/8 والوافى بالوفيات ؟١/‏ 508. 

(") طبقات الصوفية ص »55١‏ وحلية الأولياء /٠١‏ 2954 وتاريخ بغداد // 2٠٠١‏ والنتظم 7/١‏ 
"/ا١ء‏ وسير أعلام النبلاء 4 /1١‏ 488» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )"٠١ - 81١‏ ص 508. 
(: - 4) سقط من: م. 

(ه - ه) سقط من: ص2 ظ. 

(5) فى ب »ء م : ( واختلاف العلماء فيه هل هو ) . 

(0) تاريخ بغداد ٠١5/10‏ ء والمنتظم 31/4/١7‏ , 


وف ( البداية والنهاية 7/١١8‏ ) 


الؤثيقة » وأنا أخشّى أن يُتكِرَ الرجل ٠‏ فأألّك الدعاءً . قال له : إنى رجل قد 
كبوث ؛ وأنا أَحِتُ الَلُواءَ » فاذْمَثْ هب فاشتر لى منها طلا وى به حتى أذو لك . 
فذهب الرجل فاشْرى , ثم جاء ففقح الورقة ' التى فيها الَلُواء" » فإذا هى لحشبئه 
بالمائةٍ دينار » فقال له الشيحٌ : أهذه حُجٌّتُك ؟ قال : نعم . قال : حَُذّها ل 
الحلُواءَ فأطعمها صِبياتك . ولما تون خرج أهلُ مصر فى جنازته تَغظيمًا لشأنه 
0 


ومقمةا يل تيم ومحمدٌ بن عَقِيلٍ البلْخيع”' ٠‏ وأبو بكر , بن أبى داوة 
الشجشتانه 5 ' البائظ اب الكاقطاء رتحمييا الله وأبو عوانة يَعقوبٌ بن إشحاق 


ابن إبراهيم الإِسْفرايبنئٌ ئ ”» صاحب الصحي ‏ الج على ه صحيح مسلم» ؛ 
وقد كان ين الحا المكثرين» والأئمةٍ الَشْهُورين . ونصِن”' الحاجث للخليفة 
المفتدير» كان من بيار الأمراء» ْنا عاقلا » أنقّق ين ماله فى حرب القّرايطة مان 
ألفٍ دينارٍ » وخرج بنَفْسِه مُحْسَيبًا » فمات فى أَنْناءٍ الطريق فى هذه السنة . 


)١ - ١(‏ زيادة من : ب02)/ام. 

(؟ - )١‏ سقط من : ب » م . وانظر ترجمته فى تاريخ دمشق 2585/١٠‏ 710 مخطوط » وسير أعلام 
النبلاء 4 »458/1١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 91" - .#9) ص ؟73ه. 

(5) سير أعلام النبلاء »4١5/1١4‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "1١‏ - 5.6”) ص 014 
والوافى بالوفيات 9//4ا5. 

(4) تاريخ بغداد 9/ 24514 وتاريخ دمشق 1/54 طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق» والمنتظم /١‏ 
ووفيات الأعيان ؟/ 24١4‏ فى ترجمة أبيه » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 1١‏ - .80) 
ص ؟١ه.‏ : 

(5) مختصر تاريخ دمشق /١8‏ /الاء ووفيات الأعيان 91/5" وسير أعلام النبلاء 4 2411/١‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات )95٠١ - ”١١‏ ص 055850, وتذكرة الحفاظ */ 5/الا» وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكى 4810//9. 

(5) المنتظم ١/08؟.‏ 
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ثم دخلت سنة سبع عشرة وثلاثمائة 


فيه" كان حَلْعُ المكدِرٍ وؤليةٌ القاجر محمدٍ بن الْحتَضِدٍ الله أخى المقتدر 
بالل . فى احم من هذه السنةٍ اشْقَدت الوخشةٌ بين مُوْنِسٍ الخادم والخليفةٍ» 
فالْيَتٌ الأمراءغ على مُوْنِس الخادم , وتّفاقم الال وآل إلى أن الجتمعوا على تلع 
ار بالل وولية محمد بن الحعَضدٍ » فبايعوه بالحلافة وسلّموا عليه بها ء ولبوه 
القاِر بال ه وذلك ليلةً السبت للنْضْفِ من امْحوُم من هذه 41/؟:ر] السنةٍ » وقُلّد 
أبو علي بان ررارل »ويدار اتير نوا دو ييه نشكا كيزا لوز جد 0 
- ل“ ألفِ دينار قد دقتئها فى قبر بثزبتِها» نشيلت الل نيت «الال* 
راكع المعَدُ وأمّه وخالته وحَواصٌ جواريه من دار الخلافةٍ » وذلك بعد مُحاصَرةٍ 
دار الخلافةِ » وهرّب من كان بها من الحَجَبةِ والحَدّم منهاء وولى نازوك الحجوبة 
مُضافًا إلى ما بيده من الشّوطةء وألرّم المكَدِرَ بأن كُقب على تَفْسِه كتابا بالخلّع يبن 
الخلافة » وأَشْهّد على نفْسِه بذلك ناد بون الأحراء ويسم اكفاك إلى القاضى 
أبى عمرَ محمدٍ بن يوسفٌ ) فقال لوليه أبى الحسين : الحتفظ بهذا الكتاب فلا 
يريَئه أحدّ من حَذْق الل . فلما أعِيد القْدُِ إلى الخلافةٍ بعد يومهين رده إليه» 
فشكره على ذلك جد وولاه قَضَاءَ القْضاة . ولا كان يوم الأحدٍ السادس عشَر 
ين احم جلّس القاهد باللِ فى مَنْصِبٍ الخلافة » ولس بين يديه الوزيك أبو علي 


)١(‏ المنتظم 58١ - 5/5/١‏ والكامل ٠٠١/8‏ - 2,507 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
الم .مم ص هلام - 238٠‏ وانظر تكملة تاريخ الطيرى ص 99؟ - 5514. 
() فى م : (١‏ خمسائة ) . ش 


و 


ابن مُفَلةَ » وكتب إلى العْمَالٍ بالآفاق يُخِدُهم بولاية القاهر بالخلافةٍ عِوَضًا عن 
مكدر وأَطُلّق على بنّ عيسى م من السَجْنٍ » ٠‏ وزاد فى أقطاع ججماعةٍ بن الأمراء 
الذين قاموا بِتَصّْرِه » منهم أبو الهَئِجاءٍ بِنُ مدان . 

فلما كان يومٌ الاثتين جاء اند فطلبوا أززاقهم وشكبواء وسارعوا إلى نازوكٌ 
0 سبرراك مروعب الوزيد ابن مُقْلةَ والحجبةٌ » ونادا : 
يا مُمََدِرٌ يا مَنصورٌ. ولم يكن مُؤْنِسٌ يومذٍ حاضرًاء وجاءت الجنودٌ إلى بابه 
اير بِالممُكدِرء فأغلّق بابه» وحاجف دوئّه حَدَمُهِ» فلما رأى مُوْنِسٌ أنه لابد 
مِن 5 يم مدر إليهم مره بالخروج » فخاف أن يكونٌ حيلة عليه ثم تحار 
فخرج 00 الرجال على أغناقهم حتى أُدْتَلوه دار الخلافةٍ» فسأل عن أخيه 
القاهِر وأبى الهَئِجاءٍ بن حهدانَ ليكب لهما أمانًاء فما كان عن قريب حتى جاءه 
حجان وسسداراق أ الييجاء قد اختره وأخرجه من بين كُتِقّيه» ' وجاء المقتدد 
باللّهِ فجلس فى الدَّسْتِ » واسْتَذْعى بالقاهر فأَجْلّسَه بن يديه واشتدناه إليه» 
وقئل بن عيتيه وقال: يا أخى » أنت لا ذَّنْبَ لك» وقد علِمْتٌ أنك قُهوت . 
وَالقاجِدُ يفول : الله اللّه» تَفُسى نفسى يا أ مير المؤمنين . فقال : وححقٌ رسول الله 
َيه لا جرى عليك منى شوء أبنا . وعاد ابن مُفْلةَ» فكتب إلى الآفاقٍ يُعْلِمُهم 
غود المتك ره وتراجعت» الأموة إلى حالها :الأول يداك وانضقة الققدة ف 
الخلافةٍ كما كان» ويل رأسٌ نازوك وأبى الهَئْجاءٍ بن عمدانَ» َنُودِى 
عليهما : هذا جزاءً من عصّى مَؤلاه . وهرّب أبو الشرايا بن مدان إلى الموْصِلٍ ‏ 
وكان ابنُ نيس من أَسَّدّ الناس على الْقُكدِر » فلما عاد إلى المخلافةٍ ه/0ظ] خرج 


)١ -1(‏ سقط من : ب602.ام. 


ان 


ين بغداة ممتكوَاء فدكل الَوصِلَ ثم صار إلى أَرْمِنيةً» ثم ليق بمدينة 
الفُسْطئْطِينية » فخصّر مع أهلهاء لعنه الله وإياهم. وأما مُؤْنِس فإنه لم يكن 
فى الباطِن على الْقعَدِرِه وإنما واقّق بجماعة الأمراء مُكْرَمَاء ولهذا لما أودع 
النُِرُ فى داره لم يله منه سوءٌء بل كان يُطَيْبُ قلتهء ولو شاء لَفَعلَه ا 
طلِب مِن داره؛ فلهذا لما عاد إلى الخلافةٍ ربجع إلى دارٍ مُؤْنِسٍِ» فبات بها 
عندّه» لبق به . وقور أبا علئ بنّ مُقْلةَ على الوزارة» وولّى محمد بن يوشفّ 
أبا عمرَ قَضاءَ القُضْاوٍّء وجعل محمدًا أخاه - وهو القَاجِد بالل - عند والدتّه 
بصفةٍ مُختبس عندهاء فكانت مُحْسِنٌ إليه غايةً الإحسانٍء وتَشْتَرى له 
الصرارِىٌ » وتُكرمُه غاية الإكرام . 

ذِكْرْ أُحَذٍ القَرامِطةٍ الحَجَرَ الأسودَ إلى بلادهم ' وما كان منهم إلى 
الحجيج , لعن اللَّهُ القرامطة' فيه" خرج رَكْبُ العراق وأميزهم منصور 
لديم » فوضلوا إلى مكة سالمين» وتواقت الإكوبٌ هناك من كل جاتب » 
فما شعروا إلا بالقِدمِطئ قد خرج عليهم فى ججماعته يوم التّووِية » فالههب 
أموالهم واشتباح قِتالّهم » فقتل الناسّ فى رحاب مكة وشِعايها حتى فى المسجدٍ 
الحرام وفى جوف الكعبةء وجلّس أميئهم أبو طاهر سليمانٌ بن أبى سعيدٍ . 
البقاره ب لعته اللّهُ - على باب الكعبةٍ» واللإجالٌ تُصْرَحُ حوله فى المسجدٍ 
الحرام فى الشهرٍ الحرام ثم فى يوم التّوية » الذى هو من أَشْرفٍ الأيام ‏ وهو 


)١ - ١(‏ سقط من: م. 
)١١(‏ المنتظم 581/11 - 81”ء والكامل 17/48١7؟: »35١8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات "1١‏ - 
ف 7 اين س بزثيكرة 


إيذن 


يقول : 
7 م (١‏ 50 د١6‏ 42 7 
فكان الناسُ يَفِرَون فييَعلّون بأشتار الكعبةٍ فلا يُجْدِى ذلك عنهم شيئاء بل 
3 2 كذلك». ويَطوفون فيُقْتَلو فى امراف وقد كان بعض أهلٍ 
لديف يركتل طوف ونفلما فى مطواقة أغَزْئه السيرف :قلها وحن نشد 
وهو كذلك : 


ترى اغيئين صَرْعَى فى ديارهمم ففئيَة الكهبٍ لا يَدْرُون كم ليثوا 


ثم أمر القرْمِطئ - لعنه الله - أن تُدْهَنَ القَْلى يثر رَمْم » ودمّن كثيرا منهم 
فى أماكيهم وحتى فى المسجدٍ اراك وتلك الصّجْعَةٌ - 
ولم يقشلوا ولم يُكشوا ولم مضل عليهم ؛ لأنهم' ' شْهَداءُ فى نَفْسٍ الأمرِء 
ل من خيارٍ الشهداء“ ؛ وهدّم قُبَةّ زمزم» وأمر بقَلّع باب الكعبة وتزع 
كشرتها عنهاء وشقّقها بِينَ أصحابهء وأمر رجلا أن يَصْعَدَ إلى ميزاب 
0 أراد أن يله » فسقط على أٌُ رأيه» فمات لقند ال وصار إلى أقه 
الهاوية » فانكفٌ اللعينُ عند ذلك عن الميزاب » ثم أمَر بأ ن يقلع الحجد 


0 


الأحوك» وجاءة عا لدت الحجر مُكَل فى يده وقال : أي ين الطهد الأباييلٌ ؟ 


. لله » » وفى ب ء م : « الله » » والمثبت من تاريخ الإسلام‎ ١ : فى الأصل » ص » ظ‎ )١( 
. ) أخلق‎ ١ : فى ب .م‎ )( 

(؟) هو على بن بابويه . وانظر المنتظم وتاريخ الإسلام . 

(١‏ بعده فى ب 2 م: (محرمون). 

(ه - ه) سقط من: ب م. 

(1) ميزاب الكعبة : مصب ماء المطر. اللسان (أ ز ب) . 


اق 


أين الميجارةٌ من سِجيلٍ ؟ ثم قلع الحجرّ الأشود» شيفه اللَّهُ وكيمه وعظمه» 
وأَحَذُوه معهم حين راحوا إلى بلادهم» فكان عنذهم ثنتيْن وعشرين سنةً 
[*/59] حتى ردُوهء كما ستَذْكُوُه فى موضهه فى سنةٍ تسع وثلاثين 
وثلائيمائة » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . ْ 


ولا رججع القرْمطئٌ إلى بلاده. تبعه أميز مكة هو وأهلٌ بتِه وجنْده وسأله 
وتشَّفع إليه فى أن يَدَدٌ الحجرّ ليُوضّعَ فى مكانه» وبذّل له ججميع ما عندّه من 
الأموال» فلم يفعلُ - لعنه اللَهُ - فقائله أميد مكة فقئله القَوْمِطُ وقكل أكثر أهله 
وججئدِه» واستَمَر ذاهبا إلى بلاده ومعه الحجدُ الأسودٌ وأموال التجيج . . 

وقد له .ا الس في "اسيل ارام ادا لم يَسبِقْه إليه أحدّ ولا 
يكن قيب وسيُجازيه على ذلك الذى لا يُعَذْْتْ عَذابَه أحدّ» ولا يُويْقٌ مَثْاقَه 
أحدٌ» وإنما حمّل هؤلاء على هذا الصّنيع ؛ أنهم كانوا كُقَّارًا رَنادِقة» وقد 
كانوا مُمالين للفاطِييّين الذين نبغوا فى 2 السنين ببلادٍ إِْرِيقِيَة من أرض 
المغرب » وِيُلَقّبُ أميزهم بامهُدىٌ2 وهو أبو محمدٍ عُبِيدُ الل بن مَيمونٍ 
القَدّاحُ» وقد كان صَبَاًا بِسَلَمْيَةَ يَهوديًا فادّعى أنه أُسْلّم» ثم سار منها إلى 
بلادٍ إِفْرِيقيةَ » فادّعَى أنه شريفٌ فاطمئ » فصدّقه على ذلك طائفةٌ كثيرةٌ من 
التزير وغيرهم ين الجَهَلةِ» وصارث له كؤلةً » فملّك مديئة سِلْماسة” » ثم 
الى مدينةٌ وسئاها المهْدِية» وكان قَرادُ مُلْكه بهاء وكان هؤلاء القَرامِطِةُ 
اسلو ويد خوك “اليه 3 ن عليه وِيُقَالُ : إنهم إنما كانوا يَمُعَلونَ ذلك 
متبَاسة وذو دَولةٌ لا حقيقة 


.480 / سجلْماسة : مدينة جنوب المغرب بينها وبين فاس عشرة أيام . انظر معجم البلدان‎ )١( 


0 


وذكر ابن الأثير' ' أن المهدىٌ هذا كقب إلى أبى طاهر القرِمِطِيَ يلوه على 
فعله بمكدً » حيث سلّط الناسّ على الكلام فى عِرضِهم » والْكسَفَّت أشرائهم 
الى كاتا #طبوفيا عا طهر من اشترفهو هنا افيس وأعرمج لنت اكد ينها 
وعَؤده إليهاء فكتب إليه بالشمع والطاعةء وأنه قد قل ما أشار إليه مِن ذلك . 

وقد أي بع أهل الحديث فى أيدى القرايطة ؛ فمككث فى أيديهم مد ثم 
فوج الله عنه. وكان يخكى”" أن الذى أسره كان يَسْتَحدِمُه فى أشن الميذمةٍ 
وأَسَّدّها» وكان يُعَربدُ عليه إذا سَكرء فقال لى ذاتٌ ليلةٍ وهو سَكْرانٌ : ما تقول 
فى محمدٍكم ؟ فقلتٌ : لا أَدْرى . فقال : كان رجلا سائْسًا . ثم قال ؛“نها تقول 

فى أبى بكر ؟ فقلتٌ : لا أَدْرى قال كل كينا كيكان ركاه سر عر 
غَليظًا » وكان عثمانٌ جاهلا أَحْمَقّ » وكان عل تُمَخْرَقًا» أليس كان عنده أحدٌ 
تقوم لاقي الاج ين انعد انق اك جو ااام هلا كلما وها 
كلمةً ؟ ثم قال : هذا كله مخرقةٌ ال : لا تَحْبِوِ بهذا الذى 
قلثّه لك أحدًا . رواه ابن الجؤزيٌ فى « مُنتظيه ”" 


ك6 : .ا ته 2ر0 2 

ورَوف عن بعضهم أنه قال : كنث فى المسجدٍ الحرام يوم افتلع الحجر 
الأسودٌ ؛ إذ دحل رجلٌ وهو سكرانٌ راكب على فريه » قَصِفّْر لها حتى بالثُ فى 
المسجدٍ الحرام ' فى مكانٍ الطُواف, ثم حمل على رجلٍ كان إلى جانبى فقئله 


(1) الكامل ١8/4‏ ؟. 

(؟) بعده فى ب » م: (عنهم عجائب من قلة عقولهم وعدم دينهم و). 

.5895 2, 585/١ المعظم‎ )( 

(4) المصدر السابق 58١/١‏ 23587 وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )"5٠١ - "1١‏ ص 341ء 
ا 

(ه - ه) فى ب ؛» م : «(التروية ) . 


ظعء ثم نادى بأعلى صوته : يا حويز» أليس قم فى بييكم هذا ف[ ومن 
حلم كد اميا 6 [آل عمران : بوم ؟ فأين الأمنُ ؟ قال : فقلتٌ له: أتسْمَمُ 
عونا" ؟ قال لحو:. قلت : إنما أراد اللّهُ : فأمّبوه . قال : فثتّى رأس فرسه 
وَانْصَرَف . 

وقد سأل بعضّهم هنا سؤالا فقال : قد أل اللّهُ عر وجل بأضحاب الفيلٍ - 
وكانوا تُصارى وهؤلاء شك منهم - ما ذكره فى كتابه العزيز حيتٌ يقول : «( ألم 
َرَ كت كَل رَْكَ يأب الفيلٍ () أل َمل يدم في تضْيلٍ 9 وَأرْسَلَ 
تكن حا أبايل © تزيم جز ين يِل © لله كَسَفٍ 
تَأْكُولٍ #» ومغلومٌ أن القَرامِطةَ شرٌ من اليهودٍ والتّصارَى وامجوس » بل ومن 
عهدةٍ الأصئام”" » فهلًا عموجلوا بالغقوبة كما عُوجل أصحابُ الفيلٍ ؟ وقد أجيب 
عن ذلك بأن أصحاب الفيلٍ إنما مُوقبوا إِظْهارًا لشَّرَفٍ البيتٍ ال حرام » ولا يُرَادُ به 
من التُشْرِيٍ والتعظيم بإزسالٍ المي الكريم م ين البلد الذى كان هذا البيُ 
قد الماك نهدا الرسرل الكريم الذى هو خاتمٌ الأنبياء» فلما أراد هؤلاء إهانة 
هذه البمّعةِ التى يُرادٌ مم تَهْريتُها عا قريب أملكهم اللّهُ سريعًا عاجلا غير آجلٍ ) 
ابد كول كان ' وأما هؤلاء فكان ين أمرهم ما كان بعد تقر بر الشّرائع 
وتهِيدٍ اراد ولد بالضّرورة من دينٍ الل ةر : مُؤْمِنٍ 
عْلّمْ أن هؤلاء” ين أكبر الملّحدِين الكافرين» بما تبي من كتاب اللَِّ تعالى وسنةٍ 


. فى بنبام : «تسمع جوابك ؛)‎ )١ - 1١) 

(١؟)‏ بعده فى بام : «وأنهم فعلوا بمكة ما لم يفعله أحد؛ . 

5 - ”) فى بام : «ولم يكن شرائع مقررة تدل على فضله فلو دخلوه وا وأخربوه لأنكرت القلوب 
فضله ) . 

4( ممق جد ونع ل تقولاف لقا و11 


ا 


عن * 4 1 1 
رسوله عِيهِ » فلهذا لم يَسْمّج الحال إلى مُعاجلتِهم بالُقوبة» بل أُخرَهم الربُ جل 
جلاله ليوم تَشْحْضٌ فيه الأُبْصارٌ» واللّه سبحانه وتعالى يجْهِلُ ويجلى ويشتذرجٌ , ثم 
أذ أذ عزيزٍ مُفْكدرٍء كما قال رسولٌ الل كيه" : « إن الله َمل للظالم حتى 


000 0 7 ان ل ا ال ا 0 ع 
إذا أخذه لم يُملِنْه ) . ثم قرأ © وَكَدلِلَكَ أَحْدْ ريّكَ إذآ أخذ لْفْرَى و ظيمة 


دو 4 


0 0 ( 
ِنْ حل هر الع سَدِيدٌ 4 [هود: ؟١٠].‏ 

5 و 6 5055 م ال © 4 6 

وقال رسول الله عَيِقَوِ : «لا أحدَّ أصبدُ على أذى سمعه من الله ؛ إنهم 
اهم 9 4 2 و ٠‏ - 35 اي هه د ره 7 
يَجْعَلونَ له ولذا وهو يَرْزْقهم ويُعافيهم ) . وقال تعالى : «9 وَلَا يَحْسَبرى أله 

0 ع 2 

سيت سس ار 4 | لس اريس سي رس اس سح سه 1 20111 
عَلفِلا عم يَمَمَلُّ ألظدلمُون إِسّمَا حرس لبور تشخص فيد الاير © [إبراهيم : 

2 9 7 ءلم مم 0 م ل سدس م 56 مه س حمس دارا 4 
'4]. وقال تعالى : «و لا يَمْرَكَ تَقَلْبُ ألَدِينَ كَمَرُوا فى اكد 69 متم كليل 
24 اسل الم لمق ل وما مه 
0 مَأُوهمَ جَهِنْم وبيس للها 4 [آل عمران: 2195 7ا9١ع].‏ وقال تعالى : 

جد روح ى ب كت بج سريجيرء ا له 500 وني 0 88 14 
« نَمِنْعهُمٌ قليلا ثم نضْطَرَهُمْ إل عذاب لظ 4 [لقمان: 04 . وقال : «إ مَتَثمُ 
2 


مم م م 24 عاو ومس /, 7 هه أ و 
في لديا ثم إِلتنا مرجِعهمٌ ثرَّ نذِيمهُمٌ الْمَدَابَ ألسَّدِيدَ يما كَانوا 


0 
د رون © 1 يونس : ]. 
٠‏ 2 2 كك 2 3 3 1 و 5 
طائفةٍ من العامة » اختلفوا فى تَفْسيرٍ قوله تعالى : 9 عميخ أن يِبَعَكَكَ رَيُكَ مَكَامَا 
تحَمُودًا © [الإسراء: 4/م. فقالتٍ الحنابلةٌ : يُجْلِسْه معه على العرش . وقال 


الآتحرون : المرادٌ بذلك الشّفاعةٌ العُظُمى . فاقتقلوا بسبب ذلك» وقُيل ببتهم 
)١(‏ البخارى (2)4585 ومسلم (5685). 
(5 - ؟) سقط من: م. 


(5 - *) سقط من: ب » م. والحديث تقدم تخريجه فى .45147/١‏ 
00 الكامل إلى وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات "1١١‏ - 55060) ا ص 584. 


أت 


كل 6 فإنا لله وإ إلية رالجتقون .وقد شت بت ٠1:‏ ] فى 9 صَحيح البخارى ) إن 
المراد بذلك مَقامٌ السَّفاعةٍ العُظْمَى » اح مال عر ني إنيان اندر 
القَضاءٍ بين عِباده » وهو الَكَامُ الذى يَرَعْثُ إليه فيه الخلَقُ كلهم ء حتى إبراهيمُ 
ا الصلاةٌ والسلامٌ , وتفبطله به الأؤلون والاخدون . 

وفيها'" وفعت فثندٌ بامَْصِلٍ بن العامةٍ فيما يتََلَقُ بأمر الماش » وانتشّرت 
كر أل اوم ل ا 2 


وها" وفع تق يك مان مودس انان" ' وأميرهم نصر بن أحمدَ 


5 5 اك ا 5 0 )ع 2 م 
وخخرج فى شُعْبانَ خارجئ بالمؤْصِلٍ » وخرج أخَرُ بالبوازيج » فقاتلهم أهل 
تلك الناحية حتى سكن شرُهم» وتقَوق أصحائهم .| 
ويه "ثتقى مفلع الساججئ وعلِكُ الزوم الدمشئق » فهزمه مفْلع وطرد وراءه 
إلى أرض الروم ؛ وقتل منهم ع كتيكا : وللّه الحمد. 
5 37 5 م 00 مو 02 
وفيها”” هت ريخ شديدةٌ ببغداد تحَمِلُ رَملَا أخمر يُشِْهُ رَمْلَ أرض الميجاز » 
فامئلأأت منه الثيوتثٌ . 


.)ل15١ هلا ل 8الا4) هكعك‎ ١ البخارى‎ )01١ 

.5١7 31١1/8 الكامل‎ )( 

(5) المصدر السابق ٠١8/8‏ - ؟١5.‏ 

(5) فى ب0. م: و ساسان ). 

(5) البوازيج : بلد قرب تكريت على فم الزاب الأصغر حيث يصب فى دجلة . معجم البلدان .01١ /١‏ 
(5) الكامل 4/8 ١5؟.‏ 

.5١6 5114/8 الكامل‎ 0 


اف 


5 4 
ومن تؤفى فيها من الاغيانٍ : 
أحمدٌ بن الحسن بن الفرج بن سُْقَرِ أبو بكر النُخوئُ كان عالا مَذْمَبِ 
الكرفئين » وله فيه لصّانيف:: 


الس و ما ال 

وقد روك الحا وكيم سند عن ' أنه جاءَئه نه امرأةٌ ذاتٌ ليلّء فقالث له : 
إنى قد امْتحِنْتٌ 8 يكيو كرف طل اررق انا ستل ماه وقد مكدنك لكا 
وزغفك انلك وريد رأ هذا الل ماك« تاعلزى لطزلة الول تلخ 
فسكتٌ عنهاء فلما وضّعت جاءنى أهل اَل وإمام مشجدهم يُهتُونتى بلول » 
فَأظهَدتٌ البشْرَع وَبِعَثْتٌ فَاشْتَرَيْتُ بدينارّين . شيعًا دا وجعلتٌ أَدْسِلٌ إليها مع 

(5 م 4م ممه 

الم البح كل شهر ذناززي عق نلق الرلة. وأقول : أقرئها منى السلامٌ » فإنه 
الع مق عا ونه بول . فمكقْتُ كذلك سكين » ثم مات المولود: 
فجاءونى ان ومسو سول بكم 
خيرا » ون سر ل ل ا ب 2 


)١(‏ إنباه الرواة /١‏ 234 وتاريخ بغداد 4/ 85, والكامل 8/ »5١5‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
ألم - 56م ص لااه. 

(؟) الجرح والتعديل 2/9/١‏ وذكر أخبار أصبهان /١‏ 8؛ وتاريخ دمشق 8/ »4١‏ والمنتظم 2584/١7‏ وسير 
أعلام النبلاء /١١‏ 551» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 551 - ١4؟)‏ ص 587. وقد اتفقت هذه المصادر 
- عدا المنتظم - على أن وفاته كانت فى سنة ؟57. ولعل المصئف تابع ابن الجوزى فى المتتظم . 

() أخخرجه ابن الجوزى فى المنتظم /١17‏ 185 من طريق أبى نعيم به . 

(4 - 4) سقط من: الآصل» ص2 ظ. 


أَرْسِلٌ بها صِلهٌ للولدٍ» نَحَذِيها'” فافْعلى بها ما شت . 

د بن اليم بن خلفي بن خالد بي راشد بن الاك بن التعمان. أبن 
مُحرقٍ بن النعمان بن المنذِرٍ"» أبو القاسم اللخمِيٌ القاضى الكوفئ» نرّل 
بَعُدادَ وحدّث بها عن أبى كريب وغيره » وكان سَمائحه للحديث بعد ما جاوز 
أزيّعين سنةٌ » وكان ثقةً نبلا » عاش مائةٌ سنةٍ وسبع عشْرةٌ سنةٌ . وكانت وفاته فى 
شوالٍ من هذه السنةٍ بالكوفة . 

اي رحس ا كو مه 

سم البقوئ”" '. ويُغْرفٌ بابن بنتٍ مدان فده 
عشْرةً - وقيل : أربع عشْرة - ومائتين» ورأى أبا مُبيدٍ القاسم بن سَلام ولم 
يشعَغ منهء وسمع من أحمدّ بن عثبلٍ » وعليئ بن الدِينئ » ويختى بن معي » 
وعلئ بن اعد » وحَلفٍ بن هشام 04/7ظ البرارِ» وحَلْقٍ» وكان معه ججرءٌ فيه 
ماه ين ابن معين» فأحَذه منه موسى بن هارونٌ الحافظٌ» فزماه فى دجلةً » 
وقال : أتريدُ أن تَحمَعَ بين الثلائة ' ؟! وقد تقد عن سبع وثمانين شيحخاء وكان 
ثقةٌ حافِطًا ضابطاء ال ا 


7 نزئق 


[ملق فى - م: «وقد مات وأنت ترثينه فهى لك ). 

فبيية زيادة من: م. . وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد الوك والمنتظم «ار مم3 وسير أعلام 
النبلاء ؛ ٠ /١‏ ه» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )”5٠0 - "١١‏ ص 011. 

(") تاريخ بغداد 211١/٠١‏ وطبقات الحنابلة 2315٠ /١‏ والمنتظم اليد وسير أعلام النبلاء 4 »414١ /١‏ 
وتاريخ خ الإسلام ( حوادث ووفيات )”5٠6 - "١١‏ ص 578. 

(4 - 4) سقط من النسخ . والمثبت من مصادر التخريج . 

(0) أى أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وعلى بن المدينى . وانظر مصادر ترجمته . 

(1) تاريخ بغداد /1١١‏ 18ل ولمنتظم *١//ا354؛‏ 588. 


ه55 


ههنا ناسًا يَتَكلّمون فيه . فقال : يَخشدونه, ابن منيع لا يَقولُ إلا اَن . 

وقال ابن أبى حاتم وغيزه'' : يَدْخَلُ” فى الضّحيح . 

وقال الدارَمْطنيع”” : كان اموي قلّما يكنم على الحديث » فإذا تَكلّم كان 
كلاه كاليشمارٍ فى الساج. وقد ذكره ابن عَدِىٌ فى ١‏ كاله » فتكلّم فيه 
وقال: حدّث بأشياءً بكرت علية » وكان معه طرفٌ من مَعْرفةٍ الحديثِ 
والتصانِيفٍ . وقد الْتَدَب ابن الجَؤزَىٌ للردٌ على ابن عدىٌّ فى هذا الكلاء” , 
وذكر أنه تُوُفُى ليله عيدٍ الفِطر منهاء وقد اسْتكمل مائةٌ سنةٍ وثلاتٌ سنين 
وَشهوةاة وهو مع ذلك صحيحٌ السمع والبِصّر والْأُسْنانٍ» يَطَاّ الإماءَ . وكانت 
وفانّه بتَعْداد » ودفِن مَقْبَرة باب اين 1 رحمه الله وأكرم مثواه . 

محمد بن أبى الحسين بن محمد بن عمَّارٍ الشَّهِيدُ الحافظ أبو المَضْلٍ 
الهَرَوىُ” '» يُعْرفُ بابن أبى سعدٍء قدم بعُْدادٌ» وحدّث بها عن محمدٍ بن 
عبدٍ الله الأنُصاريٌ , وحدّّث عنه ابن الْمظَفّرِ الحافظ , وكان من الثُّقاتِ الأثباتِ 
الحقاظ الممفين: له مُنافَشاتٌ على ضع ودين" حديئًا من ( صحيح 


.588/1١* والنتظم‎ 315/٠١١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) فى بء م: (أحاديثه تدخل» . 

(9) انظر المصدرين السابقين . 

(5) الكامل 8/4/اه 3ع هلاه .١‏ 

(ه) المنعظم 2588/١1‏ 585. 

(5) تاريخ بغداد 0587/١‏ والمنتظم 254٠/١‏ وسير أعلام النبلاء :»405/١4‏ وتاريخ الإسلام 
«(حوادث ووفيات )”5١ - #”١١‏ ص 045ه. 

(0 -/7) فى النسخ : ( بضعة عشر » . والمثبت من تاريخ الإسلام . وهذه المناقشات فى كتاب له مطبوع 
بعنوان : «علل الأحاديث فى كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج ؛ . وعدد الأحاديث فى الكتاب ستة 
وثلاثون حديًا . 


اح 


مسلم » » قله القَرامِطةٌ يوم الّوُويةِ بمكةٌ فى هذه السنةٍ فى جملةٍ مَن قتّلوا ؛ رحمه 
اله وتم مثواه» وبكل جنات الفرقوس متقليه.وطواه . 

الكَعبئ المُكَلُمْ » هو أبو القاسم عبدُ اللو بن أحمدَ بن محمودٍ البلخئ 
الكفيك”" » نشبةٌ إلى بنى كعب» وهو أحدُ ممشايخ امِل ويسَبُ إليه الطائفة 
الكغبيةٌ منهم . ْ 

قال القاضى ابن حَحلُكاتَ”" : كان مِن كبار المُكلّمِين» وله انتيارات فى علم 
الكلام ؛ مِن ذلك أنه كان يَرْحُمْ أن أفعالَ الل تعالى تَقّعْ بلا تيار منه ولا مَشيعة . 
ا د عنه» وقد خالّف الكعبيع نص القرآنٍ فى غير ما وضع ؛ قال الله 
تعالى : « وَرَيْكَ ين ما 5ك يفاد 4 لقمس : + . وقال : ط وَلو َه 
ان 4# [الأنمام: ١امء‏ وقال: « وَلَوٌ سِثْنَا لَأَننَا كل تفي 
هُدَسْهًا »4 [السجدة: 200١‏ « وَإدَا ردنا أن مُبَلِكَ هريد مرا مترفيها مَفسَقُوأ ذبها 
نَحيَّ عَكَهَا الْمََلُ مَدَمَريَهَا تَدِْيًا # [الإسراء: 201١‏ إلى غير ذلك ما هو مَعْلوم 
بالضّرورة بصّريح العقْلٍ والتَقْلٍ . 


4 الفرق بين الفرق ص »١8١‏ والملل والنحل 2١١5/١‏ وتاريخ بغداد 9/ 384 والمنتظم 01/1١7‏ 
ووفيات الأعيان "/ ه24 وسير أعلام النبلاء 4 /١© 2711/1١‏ 255 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١ل‏ - ص50ثللما ص 85ه. 
0 وفيات الأعيان 40/8 . 


/وع. 


ثم دخلت سنة ثمانى عشرة وثلاثمائة 


فيا" عزّل الخليفةٌالقَِرُ بالل وزيره أبا علئ بن مُقْلَة » فكانث مُدةٌ وزارته 
سنتين وأربعة أَشْهرِ وثلاثة أيام » واستؤرّر مكائّه سليمانَ بن الحسن بن مَخُلّدِ» 
وجعل على بن عيسى [10/4و] ناظِرًا معه . 

وفى مجمادّى الأولى منها أَحْرِقَت دارُ أبى علىٌ بن مُقْلةَ » وكان قد أَنْمّى 
عليها مائة ألفٍ دينار» فالْتَهَّب الناسٌ أحُشابها وما وجحدوا فيها من حديدٍ 
ورّصاصٍ وغيرٍ ذلك » وصادره المتليفةٌ بمائتئ ألفٍ دينار . 

وفيها طرد الخليفةٌ الرَجَالة الذين كانوا بدارٍ الخلافةٍ عن بعُدادَ » وذلك أنهم لما 
ردُوا المقعدرٌ إلى الخلافة شرعوا يُتَفُسون بكلام كثير عليه ؛ يقولون : مَن أعان 
ظانً شنط عليه » ومن أضعد الميماز إلى الشطح يقير ِل تأتربإخراجهم عن 
بَعُدادَ » ومن أقام منهم عُوقِب » فأخرئٌت دُورٌ كثيرة من قراباتهم » واخترق بعض 
نِسائهم وأؤلادهم, فخرّجوا منها فى غاية الإهانةٍ » فنرّلوا واسطا ول ايا 
وأخوجوا عايلها منهاء فركب إليهم مُؤْنِسٌ الخادمٌ » فأَوْقَع , بهم بها شدزنا رفن 
منهم خَلْقَا كثيراء فلم نه نَم لهم بعد ذلك 7 

وفى ربيع الأول منها عرّل الليفةٌ ناصرً الذَّوْلةٍ ب حهدانَ عن المَؤْصِلٍ » وولى 


)١(‏ المنتظم 591/1 - 158 والكامل 515/4 - 2171 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 11" - .؟8) 
ص 807 588. وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص 50؟ - 306 


14 


عليه عه سعيدًا وض اب حهدا . ولاه ديار ربيعة ؛ َصِيبِينَ ' وسئجار 
والخابور ورأسٌ ى العَيْنِ ؛ ومعها” ' مَاارِقِينَ » ون ء ضيمن ذلك ين اليف بمالٍ 
تخيلة فى كل م : 

وفى مجمادّى الأول خرج رجل يبلادٍ البوازيج يُقالُ له : صالحُ بن محمود . 
امع عليه مجماعةٌ ين بنى مالك » ثم سار إلى سنجارء فحاصّرهاء فدلا 
وأتحذ شينًا كثيرًا + ين أفوالهاء وخطب بها حُطية» ووعظ فيها وذكر وحدّرء 
فكان فى جمْلةٍ ما قال : نتولّى الشيحين » ونتهوأ من الحبيهن”' '. ولا ئَرَى المسح 
على الحقِنٍ . ثم سار فعاث فى الأرض قَُسادًا . . فانْتَدَب له نصد بن حهدانَ 
فقائله » فار صالحُ بن محمودٍ ومعه ابنان له» » فحمل إلى بَعْدادَ » فدحَلها وقد 


2 َه 
وه 


اشْكَهّر شهْرَةً فظيعة . 

وخرج آحد ببلاد المؤصل » فاتبعه آلف رجل » فحاصّر أهل نَصِيبينٌ ) 
فخرجوا إليه فاتكّلوا معه» فقكل منهم مائةٌ وأسّر ألما ثم باهم نُفُوسَهم وصادّر 
َهْلّها بأربعمائة ألفٍ درهمء فانْئدَب ناص الدولةٍ بِنُ حهدانَ » فقائله فظفر به 
فأُسّره » وسيئره إلى بَعْدادَ أيضًا . وللّه اليد 

وفيها خلّع الخليفةٌ على بيه هارونٌ » وركب معه الوزير والجيش » وأغطاه 
نيابةً فارس وكَرْمانَ وسجشتانٌ ومُكرانٌ » وخلّع على ابنه أبى العباس الراضى » 


وجعله نائب بلادٍ المغرب ومصر والشام » ويكوثُ مُؤْنسٌ الخادمٌ يَسَدٌّ عنه أمورها . 


فق ا ام 
(9) فى النسخ : «الحسين ) )» والمثبت من الكامل 0 ونهاية الأرب ؟/؟1. 


:1 2 البداية والنهاية 4/1١‏ ( 


حت تان في غذه الع عد الشميع بق ابوت بي عبد انزو الماضيق؛ 
وخرج المتجيخ بشقارة 00 حتى. شلموا”” فى اهاب والإياب من 
القَرامِطةِ . وللّهِ الحمدٌُ . 

ومن تُوفّى فيها من الأغيان : 

أحمد بن إشحاق بن البهلولٍ بن حَسَانَ بن أبى سِنانٍ أبو جعفر 
نحي" . القاضى الَتّف » العذْلٌ التّدٌّ الؤضى . وكان يها ثقة” تيلا 
سيع الحديتٌ الكثير» ورؤى عن أبى كُرَيْبٍ عديًا واحدّاء وكان عالاً بالّخر, 
ان ار سد اح عير فى اسار . اق أن | لشيّدة أمّْ 
ال وت وَفقَاء وجل الحاكم” ' هذا عنده تُشَخةٌ به فى سَلَِ الحكم» 5 
رادت أن تَنْفْضَ ذلك الوَقُفَء فطلت الحاكم وأن يُحْضِرَ معه كتاب الوَقْفٍ 
تأده منه فتقيمهء فلما حضّر ين وراءٍ الشتارة فهم المقْصود» فقال لها : لا 
يكن هذا ؛ لأنى خازثُ المسلمين » فإمًا أن تغزلونى عن القّضاءٍ وُولُوا على هذا 
غيرى » وإمًا أن تترُكوا هذا الذى تُرِيدوئّه » فلا سَبِيلَ إليه وأنا حاكثٌ . فشكثه إلى 
ولدها امقر فشمّع عنذه الْتْرُ فى ذلك » فذكر له صُورة الحالٍ» فربجع إلى 
أنه فقال لها : إن هذا الرجل بن رئب فيه ولا سبل إلى عَزْلِهِ ولا التٌلاتئُبٍ به . 
فرضِيَتٌ عنه ‏ وبعدّت تَشْكُوْه على ما صتّع من ذلك » فقال : من قدّم أمْرَ اللّهِ على ظ 


. بغفارة بدرقة  . والخفارة والبذرقة بمعنى الأمان والإجارة‎  : فى ب : ( بغفارة بذرقة ) » وفى م‎ )١ - ١( 
.) فى ب» م: ويسلموا فى الدرب‎ )5( 

(5) تاريخ بغداد 4/ ٠‏ » والمنتظم 591/١‏ » ومعجم الأدباء 18/١‏ » وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 5١‏ - 60” ) ص 4ه », والجواهر المضية ١/١‏ », وبغية الوعاة ١1//١‏ . 

(5) سقط من: ب2 م. 

(5) سقط من : م. والحاكم هنا: القاضى . 


أثر العبادٍ كفاه اللّهُ شئهم . وقد كان وَفاه فى هذه السنةٍ» وقد جاوز الثمانين . 
مه 7 0 ع2 
يَحْيَى بن محمد بن صاعدٍ أبو محمد » مَوْلى أبى + جار المضويةة رحل 
فئ طلب الحديث » وكتكب وسمع وحفظ » وكان بن كبار الخناظ وشيوخ 
الواية » وكتب عنه جماعةٌ من الأكابر» وله تَصانِيف دل على حِنْظه وفِنّهه 


5 .21 5 1 زفق و 
وفهُمِه» وكانت وفاته بالكوفة فى هذه السنة وله تسعون سنة . 


الحسنٌ بن علئ بن أحمة بن بَشَّارٍ بن زياد" أ التقروفٌ باين العلا » 
الضّريد التفُروانيع » الشاعو المَشْهِورُ » وكان أحدّ سمَارٍ الخليفة العَضِدٍ بالل » وله 
عرئاةٌ طََانةٌ فى هل له قله جيرائه ؛ لأكلِه أفْراح الحمام ين أبراجهم » وفيها آدابٌ 
ركه » ويقال : إنه أراد بها رثاء | بن الْعترٌ لكنه لم يَكَجاسَر :أن يَنْسِبَها إليه مِن الخليفة 
لير بالل حيت ققله»ء وأولها : 

يا هِوُ فارقْنا ولم كعد وكتت عندى بنزلٍ الولد 


/١ وتذكرة الحفاظ‎ 25٠1/١ 4 701؛ والمنتظم 2594/1 وسير أعلام النبلاء‎ /١ 4 تاريخ بغداد‎ )١( 
.014 ص‎ )”50 - "١١ ؛ وتاريخ الإسلام (حوادث .ووفيات‎ 

(1) فى م: ( سبعون ) . 

(؟) تاريخ بغداد 9/ 0/8) والمنتظم 7٠٠/1‏ وفيات سنة تسع عشرة وثلاثماثة ) ووفيات الأعيان ؟//1١٠»‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )5١ - #١١‏ ص 048ه. 


لمن 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وثلاثمائة 


فى اخْحكم من هذه السنة"' ' دل الحجيجٌ بغداد» وقد خرج مُؤْنِسٌ الخادمُ إلى 
الحج فى هذه السنةٍ فى جيش كثيضٍ , خوفًا , بن الترايظة 4 فارج المساغرد 
بذلك » وزُيّئَت بغدادُ يوصذٍ » وصُربّت الخيامٌ والقبابُ وين الخادم » وقد بلغ 
مُؤْنِسَا فى أثناءٍ الطريق أن القَرامِطِةَ أمامّه » فعدّل بالناس عن جادَةٍ الطريق , فأُحَذ 
بهم فى شِعابٍ وأَؤْديةِ فتاهوا هنالك أياماء فشامّد الناسسٌ هنالك عَجائت 
وغرائب ؛ رأؤا عِظامًا فى غاية الضَّحامةِ » وشاهّدوا ناسًا قد مُسِخوا حجارةً : 
ورأى بعصّهم امرأةٌ واقفةً على تَُورٍ قد مُسِحَت ححجوًا» وَالتّثُود قد صار حتجَا 
وحمل الحو لاك عاك إلى بامصرة مجنو م بخر سين اكه 
: 3 2 عه 3 ع 2000 
ذكره ابن الجؤزىٌ فى « مُنْقظمه 6" . فيْقالٌ : إنهم مِن قوم عاد”” أو من تّموة . 
فاللّهُ أعلم . 
وفيها عزّل الْنعيرُ صليمانٌَ بن الحسن الوزير بعد سنةٍ وشهرين وتسعة أيام 


[1 عه وأ ال الل 
شهرين وثلاثة أيام » وأسكو توْزّر الحسين بن القاسم ) » ثم عرّله أيضًا . 


)١(‏ المنتظم 599/1, والكامل 0 - 80" وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 1١‏ - .؟8) 
ص 585 - 597. وانظر صلة تاريخ الطيرى ص .14١ - ١5‏ 


(؟) المنعظم .599/١‏ 


(؟) بعده فى بباء م: (أو من قوم شعيب6. 


بحن 


وفيها وفعت وَحْشّةٌ بِينَ الخليفةٍ ومُؤْنِسٍ الخادم: بسبب أن الليفةً وى 
اليشبة لرجل اسمه محمدُ بن ياقوتٌ » وكان أميرًا على الشُوَطةٍ أيضّاء فقال 
مُؤْنِسٌ : إن الميشبة لا ية واه إلا القضاةٌ والشدول » وهذا لا يصن لها مول يرل 
الخَيفةٍ حتى عرّل محمد بن ياقوت عن اليشبة والشّرْطةٍ أيضًاء وانْصَلّح الحال 
ينتهماة ثم تمَدّدَت الوَخشةٌ بيتهما فى ذى الحِجَةٍ من هذه السنةٍ» ومازالتْ 
تترايكُ حتى آل الحالٌ إلى قل الْقعدِرٍ باللّو كما سئَذ كزه . 

وفى هذه السنةٍ أؤقع ثملٌ مُيولّى طَرَسُوسَ بالروم وَفْعَةً تَظيمةٌ جدّاء قل 
منهم حَلْقًا كثيررا» وأَسَر نحوًا م مِن ثلاث آلافي » وغدم من الذهب والفضةٍ والدٌيياج 
جاعواعا ال ا 01 . وكقب ابن الدئرانيع الأرمنيع إلى 
الروم يَحُضُهِم على الدّخولٍ إلى بلادٍ الإسلام » ووعَدهم منه النَّضْرَ والإعانةَ ) 
فدحلوا فى جَحافِلَ كثيرة جدّاء وانضاف إليهم الأرنُء فركب إليهم مُفيع 
0 يوسفٌ بِنٍ أبى الساج » وهو يومئدٍ نائبٌُ أَدْرييجانَ » واتبعه حَلْقٌ كثيرٌ يمن 
لموْعة» فقصّد أولا بلدَ ابن الدَيْراني » فقتل بين الْأَْمنٍ نحوًا ين مال أَلنٍ » 
وأُسّر خلقًا كثيرًا» وغيم أثوالا جزيلةٌ جدّاء وتحصّن ابن الدّرانئ بمَلْعةٍ له 
هنالك » وجاءت الروم» فوصّلوا إلى سمَيِساطً فحاصّروهاء فبعث أهلّها 
يَسْعَضْرٍخون بسعيدٍ بن حهدانَ نائب الَوْصِل » فسار إليهم مُسْرِعًاء فوبجد الروم 
قد كادوا يَذتَحونها» فلما علموا بقُّدومه أَجُلّوا عنها واجتازوا بُلَطِيةٌ فنهبرها 
ورججعوا خاسئين إلى بلادهم » ومعهم ابن نَفِيسٍ الْيتَصّرُ » وقد كان من أهلٍ بَعْدادَ 
قبل ذلك كما ذكرناه قبلٌ”". وركب ابن مدان فى آثارٍ الروم . فدحل 


. 377 2 35 تقدم فى صفحتى‎ )١( 


الن 


اكد دصري كر 
قال اب الأنير”" : فى هذه السنةٍ فى شّوَالٍ جاء سَيْلٌ عظيمٌ إلى تَكْرِيتٌ » 
َع فى أشواتها أربعة عطَر را وغرق بسبيه أربشمائة دار وحَلْقٌ لا لمهم 
إلا الل حتى كان المسلمون والصاى دقنو جميقاء ل فر ف هذامن هذا. 
اد : وفيها هابحت بالموصل ريخ فيها محمرةٌ » ثم اسْوّدت حتى كان الإنسانٌ لا 
يْصِرُ صاحبه » وظنّ الناسٌ أن القيامةً قد قامت » ثم امْجَلَى ذلك بمطر أَرسَله الله 
:. ُ. 
ل 
ار بق 0 ا 0 َبِيلا » قدِم بَعْدادٌ وخدتة بها. 
2 7 .2 ةا .- 
على بن الحسين بن حرب بنِ عيسى , " أبو عبيدٍ بن حَرَبُوثِهِ ' . القاضى 
مصير» تأ القضاء بمصر شد طول جناء وكان لقعا :/ دع جايل» بن 
خيارٍ القُضَاةٍ وأغدلهم ٠‏ وكان يَتفقّهُ على مَذّهَبٍ أبى ‏ لور وقد ذكوناه فى و 


(1) الكامل 96/8 8,. 

(؟) المصدر السابق 757/8؟. 

5 - 5) سقط من : م . وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد م/ 89 وتاريخ دمشق /١4‏ 05. والمنتظم /١‏ 
6٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "١١‏ - 85.6) ص 875ه. 

(4 - 4) سقط من: م. وفى ب : (عبيد بن جويرية © وانظر ترجمته فى الولاة والقضاة ص »48١‏ 
وتاريخ بغداد /١١‏ هولل وطيقات الفقهاء ص 23٠١‏ والمنتظم ولف 3) وسير أعلام البلاء 4 /١‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )”9١ - 5١١‏ ص 087, وطبقات الشافعية للسبكى / 
5 وتهذيب التهذيب // "ا 4ء.”ى 


بن 


(طَبَقَاتِ الشافعية ) بما فيه مَقْئَعٌ وكفايةٌ » وقد اسْتَعْفّى عن القَضاءٍء فعُزِل عنه فى 
سنةِ إحدى عشْرَةً وثلاثمائةٍ » ورججع إلى بَعْدادَ فأقام بها حتى مات بها فى هذه 
السنةٍ فى صَفَرِ وصلّى عليه أبو سعيدٍ الإصْطْحْرِئٌ » ودفِن بداره . 

قال الدارمُطنيئ”" : حدّث عنه أبو عبدٍ الرحمن النسائي فى الصحيح , 
العا هل رتذرين سن ول كن مزع علالة ركقله ضع اللتر. ١‏ 

محمدُ بن المَضْلٍ بنِ العباس أبو عبد الله البلخئٌ الزاهد”"' , لشكى عنه أنه 
مكث أَزْتعين سنةً لم يَخْطُ فيها حُْطُوةٌ لغير الله ء ولا نظّر فى شىءٍ فاشْتخسنه ؛ 
حياءً من الله عز وجل » وأنه مكث ثلاثين سنة لم يمْلٍ على مَلكيْه قبيجًا . 

محمد بن سعدٍ أبو الحسين الوَرّاقُ' : صاحب أبى عثمانَ التتتسابورئٌ » 
وكان فَقيهًا يكلم على العامَلاتٍ . 

ومن جيدٍ كلايه قوله : من غضٌ بصره عن مُكم أؤرئه ته الله ذلك حجكمة 
على لِسانه يَهْكدى بها سايعوه؛ ومن غضٌ بصره عن شُبْهةٍ نور اله كله بنور 
يَهْتَدِى به إلى طريق مرضاته . 

يَحْتَى بنْ عبد اللِّ بن موسى » أبو زكريا الفارسئ '. كتب بَضْر عن 
لربيع بن سليمان» وكان ثقةٌ صدوثًا حسن الصلاة» عَدْلّا عند المُكُام© 


.303/17 والمنتظم‎ 25107 /1١١ تاريخ بغداد‎ )١( 

)١(‏ طبقات الصوفية ص 25١7”‏ وحلية الأولياء 5*٠‏ والمنعظم "6/١‏ وسير أعلام النبلاء 
05/١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )795٠6 - #1١‏ ص 44ه ضمن وفيات سنة /9311؟) 
وسير أعلام النبلاء 4 77/١‏ 5» والعبر ١75/7‏ ضمن وفيات سنة .871١9‏ 

() طبقات الصوفية ص 2555 ولمنتظم ."05/١7‏ 

(5) المنتظم 4/١5‏ 2*0 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 0-1 ص 54ه. 

(0) بعده فى ظ : اين مسرة المغربى محمد بن عبد الله بن مسرة أبو عبد الله مولى قريش » أحد أفراد - 


قات 


٠: فو عو ووووو ووو ووو ووو ووو ووو وو و وو ووو وو وهو ووو و و وو ووو و وو ووو و ووو واوة‎ 6 ٠ 


- زمانه وبلغاء عصره وأوانه» له المصفات العديدة والفوائد فى الأصول والفروع والتصوف, وله اليد 
الطولى فى التفسير والحديث والكلام على أحوال القلوب والمعاملات , وقد أطراه ابن عبد الرزاق أحد 
أولياء العهد بالأندلس فى ١‏ طبقاته ) وذكر عنه أعاجيب قال : وجملة القول فيه أنه عالم الدهر» وحبر 
العصرء وبديع البشر وربانى الأمة» وعلم الهدى » وكهف التقى , وبحر العلم » ومعدن الحلم » والسراج 
المنيرء والطود المنيف » ومن جعل القرآن عصمته والسنة قبلته . والآخرة همته » والزهد ذخيرته» وكان 
كثير العلم بالأخبار والرواية للآثارء فيلسوفا عليما طبيئًا حكيما منطقيا جدليا منجما فلكيا شاعرًا مفلا 
خطيبا مطبقا . ثم أطنب فيما ذكر عنه إلى أن قال : وقد أولع به قوم غِيَرةٌ جهلة من أهل مصرنا وعصرنا 
فيقولون ويسبون وينسبون إليه ما لا يعلمون . إلى أن قال : وصاحب أين كان هو الجماعة والإجماع . 
وذكره محمد بن الحارث بن أسد القيروانى الفقيه أحد أهل الشورى بقرطبة فى ١‏ تاريخ الأندلس » فقال : 
الناس فيه فرقنان, فرقة تبلغ به ميلغ الإمامة فى العلم والزهد ؛ لما ظهر لها من براعته فى العلم وصدقه فى 
الزهد , وفرقة تطعن عليه بالبدع ؛ لما ظهر لها من كلامه فى الوعد والوعيد وتأويلات يذكرها فى الكتاب 
والسنة ومخالفته العلوم المشهورة بالأندلس الجارية على مذهب التقليد والتسليم . قال : وكان محمد بن 
ميسرة قد رحل عن حاضرته قرطبة إلى مكان من جبلها وانقبض عن أكثر الناس وكانت وفاته فى شوال 
سنة تسع عشرة وثلاثمائة ) . وانظر ترجمته فى تاريخ علماء الأندلس ؟/ 55: وجذوة المقتبس ص 8. 
وبغية الللتمس ص 688» وقد اتفق أصحاب هذه الكتب على تبديعه ومخالفته للسنة . 


لمن 


ثم دخلت ند 


عشرين وثلاثمائة مِن الهخرة 


فيها”" كان مَقْعَلُ الخليفة لمر باللهِ ه وكان سبت ذلك أن مُؤْنِسَا الخادم 
خرج ين بغداة فى امْحوْمٍ من هذه السنة عاضا للخليفة فى مَاليكه وحشيد» 
مَُوَجَهًا نحو الَوْصِلٍ » ورد من أنْناءِ الطريق مؤلاه بُشْرَى ى إلى القُعدرٍ ليشتغلم له 
وبعث معه رسالة د يُحاطِتُ بها أمير المؤمنين» فلمًا وصّل أمَرَه الوزيك الحسينٌ بن 
القاسم - - وكان من أكبر أغداءٍ مُؤْنِسِ - بأن يُوَدْيَها إليه » فانتئع مِن أدائها | إلا إلى 
الرققع فاعضو يق يدية: فأمره أن يقولها للوزير» فامتتع وقال ا مر 
صاحبى بهذا . فشكمه الوزيذ وشكم صاحبه » وأقر بضريه وممصائرته ببلائماة ألنفٍ 
دينار» وأحَذ خطه بهاء وأمر ِهب داره» ثم أمر الوزيز بالمَِضٍ على أقطاع 
مؤنس وأثلاكه وأئلاكِ من معهء فحصّل ين ذلك مال عظيم » ؛ وازتفع أَمرُ الوزير 
عند الممْعَدِرِء ولقبه عَميدَ الدولة» وضرب اسمه على الدراهم والدتايي» وفك 
ين الأمور جدّاء فعرّل وولى » وقطع ووصّل» وفرح بتفْسِه حيئا قليلا . وأزم 
و 0 هما إلى الحضّرةٍ 
عِرَضًا عن فُوْنِسِ » فصكم المطمّدِ مُؤْنِسٌ فى مسيره إلى المؤصلٍ » وجعّل تقول 
لأمراء الأغراب : إن الخليفة قد ولانى المؤصِلَ ودِيار ربيعةً . فالْمَتٌ عليه حَلْقٌ 


)7”؟١‎ - ”١١ والكامل 0/4؟ - 47 ؟» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 200/١ المنتظم‎ )1١( 
.187 - ١4# ص 4وم - 8907. وانظر صلة تاريخ الطبرى ص‎ 


/اه 


- 


كثيرٌ» 11/"؟و] وجعل مُنْقِقُ فيهم الأموالَ الجزيلة» وله إليهم قبلَ ذلك أيادٍ 
سابغة . 

وقد كب الوزيرٌ إلى آل حهدانَ - وهم وُلاهٌ المؤصِلٍ وتلك التُواحى - 
هم بمحاربة مؤنس الخادم » فركبرا إليه فى ثلاثين ألقّاء ووابجههم مُؤْنْسَ فى 
لملفائة ين ماليكه وده فهزّمهم ولم يل منهم وى رجلٍ واحد يقال له : 
داوة” . كان من أشْجَعِهِم » وقد كان مُؤْنِسٌ ربّاه وهو صغيرٌ . ودتحل مُؤْنِسٌ 
الموصل » فقصّدته العساكدُ ين كل جانب يَدْحُلون فى طاعته ؛ لإخسانه إليهم 
قبل ذلك » من أهلٍ بغداد والشام ومِضْرَ وين الأغراب » حتى صار فى بححافلَ 

الوق 

وأما الوزيد امون بن العام فإنه ظهّرَت يانه وعجر , فعرّله الممْمرُ فى 
ربيع الآخِرِء وولَى مكائه الفضل بن جعفرٍ بن محمد بِنٍ القْراتِ» فكان آخر 
وزراء مكدر . وأقام مُؤْنِسٌ بالموصل تسعة أ شهر ء ثم ركب فى الجيوش فى شوالٍ 
قاصدًا بَعْدادَ ؛ ليطالِب المتُكَدرَ رَ بأْزاقٍ الأَجْنادٍ وإنُصافِهم » فسار - وقد بَعث بين 
يديه الطلائع - حتى جاء فنرّل بياب الشْمَابةِ يبن بغداة » وقابله عندّه ابن ياقوت 
وهارونٌ بن غَريبٍ - عن كرو منه - وأَشِير على اليف بأن يَسْتَدِينَ من والدته ما 
يق فى الألجنادٍ» فقال : لم يَبقَ عندها شى. وعرّم الخليفةٌ على الهرب إلى 
واسطٍ » وأن يثك بَْداد نس حتى يتراج أمُْ الناس » ثم تيعوة إليها ٠‏ فردٌه عن 
ذلك ابن ياقوث » وأشار عليه بمُواجهة م1 مُؤْنسِ وأصحايه » فإنهم متى ما رأوه كدو 
كلهم إليه » وتركوا مُؤْنسَا. فركب وهو كارةٌ» وبين يديه القُقَهائ؛ ومعهم 


. وهو داود بن حمدان أخو سعيد بن حمدان وعم ناصر الدولة بن عبد اللّه بن حمدان‎ )١( 


مه 


امُصاحِفٌ مُنشّرةٌ» وعليه البردُ والناسُ حوله» فوئّف على تَلَّ عالٍ بعيد 

المعركة » وتُودِى فى جيشِه : مَن جاء برأس فله خمسةٌ دنانير» ومن جاء بأسير فله 
عشَّرةٌ دنانير . نم بقث إليه أمراه نقرمون عليه أن َم ٠‏ فاتع ين الدع إلى 
يد معدي شر ضر جه ارد كم دن نا رفن ليم معن 
الْهَرّموا وفوا راجعين» ولم يَلْكَفِتوا إليه ولا عطّفوا عليه » فكان أُولّ من لقِيه يمن 

أمراءِ مُؤْنِسٍ علو بن يق » فلما رآه ترجل » وقل الأرضّ بين يديه وقال : لعن 
للُ من أشار عليك بالخروج فى هذا اليوم . ثم وكل به قومًا من ال مغاربة التزر» 
فلما تركهم وإياه شهّروا عليه السلا » فقال لهم : : ويلكم ! أنا الخليفةٌ . فقالوا : 
قد عرقناك يا سَفِلةُ» إنما أنت خليفةٌ ليس » تُنادِى فى جيشِك : من جاء برأ 
فله تحمسةٌ 5نائير» ”ومن جاء بأسير فله عشّرة دنانير ' ؟! وضربه حدم ع 
على عاتقه » فسقّط إلى الأرض » وذّحه آخرٌ» وتركوا مجثته جه وقد سبوه كل شىءٍ 
كان عليه » حتى سَراويلّه » وبقى ممكشوفٌ الْعَؤْرة 91//ا١اظ]‏ مُجدلا على 
الأرض » حتى جاء رجلٌ فغطى عوره بخشيش » ثم دنه فى موضهه وعفا أنه ؛ 
وأَحَدَّت المغاربةٌ رأس الْقُكدِرٍ على حَضَّبةٍ قد رقعوها وهم يَلْعَنونه » فلما انْتهَا به 
إلى مُؤْنِسِ - ولم يَكُنْ حاضِرًا الوقعةً - - فحين نر إلى رأس الْقعدرِ لطم رأسته 
ووجهّه وقال : ويلكم ١‏ لم آئوكم بهذاء لعكم الله موه ! ولأ لفق كأنا. 
ثم ركب ووقّف عند دار الميلافة حتى لا تُنَْتَ » وهرب عبدُ الواحد بن اند 
وهارونٌ بن غَريبٍ وائنا رائتق » إلى المدائنٍ » وكان صَنيعٌ مُؤْنِسٍ هذا سيبًا لطمع 
أصحاب الأطرافٍ فى الخلفاع» وضِعُف أَمْد الخلافة جدّا» مع ما كان المقُعدِدٌ 
يَعْتَمِدُه من التٌبذير والتّفْرِيطٍ فى الأموالٍ » وطاعةٍ النساءء وعَرْلٍ الؤزراءِ» حتى 


)١ - ١(‏ سقط من: الأصل» ب» م؛ صص. 


إن 


قيل : إن جملة ما صرّفه فى الوُجوو الفاسدةٍ والتبذير ما يُقاربُ ثمانين ألفٌ ألنٍ 
دينار 3 


وهذه ترحمةٌ المقْتَدِرٍ بِاللّهِ أمير المؤمنين" 


هو جعفرٌ مير المؤمنين ار بال ب المضدٍ بالأَو أحمد بنٍ أبى أحمة الوك 
ابن جعفر الكل بن محمد لصم بن هارو الرشيدٍ بن محمذٍ المهدىّ بن 
عبد الل أْى جعفر المنصور بن محمد بن علئ بنٍ عبد الله بن عباس » يك أبا 
المَضْلٍ العبباسئ » مَؤلِدُه فى ليلةٍ الجمعةٍ لثمانٍ بقِين من رمضانٌ سنةً ثنكين وثمانين 
ومائتين» وأمّه أ ولدِ اسمها سَّهْبُ ء ولقّمت فى خلافة وليها بِالشيّدة» بُويع له 
باليلافةٍ بعد أخيه المْكتَفى يوم الأحدٍ لأربع عشْرةً مضّت من ذى القَعْدةٍ سنةً 
خمس وتسعين ومائتين » وهو يومئذٍ ابنُ ثلاث عشرةً سنة وشهر وأيام ؛ ولهذا أراد 
لد لق فى ربيع الأول من سنة ست وتسعين مُحقُجين بصغره وعدم بُلوغه ء 
ول ياك بن امقر ٠‏ فلم ِمْ ذلك » والتَقّض الأمرُ فى ذلك اليوم كما 
نا ثم لا كان شه لالم بن ست سبع عرة ولاثمائة» أحضره 
مؤنسٌ واجتممع الأمرائ والقُوَادُ وألزموه بخلّع نفسه» وأحضروا أخاه محمد بن 
الحْعضِدٍ » فبايعوه بالخلافة وقوه القاعوة فلم يتِمٌ ذلك سوى يوميئْن » ثم رع 
المفَْدِدُ إلى الخلافةٍ كما ذكزنا . وقد كان الْتُكَِرُ بالل ربْعةً مِن الرجالٍ» حسَنّ 


)١(‏ تاريخ بغداد 0/ 231 والمنتظم 71/1 - ١لاء‏ وسير أعلام النبلاء /١١‏ 4» وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات "١١‏ - 856") ا ص #"50, 
(؟) تقدم فى 1١/19لا‏ 2 .ولا. 


الوجه والعيتئن» بعيدَ ما بِيِنَ الملكبيِن؛ حسَن الشعر» مُدَوْرَ الوجوء مُشْرََا 
بهرةٍ » حسَن اللي قد شاب رأسّه وعارضاه» وقد كان كريمًا + جَوَادًا تمدّحا» 
له عقلٌ جيدٌ وَهْمْ وافز وذِهْنٌ صحيخ » وقد كان كثير النّححبٍ والتوسّعٍ فى 
لاتٍ » وزاد فى سوم الحلاقة وأمور ارياسة» وما زاد شىة إلا نقص . كان فى 
داره أحدّ عشَّرٌ ألفق خادم خصيئ » غير الصّقالبة" ' والروم والشودانٍ » وكان له 

داك يُقَالُ لها : داك السّجَرةٍ . فيها ين الأناثِ :/18ر] والأفعة شىءٌ كثيد جدًا » 
كما ذكنا ذلك فى سنةٍ حمس وثلائمائة» حين قيم رسولٌ ملك الروم . : وقد 
ركب اعد يومًا فى عراقة» وجعل يَسْتغجلٌ الطعام» فَأبْطمُوا به» فقال الاح 
حراقيه : ويلك ! أعندك شىة نأَكُله ؟ قال : نعم . فأناه بشىءٍ مِن لحم الجذي" 
وحُبِزٍ حسَنٍ ومأُوحاتٍ وغير ذلك » فأعجبه , ثم اسْتَدْعاه فقال : هل عندك شىءٌ 

ين اللُوءِ؛ فإنى لا أَحِسٌ بالشج ع اساي ناراوا قل :يا أميرَ 
المؤمنين » إنا حلاوينا العم والكشب”" عاق تعدا شرقلا أطبق م جو 
مامت 16ل امقها وارين ع بالحلواء» فأكل هم اللّاجين» وأمقر بترتيب حلاوة 
تعمل فى كل يوم تكونُ فى الحواقةٍ بنحوٍ مائتى درهم ) إذا اقّى ُكوبه فيها يأكل 
منهاء فكان املاح يَأُدُ ذلك فى كل يوم مُدّة نين مُتَعدّدة » ولم يَِْقْ رُكوبُ 
المقتدِر فيها مرةٌ أخرى 


وقد أراد بعضُ حَواصّه أن يُطَهرَ ولدّهء فعمل أَسْياءَ هائلة» ثم طلّب من أُمٌّ 


. بعده فى ب2 م: «وأبناء فارس»‎ )١( 

(0) فى الأصل. ب ص : ظ: «الحداية)» والخبر فى تاريخ بغداد 9/ 51 21١7‏ والمنتظم /١‏ 
متك 15. 

(5) الكسب : عصارة الدهن» اللسان (ك س ب) . 


1 


الخليفةٍ أن يُعارَ القَرِيةَ التى حملت فى طهور المقمَدرٍ ين فضة ؛ ليراها الناسُ فى هذا 
له فَلَطقت أُمٌ لتر عندّه حتى أَطَلَقّها له بالكلية » وكانتٌ صفة قري من 
القُرَى» كلها من فضدء بيوثّها وأهاليها" » وأتقازهاء وأغنائئهاء وجمائّهاء 
وحيولُها وزُروتهاء وثمارهاء وأنْهارُهاء وما يَتْبعُ ذلك مما يكونٌُ فى القُرى : 
الجميعٌ من فضةٍ مُصَورٌء وأمّر بنقلٍ سماطله إلى دارٍ هذا الرجل » وأن لا يُكُلْفَ 
شيئًا من المطاعم سِوّى سمكُ طرِىٌ ) فَاسْتررى ال بثلاثمائة دينار سمكاء 
وكان مله ما أ الرجل على سماطٍ الْقَْدرٍ يوصنٍ ألما وخحمصمائة دينار” . 

وكان كثيرٌ الصَّدَقَةٍ والإحسانٍ إلى أهل الحرَمن وأزباب الوظائفٍ » وكان 
كثير اللتقْلٍ بالصلاةٍ والصيام والجبادة» ولكنه كان مُوْثًا لضَهَواتِه ٠‏ مُطِيعًا 
َظِيَاتِه » كثير التلوّنِ والولاية والعَولٍ » وما زال ذلك دَأبَه حنى كان قلاكه على 
يدى مُؤْنِسٍ الخادم كما ذكرناء فقيل عند باب الشَّعْاسِيةِ لليلتين بقِيتا مِن شوالٍ 
من هذه السنةٍ - أغنى سنةً عشرين وثلائمائةِ - وله من العمر ثمانٌ وثلاثون سنةً 
وشهِرٌ وخمسةٌ أيام » وكانت مدةٌ خلافته أربعًا وعشرين سنةٌ وأحدّ عشّرَ شهرا 
وأربعة عشَرَ يوماء فكان أكثر ممدةً من تَقَدّمه من الخلفاء . 


100 إلى 
خلافة القاهر 
2 2 و 8 7 8 4 5 لاق م 0 
ما قل المقتَدِرٌ باللهِ كما ذكرنا عرّم مُوْنِسٌ الخادمٌُ على تَؤْلِيةِ أبى العباس بن 


(1) فى ب : وأغاليقها) , وفى م : ١‏ أعاليقها ) . 

(؟) بعده فى بء م : ( والجميع من عند المقتدر) . 

(9) المنتظم 0.08/١7‏ 705 والكامل ١44/8‏ - 45 ؟, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 81١‏ - 
367) ص و" ل لضق, 


5 


انر بعد أبيه ؛ لبطَيِتِ قلت أمٌالميرٍء فعدّل عن ذلك مجمهورٌ من حضّر من 
الأمراءِ» فقال له أبو يغقوت إشحاقٌ بن إشماعيل الثُوتختئ : بعد النّعب والكدٌ 
ايع خاي له م وخالات ثليغهن وُشاوؤهن ؟ ! ثم أخضر محمد بن لض - 
وأو : أخقق لمقعَدرٍ - فبايعه القُضَاةٌ والأمراء والؤزراءٌء ولقّبوه ره/م؟ظع القاهر 
الله وذلك فى سَكَرٍ يوم الخميس لليلتين بقِيتا يمن سَّوَّالٍ من هذه السنةٍ» سنةٍ 
عشرين وثلاثمائة» واسْتُوزر له أبو علئ بن مُقّلة » ثم أبو جعفر محمدٌ بن القاسم 
ابن عُبِيدِ الى ثم أبو العباس بن م الخصيب » ؛ وشرّع القاهِرٌُ فى مُصَادَرةٍ أصحاب 
لمر وتتئع أؤلادِه » واستدذعى بم المقَدِرٍ وهى مَرِيضِةٌ بِالاسْتِسْقَاءِ » وقد تراد 
بها الوَجَعُ ُ ين شدةٍ جَرّعها على وليها حين مها قله ؛ وكيف بقى مكشوفٌ 
الَؤرةٍ » فبقت أيامًا لا تأكُلُ شيعًاء ثم وعَظها النساُ حتى أكلّت شيعًا يسيرا من 

لخب والح » ومع هذا كله استذكى بها القاهدء فقدِرها على أَمُوالها » فذكرت له 
ما يكونُ للنساءٍ من الل والمصاغ والثياب» ولم تُقَوٌ بشىءٍ ص الأفرال 
والجواهرة. وقالت: له كر كان عدى من بهذا فى ونم علقت ولدى'" امن 
بضَويها وعُلّقَت برجليئِهاء ومَسها بعذاب شديدٍ ين الٌقوبة» وأَشْهَدَت على 
نفسِها بببع أفلاكها ء فأحَّه الندُ مما يُحاسبون به من أززاقِهم » وأرادها على بيع 
أؤقافهاء فائتتعت من ذلك» وأَبَتُ أشدٌّ الإباءِ» واسْتَدْعى القاهِرُ بجماعةٍ من 
أؤلادٍ الْتُعَدرِهِ منهم؛ أبو العباس الراضِى » وهارونٌ» والعباسٌ» وعليٌ ؛ 
والمَضْلُ » وإبراهيمٌ » فأمر بمُصاكرَتهم وحبسهم , 527 إلى حاجبه علىٌ بن 
يَلْبِقّ ؛ وتمكن الوزيك أبو علىٌ بن مُفْلةَ » فعرّل وولّى » وأحَذ وأغطى أيامًاء ومتع 


(1) هذه العبارة قالتها أم المقتدر - كما جاء فى الكامل - بعد أن صُربت . 
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١‏ نيفق 0 ءٍِ 
7 و 5 2 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 


ع 


أحمدُ بن عُمَيْرِ بن جَوْصَاءَ أبو الحسن الدُمشقيئ””" , أحد امْحدّئين الحمّاظ ‏ 
والؤواةٍ الأيْقاظٍ . 


إبراهيمٌُ بن محمدٍ بن علئ بن بَطحاءً بن على بن مُقلةَ» أبو إشحاق 


التّمِيمئ "2 اْحعسِبُ بَعْداد» روّى عن عباس الدُورىٌ وعلىٌ بن حرب 
وغيرهماء وكان ثِقَةٌ فاضا . مر يومًا على باب القاضى أبى عمرَ محمدٍ بن 
يُوسفٌ والخصومٌ تحكوفٌ على بايه » والشمدس قد رتفت عليهم , فبعث حاجبه 
إليه يتقو له : إمًا أن تَخْرْج فتفْصِلَ بينهم » وإمًا أن تبعت فتعْعذِرَ إليهم إن كان لك 
عُذْرٌ حتى يَعُودوا إليك بعدّ هذا الوقتِ . 


أبو علئ بن خَيِرانَ”' القّقيُ الشافعع , أحدُ أئمة المذهَب » هو الحسينٌ بن 
صالح بن حَيرانَ أبو علخ » الفقيةُ الكبيرُ الوَرِحٌ البارجٌ ؛ عُرض عليه مَنْصِبُ 


)١(‏ سقط من: م. وفى با صء ظ: (ابن). 

(؟) تاريخ دمشق 2٠١9/0‏ ولمنتظم 2707/١‏ وسير أعلام النبلاء /١‏ 215 وتذكرة الحفاظ */ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )”5٠0 - "1١‏ ص 055. 

(9) تاريخ بغداد 5/ 21714 ولمنتظم 0017/١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات "#١‏ - .81) 
وذكر الخطيب البغدادى والحافظ الذهبى أنه توفى فى سنة 7“ا. 1 
(4) فى م : ( خيزران 4 » وفى ص : 9( حران» . وانظر الإإكمال 7/ 5١؟2‏ وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد 
57 وطبقات الفقهاء ص ».١٠١١‏ والمنتظم "٠ /١1‏ ووفيات الأعيان ؟/ 7 وسير أعلام النبلاء 
86 ه. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )”5٠6 - “١١‏ ص 517. وطيقات الشافعية الكبرى 


للسيكى 7# 7071. 
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القَضاءِ فلم يَقْجَلُ فحتم الوزيد عليع بن عيسى على بابه » فبقى كذلك ستة عشَّرَ 
وا معاي و 
يومّاء ولم يَجَدْ أهله ماءً إلا من بُيُوتٍ الجيرانٍ» وهو مع ذلك كله يَتَمَنْعُ عليه 
وعليهم » ولم يل لهم شيمّاء فقال الوزيد : إنما أرَدْنا أن تُعْلِمَ الناسٌ أن ببللدنا وفى 
ملكينا مَن عُرض عليه قَضاءٌ القضاةٍ شرقًا وغربًا فلم يَقْعَلُ . وقد كانت وفائّه فى 
ذى الحيجة من هذه السنٍء وقد ذكرنا تَوَجَمتّه فى « طَبَقَاتِ الشافعية ) 5/51؟ر] 
بما فيه كفايةٌ » رحمة الله : 
7 9 ع . م(١)‏ عم دوع 
عبدُ الملك بن محمدٍ بن عَدِىٌ , الفقيهُ الإشتراباذى ' » أحدٌُ أئمةٍ المسلمين 
والحمّاظٍ المْحدّئين» وقد ذكرناه أيضًا فى ١‏ طَبَقاتِ الشافعية ) . 
القاضى أبو عمرّ المالكئ محمد بن يوسّفٌ بن يعقوب بن إشماعيل بن 
زفق 01 0 : 
حمادٍ بن زيدٍ » أبو عمرَ القاضى ببعْدادَ ومُعاملاتها فى سائر البلادٍ » كان من 
أئمة الإشلام عِلْمَا » ومَغرفة » ومّصاحةً » وبلاغةً» وعقلاء ورياسة» بحيث كان 
يُضْرَبُ بعقله وحِلْمِه اَل » وقد روى الكثير عن المتشايخ » وحدّث عنه الدارقُطْنئٌ 
وغيده من الحَفّاظٍ » وحمل الناسٌ عنه علمًا كثيا من الفقه والحديث » وقد ججمع 
له قَضاءٌ القْضِاةٍ فى سنةٍ سبع عشْرةً وثلاثمائة» وله مُصَئّفَاتٌ كثيرةٌ . وجمّع 
مُسْئَدًا حافلًا » وكان إذا جلّس للتحديثٍ جلس أبو القاسم البَمُوىٌ عن يمينه » وهو 


)١(‏ تاريخ بغداد »478/٠١‏ وطبقات الفقهاء ص 2٠١4‏ وتاريخ دمشق ١١7/1417‏ طبعة مجمع اللغة 
العربية بدمشق » والمنتظم 0١١/1١‏ وسير أعلام النبلاء 4 254١ /١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
مم - .#م#سم ص 2170 وطبقات الشافعية الكبرى / 3# وقد اختلف فى سنة وفاته ؛ فالمخطيب 
البغدادى وابن الجوزى ذكرا أنه توفى فى سنة 277٠‏ وسائر المصادر - وكذا المنتظم أيضًا "814/١7‏ - 
على أنه توفى فى سلئة 751. 

)١(‏ تاريخ بغداد 2401/9 والمنتظم 2/6 وسير أعلام النبلاء 4 /١‏ ههه وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )795٠.6 - "1١‏ ص 11١8‏ والعبر ؟/817١1.‏ 


) 5/١١8 البداية والنهاية‎ ١ 0 


قريبٌ من سن أبيه » وعن يساره ابنُ صاعدٍء وبين يديه أبو بكر التيسابورئٌ » 
8 0 4 و 
وسائرٌ الحفاظٍ حول سَريره من كل جانب . قالوا: ولم ينعفد نقد عليه ححكمٌ ين 


قلت : وكان من أعظم صَوابٍ أشكايه قتله الحسين بن منصور الحلا , 


قبحه الله وأخزاه » وذلك فى سنة جع وثلاثمائة كما ا 


وقد كان جميلٌ الأخلاق » حسَن المعاشّرة ؛ 0 يومًا عندّه أصحائه , 
فجىء بثوب فاخر ليَشْئَرِيَه بنحو من خمسين دينارًا» فاشتخسنه سْتَحسّنه الحاضرون »2 
فَاسْتدْعى بالقلانسيئ » وأمّره أن يَفْطِعَ ذلك الثوب قَلانْسَ بعددٍ الحاضرين . وله 
ضاق ومحاسِك رحمة الله تعالى > وكانت وفائه فق مظنا من هذه السنة عق 
ثمانٍ وسبعين سنةً » وقد رآه بعصّهم فى الام فقال له : ما فل بك ربّك ؟ فقال : 
غفّر لى بدعوة الرجلٍ الصالح إبراهيم ارم . رجمهما الله . ظ 


. 55م‎ 2 888/١14 تقدم فى‎ )١( 
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ثم دخلت سنة إحدى 
وعشرين وثلاثمائة 


فى صفَّرٍ منها'' أخضّر الخليفةٌ رجالا كان يَفْطَعُ الطريق بدجلةً » فُرب بين 
يديه ألفَ سَوْطٍ » ثم ضُرِبَت عنقّه وقُطعت أيْدى أصحابه وج 

وفيها أمر القاهرُ بالل بإئطالٍ الخمور والمغانى والقِيانٍ » وأمر ببيع الجوارى 
لمات فى سوق النّخْسٍ على أنهن سَواؤِجٌ » قال ابن الأثير”” : وإنها فعل القاهر 
ذلك لأنه كان مُحِبًا للغِناء » فأراد أن يشترىّ الجوارى المغنياتٍ بأرخص الأنْمانٍ » 
تَعودٌ باللّه من هذه الأخلاقٍ . 

وفيها أشائعت العامة بيتهم بأن الحاجب علئ بن يَلْمَنَ يُرِيدُ أن يَلْعَنَ مُعاوية 
على المنابر» فلكا بِلّعْ ذلك الحاجب بعث إلى رئيس الحنابلة أبى محمد البَرْيهارىٌ 
الواعِظٍ ليقابله على ذلك , فهرب واحْتقى » فأمر بججماعةٍ مِن أصحايه فخيروا إلى 
البصرة . 

وفيها عظم الخليفةٌ وزيره أبا علئ بن مُقْلةَ روروءظع وخخاطبه بالاحترام 
والإكرام » ثم إن الوزير ومؤنِسًا الخادم وعلئ بن يَلْبِنَ وجماعة من الأمراءٍ اشْتَوَروا 
فيما بيتهم على خَلّع القاهر بالل وَؤليةِ أبى أحمد بن المكتَفى » وبايعوه فيما 


م9١ والكامل - 25074 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ "1١8 /- 517/١1 المنعظم‎ )١( 
. 589 - وانظر تكملة تاريخ الطيرى ص 5ل/ا؟‎ .١١ - ص ه‎ )”96 - 
الكامل 8/ /ا؟.‎ )5( 


5/ 


ييتهم سرّاء وضيّقوا على القاهر بالل فى رِرْقِه ومن يَجْتَمِعُ به» وأرادوا القبضّ 
عليه سريعماء فبلّْ ذلك اللَيقةَ على يَدَئْ طَرِيفٍ السبكرى” '» فسعى فى القبض 
عليهم » فوقع فى مخاليبه الأميئ الكبي افر مُوْنِسٌ الخادمٌ » وأمر بحبسه قبلَ أن 
تراه والاختياطٍ على دُورِه وأفلاكه: وكانث فيه عَجَلةٌ وجرأ وهَوَج وحُوْقٌ 
شدي » وجقل فى منزليه - إمرةٍ لأمراء ورياسةٍ الجيش - طريفًا السبكرئٌ » وقد 
كان نخد ” الأمراء اعد مؤنس " الخادم قبلَ ذلك . وقبض على يَلْبَقّ» وَاحْتَمّى 
ولدّه عليئ بن يَلبقَّء وكذا هرب الوزيز أبو علئ بن مفلةً» فاشقز اياك الاجر 
محمد بنّ القاسم بن حُبيدٍ اللِّ فى مُسْتَهَلٌ شعبانَ » وخلّع عليه » وأمر ب بتخريقٍ دار 
أن علج نقل ٠‏ روف ايك مساك رهاط الها :راث لفاك أن لتيل 
أبو أحمة بن المكتفى بين حائطّينء ويْسَدٌ عليه بالآرٌ والكلس وهو حئ » 
لفاتعوروار كل إل حون امن : إن من أخفاهم حُرريت داه 0 
يَْبِقّ فقكله » ذُبح بين يديه كما تُذْبَحْ الشاةٌء ا طشتٍ » ودخل 
القاهز بنفسه على أببه بق » فوضيع الأ ين يديه » فلما رآه بكى » وأحذ قبل 
ويترَسّفُه » فأمر بدَئْحه أيضًا فذُبح »لم أذ الرأصكن ن فى طّشتيِن » فدحَل بهما 
على مُؤْنسٍ الخادم» فلما رآهما تشَّهّد ولّن قاتلهماء فقال القاهد عند ذلك : 

جَوُوا برجلٍ الكلب انعد اناي ابضاء وأحل زاف اوضع ف لهات اطيك 
بالرءوس فى بغدادّ » ونُودِى عليهم : هذا جَزاءٌ مَن يحون الإمامَّ» ويَسْعى فى 
الدولةٍ فُسادًا . ثم أُعِيدت الرءوسٌ إلى حَزَائنِ السلاح . 


)١(‏ فى ب.)م2 ص ظ : «اليشكرى ») - وانظر المنتظم 0811/11 والكامل 7 وتكملة تاريخ 
الطيرى 258٠١‏ ونهاية الأرب 7؟/ .1١8‏ 
5-5) فى ب ٠‏ م: و الأعداء لمؤنس). 
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وفى ذى القَعْدةٍ قبض القاهدُ على الوزير أبى جعفر محمد بِنٍ القاسم بن 
عبيدٍ الل وسججنه» وكان مَريضًا بالقُولَنْج '» فبقى ثمانيةً عشَّرَ يومًا ومات» 
فكانتٌ وزارثه ثلاثة أَشْهِرٍ واثتئ ونا واشْتؤرّر مكائه أبا العباس أحمدٌ بن 
عبد اللِّ بن سليمان احص » ثم قهض على طَرِيفٍِ السبكرىٌ وسجنه"'» فلم 
يرل السبكرئٌ فيه حتى شُلِع القاهرٌ . 

وفيها جاء الب بموتٍ تكين الخاصةٍ بديار مصرّ » وأن ابه محمدًا قد قام 
بالأمر بعدّه فيهاء وسارت الْلَعٌ إليه من القاهر بالل تنفيدًا لولايته واشتقرارها . 


ذكز ابْتِداءٍ أمْر بنى بُوَيْهِ 
5 5 اه 06 
وظهور دولتهم فى هذه السنهة 


وهم ثلاث إِخُوةٍ ؛ عِمادُ الدولةٍ أبو الحسن علي » ورُكنٌ الدّولةٍ أبر عليٌ 
0 7 + 5) ع 7 0 وا ع 0 
الحسنٌ » دول/.<وع ومُعِدٌ الدولةٍ أبو الحسن”' أحمدُء أولادُ أبى شُجاع بُوَيْهِ بن 


ممع م . ] الأمة 0 ارين 1 
فتَاحْسْرُو بن تمام بن كوهى بن شيرزيل الاصْعْرٍ بن شير كندة بن شيرزيل 
6 


ع 9 500 1 6 3 _- 


» القولنج : مرض مِعوى مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح » وسببه التهاب القولون . تاج العروس‎ )١( 
والوسيط (ق ل ج).‎ 

(؟) بعده فى بء م: (١‏ ولهذا قيل: من أعان ظالما سلطه الله عليه ) . 

5 الكامل 5514/8 - 75؟. 

4( فى الأصل , بء م: والحسين). 

(0) فى بء» م: «شيركيده)» وفى الإكمال ١/؟/ا":‏ «شيركذه). 

() فى جه م: والكامل : « شيرويه » . 

00 فى الآصل » بء صء ظ: وسنان شاه)ء وفى م: (سيسان شاه». وفى الكامل : ( سشتان 
شاه » » والمثبت من الإاكمال . الموضع السابق . 


185 


طَْوَزيلَ بن سَشنائر ' بن بَفرام جُورَ الملكِ بن يَرْدَجِْدَ الملك”” بن سابورَ املك 
ابن سابو ذى الأكتاف الفارسئ . كذا نسبهم الأميد أبو نصر بن ماكولا فى 
١‏ كتابه )7 ٠‏ وإثما قيل لهم : الدّيالةُ . لأنهم جاوّروا الدَّيْلَمَ » وكانوا بن أَظْهُرهم 
مُدة» وقد كان أبوهم أبو سُجاع بُويْهِ فقيًا مُدْقَعَاء يَصْطادُ السمكٌ ويَسْتَطِبُ 
بنوه اللي على ورين فهانك امرأته » وخلَّقَت له هؤلاء الأؤلاد الثلاثة ) 
فحزِن عليها » فبينما هو ذاتٌ يوم عند بعض أضحابه » وهو شَّهْرِيارٌ بن دُسُْمَ 
الدَّيْلَمئ , إذ مه متم فاق عاد ققال لا ليه رأَيْتُ منامًا غريًا ؛ رأَِْثُ كأنى 
الو از عا حي ادك ا اد السورار ترك 
ثلاث سُعب » ثم الْتشَّرت كل شُعْبةٍ إلى سب كثيرة» فأضاءت الدنيا بتلك 
النار» ورأَئْتُ اليلاد والعباد قد + <3 كت ونه اد . فقال له الحم : هذا مَنامٌ 
عطيع لا أنه لك إلا جل جزل واقال رالل لذ ا ع حدق الويل ةلا 
لِك غير فرسى هذه . فقال : هذا يَدُلّ على أنه يمْلِكُ من صُلْبِك ثلاثةٌ لوك » 
ثم يكونُ مِن سُلالةٍ كل واحدٍ منهم مُلوكٌ عِدّةٌ . فقال له : ويكحك ! أََسْكَدْ بى ؟ 
وأمَر بنيه فصمّعوه » ثم أغطاه عضَّرةً دراه » فقال لهم الْجُمُ : اذْكروا هذا إذا 
قدِمْتُ عليكم وأنْتم مُلوكُ . وخرج وتركهم رمدي اتعب اناو ببوذلك 
أن هؤلاء الإِحوةً الثلاثةَ كانوا عندٌ مَلِك يُقَالُ له : ماكانٌ بك كال © .فى بلاد 


(1) فى الأصل : « سسا  »‏ وفى ب » م : 9 سيسان 6 ؛ وفى ص ؛ 9 سيسار» ؛ وفى ظ ؛ و سنسار» ؛ وفى 
الكامل : « سنباذ ) والمثبت من الإكمال /١‏ 9/ام. 

(؟) بعده فى الإكمال : ١‏ بن هرمز الملك كرمانشاه)» وبعده فى الكامل : ١‏ بن هرمز الملك» . وانظر 
الأخبار الطوال للدينورى ص ١ه.‏ 

5 الإكمال ١/؟/ا”.‏ 

(4) فى الكامل أن أبا شجاع قال : والله ما أملك إلا الثياب التى على جسدى . 

(0) فى ب : ١‏ كائى )؛ وفى م, ظ : ١‏ كانى ) . 


2 5 0 ءِ 7 2 
طَبَرِسْتان » فتسلط عليه مَرْداوِيجُ » فضعُف أمرُ ماكان » فشاوّروه فى مُفارقته حتى 
يكونَ من أثره خيدء فخرجوا عنه ومعهم جماعةٌ يمن الأمراءء فصاروا إلى 
مَؤْداويج » فأكرَمَهم واتتتملهم تلن الأغمالٍ فى البُلْدانِء فأغطى عِماد الدولةٍ 
علي بنّ بُوَيْه له نيابةً الكرج "“ وامتى فيا الشيرة»: والكَن عليه النات وأعثرة 
فحسّده مَوْداوِيحٌ » وبعث إليه يَعِْله عنها» ويَسْتَدْعِيه إليه » فاسع من القدوم 
عليه » وصار إلى أَصْبَهانَ » فحاربه نائثهاء فقهّره عِمادٌ الدولةٍ واسْتَؤْلى عليها , 
وإنما كان معه تسكٌمائة ' فارس » فردٌ بها عشّرةٌ آلافٍ » وعظّم فى أَعْئِنٍ الناس ) 
فلما بلّْ ذلك مَوْداويجَ قلق منه» وأَرْسَل إليه جيشّاء فأخرجوه من أَصْبَهانَ . 
ً“ (3) عر. 0 
وقصّد أَرجانَ" ' فأحَذها من نائبهاء وحصّل له ين الأموالٍ شىءٌ كثية جدًّا » ثم 
أحَذ يُلْدانًا كتيرةٌ : وَاشْتَهَر أقده + ويغن صنيثه:» وحشئّت سِيرثه » واجتمعٌ إليه من 
ار ل وقد ل ماف ل مك شا م ده 
ويُدجَعُ - فى سائرٍ الأمورٍ [4/.:ظع والأخوال 0 ما سكو ذلك 
سوط واللَهُ المشتعانٌ والمحمودُ على كلّ حال . 


وممن توفى فى هذه السنة من الأغيان : 

6 0 ّْ ع ام 

الطحاوىّ , أحمذد بِنُ محمدٍ بن سَلامةَ بن سَلَمَةَ بن عبد الملك أبو جعفر 
(1)فى با عن »ا : «كرخ») . وانظر معجم البلدان / انك 
فى الأسل ؛ م : 9 سبعماثة ) د مرداويج » بل حارب 


اي ال 7 الاق 


الا 


الطحاوئ””" )ايلب إلى لكا وعن :قري يضعيد مين الققية اللتين متاك 
الْمصَئَاتِ المفيدةٍ والفوائد, وهو أحدُ الدَّاتِ الات , والحفّاظٍ الجهايذة» وهو 
ان أعف الم رحميها اللا .كانت 'وفاثة فى مشتهل نذى الققدة مر هه 
السنةٍ عن ثنتين وثمانين سنةً . 

وذكر أبو سعدٍ الشمعانئ”' أنه وذ فى ساسع وسطاري 1" ومائتين » فعلى 
هذا يكونُ قد جاوز التُشْعين. واللّهُ أعلم . ْ 

وذكر ابنُ حَلَكانَ فى ١‏ الوكياتٍ )” أن سبب اليقاله إلى مَذْهَبٍ أبى عنيفة 
ودجوعه عن مَذْهَبٍ خاله الْرّنِعْ» أن خاله قال له يومًا : واللّهِ لا يَجىءٌ منك 
شىءٌ . فغضب واشْتغل على أبى جعفر بِنِ أبى عِمْرانَ الحئفي » حتى بَرَع وفاق 
أهلّ رَمانِه » وصئف كبا كثيرةً منها «أخكامٌ القرآن)» و «اختلافٌ العُلّماء) » 
و« معانى الآثار)» و«التاريحٌ الكبيه) . وله فى الشروطٍ كتابٌ » وكان بارِعًا 
فيها'” . وقد كتب للقاضى أبى “عبيدٍ الل محمدٍ بن عبدةً . وعدّله القاضى أبو 
عُبِيدٍ بن حَرْبْوَيِْ . وكان يَقولٌ : رجم الله ار » لو كان حا لكمّر عن يميه . 


3 لعخء م 7 ٠‏ 3 :0 م 
وكانت وفاته فى مُشتهّل ذى القغدة» ودّفِن بالقَرَافةِ » وقبده مشهودٌ بهاء 
0 : [ف4ق 2 7 52 


/١ طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق » والمنتظم‎ 7١1/7 وتاريخ دمشق‎ 2١47 طبقات الفقهاء ص‎ )١( 
"59١ لاى3 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ /١ وسير أعلام البلاء ه‎ 28٠١/8/19 وتذاكرة الحفاظ‎ "1 
ص /الاء والجواهر المضية فى طبقات الحنفية ١/١1/ا؟ - /الا؟,‎ )””*.6 - 

(؟) الأنساب 8/4ه. 

(5) فى الأنساب : «ثلاثين) . 

(4) وفيات الأعيان ./١/١‏ 

(5) فى ص : « فقيها) . 

.408/1١4 فى النسخ : «عبد الله ؛ وانظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء‎ )١ - ١( 

(00) انظر تاريخ دمشق 7//ا11” . 


ف 


10 1 )0 7 
باقر عه الفذة عزوقاضيها أن عازه "و رسفن الله + 


3 


أحمكُ بن محمدٍ بن موسى بن النّضْرِ بن حكيم بن على بن زربي ' أبو 
بكر بِنُ أبى حامدٍ » صاحبُ بيتٍ المالٍ. سيع عباسًا الدُورئٌ وحَلْقّا وعنه 
الدارَقُطيع وغيده » وكان بعد صَدوفًاء جَوَادًاتمَدّحًا ؛ انمق فى أيامه أن رجلا من 
أهل العلم كانث له جاريةٌ بُحِبْها حبًا شديدًا » فركبثه ديونٌ كثيرةٌ اقتضى الحالٌ أن 
باع تلك الجارية فى الدَّيْنَء فلمًا قبض ثمئها نيم نَدامةٌ عظيمةٌ جدّاء وبقى 
مُتَكحيوًا فى أمره » فباعها الذى كانت عندّه » فبلغ سيدها أَنَّ الجارية قد اشتراها ابنُ 
أبى حامدٍ صاحبُ بيت المالٍ» فتشّمّع إليه بيبعض أصحابه فى أن يَرُدّها إليه 
بعميها” ؛ فلا قال له ذلك لم يَكَنْ عنده سُّعورٌ بهاء وذلك أن امرأته كانتٍ 
اشَْرئُها له» ولم تُعْلمه بعدُ بأئرها حتى خَِلَّ مِن اشيبرائهاء وكان ذلك اليومُ 
آخره” » فلسوها الحلَى والمْصاعٌَ » وصئّعوها له» وحين شفَّع عندّه فى أثرها 
بهت ؛ لعدم عليه بهاء ثم دحل يَسْتَكشِفُ خبرها من منزله » فإذا بها قد ميقت 
له ورُخْرفّت » ففرح قْرَحَا شديدًا إذ وَجَدَها » مِن أجل ذلك الرجل » فأخربجها 
معه وهو يُظْهِدُ الشرورء فقال لسيدها: هذه جاريثك ؟ فلما رآها اصُْطَرَب 
كلامه» واختلط فى عفْلِه مما رأّى من حشن مَنظرها ومَييِها » وقال : نعم . قال : 
ذه » بارك 1/1مرراللّهُ لك فيها . ففرح الفتى قرحا شديدًا» وقال : يا سيدى » 


ءًِ 0 9 7 8 2 


(1) فى الأصل, بء مء ظ : «حازم). وانظر تاريخ بغداد .57/١١‏ 

(؟) تاريخ بغداد 5/ ١4؛‏ والمنتظم *١/#18؛‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١؟”3‏ - 0 )3٠١‏ 
ص 5. 

(0) بعده فى ب » م : 9 وذكر له أنه يحبها وأنه من أهل العلم وإنما باعها فى دين ركبه لم يجد له وفاء» . 
(4) أى آخر مدة الاستبراء . 


رف 


أخْضَّى إن لم يَنْقَ معك شىة أن تَبِيعها ثانيةً من لا يَددّها عليك . فقال : يا 
سيدى » فهذا الل والمَصاعٌ الذى عليها ؟ فقال : هذا شىمٌ ومئناه لها لا تَعودُ 
فيه أبدًا . فاشْتَدٌ فرح الفتى » وأحَذها معه, فلما وَدّعَ ابنَ أبى حامدٍ قال للجارية : 
أيها كان أحَبٌ إليك ؛ نحن أو سيدُّك هذا؟ فقالت : أما أنتم فأغتيعمونى » 
فجزاكم اللَّهُ خيراء وأما سيدى هذا فلو أنى ملكت منه ما ملّك منى لم أَبغه 
بالأئوالٍ الجزيلةٍ . فاشئخسن لجرك بايا ور 

شَعَبُ أَمٌّ أمير المؤمنين الْقَتَدِرِ باللّهِ لقب بالسيّدة”" , كان دَخْلُ أثلاكها 
في كل مق الت الفز راواه َصَدّقٌ بأكثر ذلك على الحجيج فى أَشْرِبةٍ 
وأرُوادٍ وأطِباءً يكونون معهم » وتَْهيلٍ الطرقاتٍ والموارد . 

وكانثٌ فى غاية الِشْمةٍ والرؤياسة وتُفُوذٍ الكلمة أيامَ خلافةٍ وليهاء فلما قُيِل 
كانت مريضةً فزادها مَرَضًا إلى مَرَضِها » ولما اسْتمَدِ مر القاهر فى المخلافةٍ - وهو 
ا زوجها الضِدِ وأعو التهاء وقد كانث حطّلقه حمن كوبت أ وعلّصنه 

فن انبا ا ” كان مؤنش قد بايقه ولم يم ذلك" - عائَبها القاهد عُقوبةٌ عظيمةٌ 
جدّاء حتى كان يُعَلّقها برجلها ورأشها مَتكوسٌ» فربما بال فيَنْحَدِدُ على 
وجهها ؛ برها على الأْوالٍ التى فى يدهاء فلم يَحِدْ لها شيمًا سوى ثيايها 
ومصاغِها وحُلِيّها فى صَنادِيقَ لهاء قيمثها مائةُ ألفٍ وثلاثون ألفٌ دينارء 
"وجميعٌ ما كان يدخلّها تقصدقٌ بهء ووققّت شيعًا كثيراء ولكئ كان لها" 


.788 /« والنجوم الزاهرة‎ "5١/١ المنتظم‎ )١( 

(؟ - ؟) فى ب ء م : 9 أخذت البيعة بالخلافة له ثم رجع ابنها إلى الخلافة فشفعت فى القاهر وأخذته إلى 
عندها فكانت تكرمه وتشترى له الجوارى » فلما قتل ابنها وتولى مكانه طليها وهى مريضة ) . 

5 - ”) فى ب ء م: (وكان لها غير ذلك ») . 
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أئلاك أمر بيعهاء وأنّى بالشُهِودٍ ليَشْهَدوا عليها بالتؤكيل فى بيعهاء فامتتع 
الشّهودٌ من أداءٍ الشّهادةٍ حتى يُكَلُوها'" » فرفِع السَثْدْ بإذنٍ الخليفة» فقالوا لها : 
أنت شَّكَبُ جاريةٌ المْعَضِدٍ م جعفر الْمُكدِرٍ ؟ فكت بُكاءً طَويلًا ثم قالث : نعم . 
وكتبوا ليها ؛ عجورٌ» سَمْراءُ اللون . دقيقةٌ الجبين . وبكى الشّهودُ وتفكروا فى 
تَقلْبٍ المانِ » وتكمّلٍ الحدئانٍ”" . وكانت وفاها فى مجمادى الأولّى ين هذه 
السنقء ودُفِئَت بالإصافة» رجمها الله . 

عبد السلام بِنُ محمدٍ بن عبدٍ الوَهّابٍ بِنٍ سَلَام بن خالل بن ححمرانَ بن 
أبانٍ مولى عُثْمَانَ بن عفانَ , وهو أبو هاشم بن أبى على اجبائن”” . اكلم ابن 
اكلم » الل ابن الممترليئ » وإليه تنسب الهْضَدي" من الل » وله مُصَئْفَاتٌ 
فى الاغتزالٍ كما لأبيه يمن قَبِلِهِ » مولدُه فى سنةٍ سبع وأربعين ومائتين» ويُوُفُى فى 
افغنان عق هله البدة: ١‏ 

قال القاضى ابن حَلكانَ”" : وكان له ابنٌ يُقَالُ له : أبو عليع . دحل يومًا على 
الصاحب بن عَبَادٍ فأكرمه واخترمه » وسأله عن شىء» فقال : لا أغرفٌ : 1ه/ 
١ظ]‏ نصف العلم . فقال : صِدَقْتَ وسبقك أبوك إلى النْضْفٍ الآخَر ! 


)١(‏ يحلوها : يصِفوها. انظر اللسان ( ح ل ى). 

(1) بعده فى ب » م  :‏ وأن الدنيا دار بلاءء لا يفى مرجوها بمخوفها؛ ولا يسلم طلوعها من كسوفهاء 
من ركن إليها أحرقته بنارها » ولم يذكر القاهر شيئا من إحسانها إليه رحمها الله وعفا عنها». وحدثان 
الدهر : نوائبه وحوادثه . الوسيط (ح دث). : 

() تاريخ بغداد /١١‏ هه. وطبقات المعتزلة ص 2704 والمنتظم 075/١‏ ووفيات الأعيان 187/9 
وسير أعلام النبلاء 257/١٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 77١‏ - .#م) ص 868. 

(4) فى الأصل : 9 الهشمية؛ » وفى ب » م : 9 الهاشمية» . والبهشمية : نسبة إلى أبى هاشم » وانظر الملل 
والنحل »1١8/١‏ والأنساب .47١/١‏ 

(ه) وفيات الأعيان "/ ١87‏ 


. فق ك 


محمد بنُ الحسن بن ذُرَيْدٍ بن عَتاهِيَةَ أبو بكر بن ذُرَئْدٍ الأَزْدِىُ اللغرئٌ 
لنَوىٌ الشاعر صاحبُ الممُصورة” » وُلِد بالبضرة فى سنةٍ ثلاث وعشرين 
ومائتين» وتتقّل فى البلادٍ لطلب العلم والأدب » وكان أبوه من ذَوى اليِسارٍء 
وقيم بَعْدادَ وقد أَسَنّ» فأقام بها إلى أن تُوْفّى . روّى عن عبد الرحمن بن أخى 
الأَصْمَعئَ » وأبى حاتم و الرٌياشئ . وعنه أبو سعيدٍ الشيرافئ » وأبو بكر بن 
شاذان » وأبو عُيد الل لانن وغيزهم . ويْقال : كان أعلّم الشعراءِ وأشو 
الفلماءِ . وقد كان مُمتَهتكا فى الشّراب » قال أبو مْصور الأزهرئ”" : حلت عليه 
فوجَدْئُه سكرانّ » فلم أَعُدْ إليه . 

وشيل عنه الذارقطية فقال” ‏ تَكَلْمَوَا فيه .يوقال ابرق شاهيع"" :كنا ثدحل 
عليه فتَشتَحى مما نرى من العيدانٍ الْعَلّمَةِ والشّرابٍ المصَفّى » وقد جاوز الشُشعين 
وقارّب المائةً . وكانت وفائه فى يوم الأزبعاء لثنتّئ عشْرةً بقِت مِن شعبان . 


وفى هذا اليوم كانت وفاةٌ أبى هاشم بن أبى علئ » فصُلَّى عليهما مَاء ودنا 
فى عَفَْرة اليدُرانيةِ » وقال الناس : مات اليوم عِلْه”" اللَفقء وعِلْه”” الكلام . 
وكان ذلك يومًا مَطِيرًا . ومن مُصَئّفاتٍ ابن ذُرَئْدٍ « الجشهرةٌ » فى اللْغةِ » فى نحو 
عشْر مُجَْداتٍ » وكتابُ « المطر»» والمقُصورةٌ والقَصِيدةٌ الأعرى فى المْقُصورٍ 
والمتدروا وغ ذلله سامكه الله 


)١(‏ طبقات النحويين واللغويين ص 187. وتاريخ بغداد ؟/ 156 والمنتظم /١1"‏ 95؛ ومعجم الأدباء 
؛»؛ ووفيات الأعيان 577/4 وسير أعلام النبلاء /١©‏ 24 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
ام - .مس) ص لالم وطبقات الشافعية للسبكى .١78/7‏ 

)١(‏ المقصورة قصيدة بمدح ابن دريد بها الشاه ابن ميكال وولده . انظر وفيات الأعيان 897/5 4؟5. 
() تهذيب اللغة 231/١‏ والمنتظم 1/١‏ 9370. 

(4) تاريخ بغداد 195 والمنتظم ."70/١1‏ 

(0) فى بويع عالم). 
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ثم دحل- َك 


شِنْتَيْن وعشرين وثلاثمائة 


اع 5 ما لا يُخصَؤن كثرةً» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 


وفيها ورَدت الأخبارٌ بأن مَودَ اويج قد تسلّم أَصْبَهانَ ‏ وانترّعها من علىٌ بن 
بُوَيْهِ » وأن عليع بن بُوَيْه ْه تيه إلى أَوجانّ فأحَدَّها » وقد أوْسّل ابن بُوَيْهِ إلى الحضرة 
الخليفئة ا 5 
الخليفة إن رسّمء أو يَذْهَبَ إلى شِيرارٌ فيكونَ مع ياقوت . ثم ان ال حال بعد ذلك 
د كوي ا مح ا 1 
بياقوتت وأصحابه» فقكل منهم خلقًاء وأسّر جماعةً» فلما مَكن أطلّقهم 
وأخسن إليهم » وخلّع عليهم » وعدّل فى الناسٍ . 

وكانث معه أموال كثيرةٌ قد قد اشتفادها ين أَصْبهانَ » وقبلّها ين الكرج "' ومن 
هَمَذان وغيرها . إلا أنه كان كرما جوَادًا مبغطاءً للجيوش الذين قد الْتقُوا عليه » ثم 


5؟١ المنعظم م وعمس - 40س, والكامل 8/ه7؟ - 25537 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
. 589 - وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص "5لا‎ .507 - ١" .ع#سمع ص‎ 
فى بء م2 صء ظ : «الكرخ»). وانظر ما تقدم فى صفحة الا.‎ 00 


و8 


ع > (0) 4 8 2 راع 5 0 
إنه أَشلّق” فى بعض الأخيانٍ وهو بشِيرارٌ» وطالبه الجندُ بأزاقهم » وخاف أن 
9 0 1 2 م د 0 ل 
يَنْحَل نِظامٌ أمره » فاسْتلقَى يومًا على قفاه مُفَكرًا فى أمره » وإذا حَيّةٌ قد حرجت 
2209 ا 


دينار» فأنْمّق فى جيشِه وين أراد » وبقِى عندّه شى ا 

وركب ذاتٌ يوم يتَقجُ فى خراب” ' البليٍء ينظ إلى أثنمة َةِ الأوائل » ويسْعِظ 
من كان قبله » فانْحَسَفّت الأرضٌ من تحت قائمةٍ جواده » فأمّر حفر هنالك فوبجد 
من الأمْوالٍ شينًا كثيرًا أيضًا . واشتغمل عند رجل حَيِاطٍ ماما ليلمسه » فاشتبطأه 
مر ببإاخضاره » فلما وقّف بين يديه تهدّده » وكان الرجلٌ أصَعْ لا لا يَسْمَعٌ جيدًا , 
فقال : وال ما لابن ياقوتٌ عندى سوى اثتئ عشّرَ صُنْدوقًاء لا أذرى ما فيها . فأمر 
بإخضارها فإذا فيها أنوال عظيمةٌ تقاربٌُ ثلائّمائة أُلْفٍ دينار . 

على اع م كانت عقوت وعمرو ابني' ' الليث ٠»‏ فيها يمن الأموالٍ ما 
0 د ولا برضف كَثْرةّ فقرى مده وعظم شلطالة ذاه وهذا كل من 


الأمور الْْرة ل بريه ١‏ الدّنيوية ٠‏ « وَريْك يملق ما ا 
وَْكاذٌ 4 [القسس 14] و لم ألا مِن مَل وْصنْ 2 ا 


وكتّب إلى الراضى 000 د 
البلادٍ على ألفٍ أُلفٍ فى كل سنةٍ, فأجابه الراضى إلى ذلك » وبعث إليه بالل 


(1) أملق : افتقر . المحيط (و ل ق ) . 

(؟ - 5) سقط من: ص . 

(9) فى المنتظم :"41/1١*‏ و خمسون). 

في م : ( جوانب » . والخراب بكسر الخاء : جمع خترِبة » والمراد : الأبنية القديمة المهجورة . 
(ه - ه) فى الأصل : : (وعمرو بن) 2 وفى ب )م : 9 بن 4 »؛ وانظر سير أعلام النبلاء 2517/١6‏ كأه. 
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وَاللّواءٍ وأهة الك . 

وفيها قل القاهو باللّهِ أميرين كبيرئن؛ وهما إسحاقٌ بن إسماعيل 
التُوبَْتع » وهو الذى كان قد أشار على الأمراءِ بخلافةٍ القاهر» وأبو السّرايا بن 
حمدانَ أْصْمَد وَلَدِ أبيه» وكان فى نفس القاهرٍ منهما ؛ بسبب أنهما زايّداه موْةٌ 
من قبل أن تلى الملافة فى جاريتين بن مُمئيتين» فاشتذعاهما إلى المُسامَرةٍ فتطئبا 
وحضّراء فأمَر بإِلقائهما فى بر هنالك» فتضَّرّعا إليه فلم مهما ٠‏ بل ألْقيا 
فيهاء وطيّنها عليهما . 


الع ادا مي 0 روه (0 
ذكز خلع القاهرٍ وسفل غينيه 


وكان سبب ذلك أن الوزير أبا عليع بن مُقْلَهَ كان قد هرب ين القاهرٍ حينّ 
قبض على مُؤْنسِ لخادم وامْمّى فى دارهء وكان يُراسِلُ النْدَ ويكاتئهم 
ويُغْرِيهم بالقاهر) ويُحَوفُهم ا وإثداته وسْرْعَةٌ بَطشِه » وأخيوهم 0 0 
قد أَعَدّ لأكابر الأمراءٍ أماكئ > يَسْجُنّْهِم فيها ؛ فهيجهم ذلك وَأَمَبَهُم "غتي 
القَبَض على القاهِرٍء فَاجْتَمَعوا وأْجْمعوا رأيّهم على مُناجَرّته فى هذه الساعةٍ 
وركبوا مع الأميرٍ المعُروفِ بسيما» وقصّدوا دارَ الخلافة فأحاطوا بهاء ثم هججموا 
على القاهرٍ من سائر أبوايها » فخرج الوزيد الخصيبيئ مُسكَيرًا فى زىٌ امرأق وانهرّم 
القاهِ وهو مَحمِورٌ » فاحْتَقَى فى سطح حمام » فظهّروا عليه فقبضوه وحبسوه فى 
مكانٍ طريفٍ السبكرئٌ » وأُخْرجوا طريمًا » واشطربت بَعْدادُ وتُهت » وذلك يوم 


- 35١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 258١ - "ث7 همم, والكامل 179/8؟‎ /١8 المنتظم‎ )١( 
“)ا ص 16 - /ل.‎ 
. سقط من : ب» م . وفى الأصل» ص : «أسهم  . وأشب : جمع» والدََشّب : الالتفاف والتجمع‎ )0( 
انظر اللسان (أ ش ب).‎ 


لح 


2 0 3 م ١‏ 
السبتٍ لثلاث خلّؤن من مجمادّى الأولى من هذه السنٍء ‏ ثم لوو 
ا لي مَعْ عمثله الو 
ثم أر كل ا نز ل ار بل لا رد رار عر ل بت 
وثلاثين وثلاثمائة . وافتَفّر حتى قام يومًا بجامع المنصور » [4/؟*ظ] فسأل فأغطاه 
جل سمسمائة ورهي » ويقال : إنه إنما أراد بهذا الصنيع التشْنِيعَ على المُسْتَكفى 


باللّه ٠‏ فاللُّ أعلمُ . وستأتى ترجمته إذا ذكونا وفاته . 


خْلافةٌ الراضى باللَّهِ أبى العباس 
محمد بن الْقُتَدِرِ باللهِ" 


ما خلّعت النُدُ القاهرء وسملوه أحضّروا أبا العباس محمد بن الْقُدِرٍ باللّه» 
فبايّعوه على الخلافة » ولقّبوه الراضى بالل وكان أبو بكر الصُّولُِ قد أشار بأن 
ُلقَّتَ بالموَضِئْ بالل » فلم يَفْبلُ وعَدّل إلى هذا اللّقَب » وذلك يوم الأؤبعاءِ لست 
حَلُونَ من مجمادى الأولى من هذه السنة - أعنى سنةً ثنتين وعشرين وثلائماثة - 
وجاءوا بالقاهر وهو أَعمى قد سملت عَيْناه» فأُوقف بين يده» فسلّم عليه 
بالخلافة» وسلّمها إليه» فقام الراضى بأغبائها ء وكان من خِيار اللفاءٍ على ما 
سئذ كوه » وأمر بإخضار أبى علئ بن مله » فولاه الوزارة» وجعل علئ بِنّ عيسى 


)١ - ١(‏ فى ب » م : (فى الشهر الذى ماتت فيه شغب فلم يكن بين موتها و القبض عليه وسمل عينيه 
وعذابه بأنواع العقوبات إلا مقدار سنة واحدة وانتقم اللّه منه ثم أمروا يإحضاره فلما حضر سملوا) . 
)١(‏ المنتظم 786/1١7‏ - 388 والكامل 58/8 - 584» وتاريخ الإسلام حوادث ووفيات 771 
)ا ص 15 /ا١.‏ 


ع هس 6 5 عت 
القاهر فصادره بائتيع ألفٍ دينار» وتسَلّم منه الوديعةً التى كان القاهرٌ أؤدّعها 
عنده » وكانت د مُسَفَكتَرةٌ من الذهب والفضة والنفائس . 
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وفى هذه السنة عظم أُمْدٍ مزداويج بأُصْبَهانَ » وتحدِّث الناسٌ أنه يُرِيدُ قَمْ 
بَعُدادَ » وأنه تُمالوٌ لصاحب البخرين » وقد انا على رَدُ الدّولةٍ مِن العرب إلى 
العججم » وأساء الشيرة فى رعيته » لا يما فى ححواضّه بين الأتراكِ » فتمالئوا على 
قبله فقلوه » قبحه الله وكان القائم بأعباء ذلك أُحَص تماليكه وأخظاهم عندّه » 


م 


وهو بَجكمْ » يض اللَهُ وجهّه » وهذا الأميد هو الذى اسْكثمّد الحجرّ الأشودّ من 
أيدى القَراِطة » وافْكداه منهم بخمسين لف دينار » ” بذّلها لهم حتى رَدُوه إلى 
مكةٌ كما سيأتى " . وما قل مؤداويج ب زيار" الديلَمئ عظم أمرْ على بن بَُئْه » 
وازتقع قذزه بين الناس » وعلا طَأَنه فى اُْوك» وسيأتى ما آل إليه حاله . 

ولما ملع القاهدٌ وول الراضى » طمع هارونُ بن غَريبٍ فى الميلافة؛ لكونه 
ابن خال المَْدِرٍ» وكان نائئا على ” ماو الكوفة الدّيئورٍ" وماسَبَذانَ » فدعا إلى 
ذلك واتّبعه خخلقٌ من الْجددٍ والأمراءه وجبى الأمُوالَ » واسْتفْحل أمرُه» وقرتت 
شَّؤكتُه » وقصّد بَعْداد » فخرج إليه محمد بِنٌ ياقوت رأَسُ الحَجَبةِ فى جميع 


م ى 4 


جيش بَعُدادَ ؛ فافتلوا هنالك » فخرج فى بعض الأيام هارونٌ بن غريب يتَمَصَدْ 


)١ 3‏ سقط من: ب6.ام. 

(؟) سقط من: ب2 م. وفى ص : وديار»» وفى ظ : 9 زياد » . وانظر سير أعلام النبلاء هلله ١؟.‏ 
رم - سم فى الأصل : والكوفة والدينور»: وفى بء م : (ماه الكوفة والدينور»؛ وفى ص : ١‏ مال 
الكوفة والدينور»» وفى ظ : « نيابة الكوفة والدينور) . والمثبت من الكامل . وماهٌ الكوفة هى الدينور» 
والدينور : من فتوح أهل البصرة » فلما كثر الناس بالكوفة احتاجوا إلى أن يرتادوا من النواحى التى صولح 
على خخراجها فصّيّرت لهم الدينور وعوض أهل البصرة نهاوند . انظر معجم البلدان 401//4» /1؟85. 


م ( البداية والنهاية 7/١8‏ ) 


لعله يمل جيلةً فى أشرٍ محمدٍ بنِ ياقوث » هقط به فرشه » فسقّط فى نهر» 
فضربه غلامٌ له حتى قله » وأحَذ رأسه » وجاء به إلى محمدٍ بنِ ياقوث » فائْهرّم 
امعان هارونٌ » ورججع محمد بن ياقوتٌ» فدخل بغدادٌ رأ هارونٌ بن 
غيب يُحمَلٌ بين يديه على رح » ففرح الناٌ بذلك» وكان يومًا مشهودا . 

وفيها ظهّر رجل بغداة يُْرفٌ بأبى جعفر محمد بن علئ الشّلمغائئ , ويقال 
له : ' ابن أبى العزاقر" . فذّكر عنه أنه يدع ما كان يَدُعِيه اللَاجُ يمن الإلهية» 
وكان قد ميك 70/41وع فى دول امْْدِر عند حامد بن العباس » وانّهم بأنه يقول 
بالتناشخ فألكر ذلك . ولا كانت هذه المرة أخضّره الراضى » وادّتى عليه بما ذّكر 
عنة) 0 ٠»‏ ثم أَقَ بأَشْياءَ» فأفتى قوم م أن دمّه حلالٌ إلا أن عونت عن هده 
ماله رن ثمانين سَوْطاء ثم ضُرِيت عنقّه وصّلِتَ» ل بالخلاج 
تبحهما ال ول معه صاحهه ابن أنى عَونٍ» لقن الله وكان هذا الل بين 
مجملةٍ طائفةٍ قد تعره وصدّقوه فيما يَرْعْمُه من الكفرء ؛ لعتهم الله . 

وقد بسط ابن الأثير فى « كامله)”" مَذْهَبَ هؤلاء الكَثَرةِ بَشْطًا جيدّاء 
ل ا 0 يم 

واذعَى رجل ببلادٍ الشاش” الوه » وأظهر مخارِيقَ وأَشْياءَ كثيرةً ء من الجيلٍ , 


/١ الفراقر» » وفى المنتظم‎ ١ : فى ب : (ابن الغراقه)؛ وفى م : «ابن العرافة ) ؛ وفى ص‎ )١ - ١ 
(العزاقير)» وفى الكامل // «(القراقر) . والمثبت موافق لإحدى نسخ الكامل . وانظر‎ 45 
.515 0/١4 اللباب ؟/ /ا؟ وسير أعلام النبلاء‎ 

. )» بعده فى ب » م: (فأبى أن يتوب‎ )١( 

(5) الكامل 8/.-559- 394, 

(1) فى الأصل »ع ص : (الشاس 4)؛ وفى ظ : (الساس» » وانظر معجم البلدان /578. 


ىم 


فجاءته ايوق فقائلوه, ا 4 وانطفأ حب خيره فل أمده . 
وفاةٌ الممُدى صاحب قرب يَقِيَّهُ 
أولٍ حْلفَاءٍ الفاطميّين '"فيما زعموا 
وفيها مات" أبو محمد عُبِيدُ اللا" » المدْعِى أنه عَلَوىٌ - الملقّبُ بالمهدئ - 


بانى المهُدية - بمديتيِه المهديّة » عن ثلاث ومين شن لتر ل 
رق 


رَقَادة ' واذّعى الإمامةً » أربعًا وعشرين سنةً وشهرًا وعشرين يومئا» " وهو أول 
الخلفاء الفاط يي ء ' 


وقد كان ضَّهْمًا سُجاعًا » ظفر بجماعةٍ من خالفه وناوأه وقائله وعاداه» وقد 
قام بأ الخلافةٍ من بعده ولدّه أبو القاسم الْلَقَتْ بالخليفة القائم بأ اللّه . وحينٌ 
يُوُفى أبوه كثّم مونّه سنةٌ حتى دبّر ما سر ثم أظهّر ذلك ؛ وعرّاه الناسٌ 
فيه . وقد كان شَّهُمَا سُّجاعًا كأبيه» فتّح البلادّ » وأَرْسَل السرايا إلى بلادٍ الروم » 
ورام أَحدّ الديارٍ المصرية » فلم يَتفِقْ له ذلك » وإنما جرى ذلك على يَدَي ابنٍ 
ابنه المع الفاطميئ الذى بتى القاهرة الهرٌيةَ» كما ستذكره» إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ سقط من: م2 ظء. 

. فى بء م: (الأدعياء الكذبة وهو»‎ 6 - ٠١ 

05 البيان المغرب لابن عِذارٍى الما كشى ١/إزره١‏ - .5ل 565 - 8و2 ووفيات الأعيان */ 
وسير أعلام النبلاء 2١41/١‏ وتاريخ خ الإسلام (حوادث ووفيات 581١‏ - .88) ص .1١8‏ 
(4) فى صء ظ : ١‏ رفادة ) . ورقادة : « بلدة كانت يافريقية بينها وبين القيروان أربعة أميال) . . معجم 
البلدان ؟/ لاقلا. 

(ه - ه) سقط من: ب2) م. 


آذه 


قال القاضى ابن تلكا فى ( الوَفَياتِ 0 وقد اخثلف فى نسب المهدئىٌ 
هذا 0 كثيرًا جدًا؛ فقال صاحث « تاريخ القَيرَوانِ ) : هو عُبِيدُ الله بن 
الحسن” بن محط أي لني مر من جطر بن محل بي علئ بي امود 
عل بن أبى طالب . وقال غيره: هو "ميد اللو بن التي » وهو الحسينٌ بل 
الؤف ' أحمة بن لون عبد اله وهؤلاء الثلانة يقال لهم : المسثورون . لخنوفهم 
من خلفاءٍ بنى اعباس » والرّضئ عبدٌ اللِّ هذا هو ابن محمدٍ بن إسماعيلَ بن 
جعفرٍ الصادق . وقيل غيرُ ذلك فى نَسَبِه . 

قال القاضى ابث شنّكان 9) : وامْحقّقون يُذكرون 5غواه فى السب . 

قلت : قد كتب غير واحدٍ ين الأكمة منهم الشيحٌ أبو حامدٍ الإسْفَراينئ 
والقاضى الباقلانيع ؛ والقّدُورئٌ » أن هؤلاء أَدْعِياءُ ليس لهم نسب صحيحٌ فيما 
نحمونه » وأن واد عي الأ هذا كان تهوديًا صَيائًا بلي » وقيل : كآن اسع 
00 "نوزقا اميه تيه الل . وكان زوج أمّه الحسِينٌ بنّ أحمدٌ بن محمدٍ بن 
عبد الله بن مَيْمونٍ [5/ظع القَدّاح » وَسْمّى القَدّاع ؛ لأنه كان ككاك يَفْدَحُ 
العْيونَ » وكان الذى وَطَأُ له الأَمْرَ بتلك البلاد أبو عبد الله شيعي كما قدّمْنا 
ذلك » ثم اشتذعاه فلما قم ين بلادٍ المشْرقٍ وقّع فى يد صاحب سِجِلْماسَةَ 


(1) وفيات الأعيان ١١1/0‏ 

)١(‏ بعده فى وفيات الأعيان : : «بن على). 

5 - "#) فى ص : «عبد الله بن المتقى وهو الحسين بن الوفى )2 وفى ظ : «عبيد الله بن التقى وهو 
الحسين بن الموفى ). وبعده فى ب» م: ١‏ بن). 

(1) وفيات الأعيان 111/9 .1١8‏ 

(5) فى النسخ: «سعدا». والمثبت من وفيات الأعيان 01١8/7‏ وسير أعلام النبلاء 0143/١‏ 
وغيرهما . 


45 


ا شكتقده وسلّم إليه الأفرء ثم نيم الشَّيعْ وهمٌ 
ثله» ففطن عبيدُ الله له فقتل وقتل معه أخاه اونقال : إن الشيعع لما دل 
لسن ود صاحب يجأماتة قد قه: ووعد فى السجن رحلا مجيرة. 
لبالا ا ماعو الول ووقؤية الأمو فبولاء ون اشلولية 
"عكاء القاضئ أرق خلكان؟ 
ات الي ا 
بسَلَّمية . وقيل : بالكوفة .وأو ما ذيى له على تتاب واد ويروا يوم الجسم 
فق 
3 بقِين من ربيع الآخر" ' سنةً سبع وتسعين ومائتين» بعد رُجوعه من 
وجلياسة »وكات ظهوده بها فى ذى الحِجةِ من السنةٍ ل 
وتسعين» وزالث قؤةًبى اللي ين تلك الناحية ين هذا الي إلى أن ملا . 
وكانت وفائه بالمَهُدِيةِ - التى بناها فى أيامه - ليلةً الثلاثاءٍ للنُصفٍ من ربيع 
الأول مِن هذه السنة» وقد جاوز الستين على المشهور» وإلى اللِّ عاقبةٌ الأمرر» 
وسيفْصل بن الآمِرٍ والمأمورء يوم البعثِ والنُشور . 
لآ :1 0 004 
وممن توفى فيها من الاعيانٍ : 


00 1 2 الالوالى 
أحمدُ بن عبد الله بن مسلم بن فَتيِبةَ الديِتوَرىٌ قاض معد حداث 


. ) فى بسوام: : ووكان قد أوصاه أن لا يتكلم إلا بما يأمره به وإلا قتله فراج أمره فهذه قصته‎ )١-1١١ 
.١١8//7 كقظة ون قا با . وانظر وفيات الأعيان‎ 

() فى الأصل, ب م» ص : (لسبع» . 

(4) فى الأصل, ظ : «الأول». 

(0) فى ب0)م) ص : : « ملك »6 . والعاضد هو خاتم الدولة العبيدية . انظر سير أعلام النبلاء ٠1 /١‏ 00 
[9© الولاة والقضاة ص 4/0» 45 ه» وتاريخ بغداد 35/4 والمنتظم 2747/١1‏ ووفيات الأعيان - 


هم 


عن أبيه بكتيه المشُهورة » ويُونّى وهو على قَضاءِ الديارٍ المصرية فى ربيع الأول من 
هذه السنة . ١‏ 

محمدُ بن أحمدّ بن القاسم أبو على الووذباريٌ” ' . وقيل : اسه أحمدٌ بك 
محمد . ويّقالُ : الحسنٌ بن كام . والصحيخ الأول أَضْلَه ين بكداة؛ وسكن 
مصرء وكان من أَْاءِ الوؤساءٍ والوزراءِ والكتبة» وصحجب لد » وسييع 
الحديث , وحفظ منه كثيراء وتقَقّه بإبراهيم حون , وأتَذ الخو عن تغلب » 
وكان كثير الصّدَقةٍ وال للقُقّراءِ؛ وكان إذا أغطى الفقير شيمًا جعله فى كمّه » ثم 
ناوه الفقين» بُريدُ أن لا تكونٌ يد الفقير تحت يليه" . 


> ؟/ "اك وسير أعلام النبلاء 6 /١‏ 16م وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات "8١‏ - .8”) ص 49. 
)١(‏ طبقات الصوفية ص 4ه”, وحلية الأولياء /٠١‏ دمن وتاريخ بغداد 2555/١‏ والمنتظم /١‏ 
41 "ا وسير أعلام النبلاء 4 /١‏ 0ه 
(1) بعده فى ب »م : ٠‏ قال أبو نعيم : سثل أبو على الروذبارى عمن يسمع الملاهى » ويقول : إنه وصل إلى 
منزلة لا تؤثر فيه اختلاف الأحوال . فقال: نعم ؛ وصل ولكن إلى سقر . وقال : الإشارة الإبانة» لما تضمنه 
الوجد من المشار إليه لا غير» وفى اللحقيقة أن الإشارة تصحبها العلل» والعلل بعيدةٌ من غير الحقائق . 

وقال : من الاغترار أن تسىء فيحسن إليك فتترك الإنابة والقوبة توهما أنك تسامح فى الهفوات » 
وترى أن ذلك فى بسط الحق لك . وقال: تشوقت القلوب إلى مشاهدة ذات الحق. فألقيت إليها 
الأسامى » فركنت إليها مشغوفين بها عن الذات إلى أوان التجلى » فذلك قوله : <« وي الأشماك التي 
و يي © . فوقفوا معها عن إدراك الحقائق, فأظهر الأسامى , وأبداها للخلق , لتسكين شوق الحبين 
إليه » وتأئيس قلوب العارفين به . 

وقال: لا رضى لمن لا يصبرء ولا كمال لمن لا يشكرء وباللّهِ وصل العارفون إلى محبته» وشكروه 
على نعمته . 

وقال : إن المشتاقين إلى اللّهِ يجدون حلاوة الشوق - عند ورود المكاشف لهم عن روح الوصال إلى 
قربه - أحلى من الشهد . 

وقال: من رزق ثلاثة أشياء فقد سلم من الآفات ؛ بطن جائع معه قلب قانع. وفقر دائم معه زهد 
حاضر) وصير كامل معه قناعة دائمة . 

وقال: فى اكتساب الدنيا مذلة النفوس » وفى اكتساب الآخرة عزهاء فيا عجبا لمن يختار المذلة فى 
طلب ما يفنى على العز فى طلب ما يبقى ». ولعله من زيادات الناسخ . 


ل 


00 
د يوك 


< 1 ا 2 | 2ل ٠. . .6 ٠‏ 
ولو مضّى الكل منى لم يكن عَجَبَا 2 وإنما تجبى فى البغض كيف بقِى 
أَذْرِكُ بقية ووح منك قد تَلِقّت2 قبل الفراقي فهذا آبِِرُ الرْمَقٍ 
محمد بن إسماعيل”" المعروف بخير النْسَاج أبو الحسن الصٌوفىٌ ‏ من 
كبار المشايخ ذُوى الأخوالٍ الصالحة ‏ والكراماتِ ا مشُهورة » أذْرَك سَرِيًا السَقَّطئ 
وغيره من مَشايخ القوم , وعاش مائةٌ وعشرين سنة . ولا حضّرثْه الوفاةٌ نظر إلى 
زاوية البيتٍ فقال ريك الله مقافك عل مأموقة وأنااعية مامزرة وما 
وت به لا يَفوُ » وما أَوْتُ به يَفوثُ . ثم قام فتوضّأ وصلّى » تمد فمات » 
رجمه الله . وقد رآه بعضّهم فى الام فقال له : ما فعل الله بك ؟ فقال : اشكرخنا 


2 زفق 
مِن دُنياكم [84/51,] الْوَضِرةٍ 


."16/١8 والمنتظم‎ 285/١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) طبقات الصوفية ص 275١‏ وحلية الأولياء ”*0٠‏ وتاريخ بغداد ؟/ 2448 8/ ه234 والمنتظم 
م١1/‏ ه24 وسير أعلام النبلاء ©6١515/1؟.‏ 

(5) الوضرة : الوسخة . المحيط (و ض ر). 


/ام 


ثم دخلت سنة ثلاثِ وعشرين وثلاثمائة 


فيه" أخضر ابن سَتبود اخُرىء» فألكر بجماعة ين المُمهاووالدُواءٍ عليه 
خروفًا انْقَرد بهاء فاغترف ببعضهاء وألكر بعضّهاء فاشئييب ين ذلك» 
واْذكب بخطه بالرجوع عما قم عليه » وضرب سبع دِرَرٍ بإشارةٍ الوزير أبى 
على بن مُقَلةَ : ونفِى إلى البضرة أو غيرهاء فدعا على الوزير أن تُُطَعَ يده ويُسَّتَ 
سَّمْله » فكان ذلك عما قريب : 

وفيها فى مجمادى الآخجرةٍ نادّى بد الحوسَّنع”'" صاحث الشُّوْطةٍ فى الجانيين 
من بَعْدادَ أن لا يَجْتَمِعَ اثنان من أُصْحابٍ أبى محمد البريّهارىٌ الواعِظٍ الحتْبنٍ » 


002 


وحبس منهم جماعةً » واشتتر تتر البتهارىٌ » فلم يَظْهَوْ مدةً 


(١ 9 -‏ 
قال ابن الجؤزىٌ فى « المئتظم ») : وفى شهر أَيّارَ تكائمّت العيومُ» وَاسْتدٌ 
الك جدّاء فلما كان آخر يوم منه - وهو الخامس والعشرون من جماقى الآخِرة 
من هذه السنةٍ - هَبْتٌ ريخ شديدةٌ جدّاء وأظلّمت , واسْوَدّت إلى بعد العصرء 


-«9؟1١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ "١١ - ٠7/7 والكامل‎ "ه٠.‎ - 548/١7 المنتظم‎ )١( 
.١؟؟ وانظر ما يأتى فى ص‎ .157 - 594٠١ ص 58 -70”ء وانظر تككملة تارب يخ الطبرى ص‎ )”٠ 

() فى الأصل, ص : «الخرسى » » والمثبت من الكامل وتاريخ الإسلام . 

(؟) كان سبب ذلك أن الحنابلة عظم أمرهم وقويت شوكتهم » وصاروا يكبسون دور القُوّاد والعامة » وإن 

وجدوا نبيذا أراقوه» وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء» وأنكرت عليهم أشياء غير ذلك . انظر 

الكامل 1//8. 08”. 


ْ ١ .849 /١ المنعظم‎ )4( 


م8 


ثم خمّت» ثم عادت إلى بعدٍ عشاءٍ الآخرة . 


وفيها اشتبِطأ الأمجناد أززاقهم » فقصّدوا دارَ الوزير أبى على بن مُقْلةَ» فتقبوها 
وأتحذوا ما فيها . 


ووقّع حريقٌ عظيمٌ فى طريق البرّازِين» فاخترق بسبيه للناس شىء كثيرٌ» 
فعوؤض عليهم الراضى باللّه بعص ما كات ذهب لهلم.: 


وفى رَمضانٌ لجتمع جماعةٌ ين الأَمراءِ على يَئعةٍ جعفر بن الكَفى » وَظهر 
الوزية على أرهم » فحس جعفرًا ) ونُهجت داره» وحجس بجماعةً ممّن كان بايّعه ‏ 
وَانْطِمَأت نازه . 

وخرج الحصجامج فى شخفارة الأميرٍ ولو » فاغترضهم أبو طاهرٍ سليمانٌ بن أبى 
سعيدٍ الاين , لعته الله فققل أكثرهم » ورججع من الْهَرَم منهم إلى بَعُداد » وبطل 
الح فى هذه السنةٍ يبن طريتٍ العراق ''وكان قتله لهم فى ليلةٍ الأربعاء لثنئئ عشْرة 
خلثٌ مِن ذى القَعدة" . 

قال ابن الجؤزيٌ”" : وفى هذه السنةٍ بعينها تَساقَطّت كواكبُ كثيرة ببغداد 
والكوفةِ على صِفة لم ير مثلها ولا ما يُقَارِبها . قال"" : وغلا اشع فى هذه السنةٍ 
حتى بيع اكه" من الحئطةٍ بمائة وعشرين دِينارًا . 


)١ - 19‏ سقط من: ب.ام. 

(؟) المنتظم 360/1١3‏ 

() الكر: مكيال لأهل العراق» وهو ستة أوقار - والوقر الحمل الثقيل - وقال ابن سيده: يكون 
بالمصرى أربعين أردبا . انظر اللسان (ك رر). 
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وفيها على الصّحيه” كان مَفْتلُ مؤداويج بن رَيَارَ الديْلمنَ » وكان قتحه 
لل » سي الشيرة قزر قر أن رُوح سليمانَ بن داودّ حلت فيه » وله سير 
من ذهب يَجْلِسُ عليه والأْراكُ بينَ يديه, ويَرْعُمُ أنهم لمن الذين شكُروا 
لسليمانٌ بنِ داود» وكان يُسِىءٌ م المحاملةَ لهم , ويَْتقّرهم غاية الاحتقار» فما زال 
ذلك أيه حتى أنكتهم اله مندء فقتلوه فى حمام ) وكان الذى مالا على قتله 
غُلامُه مُه بَجَكمُ الدّو كي جزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا» وكان ذكنٌ الدولةٍ بن 
بوه َهينةٌ عندّه » فلما قُيِل أُطلق من السجن والقَيدٍ ده فذهّب إلى أحية 
عِمادٍ الدولة » وذهبّت طائفةٌ من الأثْراكِ معه إلى أخيه , والْيَمّت طائفةٌ أخرى من 
الأثراكِ على بكم » فسار بهم إلى بَمْداد بذ الخليفة له فى ذلك » ثم ضرفوا 
إلى البِضرةٍ فكانوا بها . ْ 

وأمًا الدَئلَمْ فإنهم بعثوا إلى أخى مزداريج » وهو وُشْمكين» فلما قيم عليهم 
37 َوه إلى أَثناءٍ الطريق ححفاةٌ مُشَاةٌ » فملّكوه ٠‏ عليهم لفلا يَذْمَتَ هب مُلْكهم » فائْئدب 
حاربته السَعيدُ نصرٌ بنُ أحمدّ السامانئ نائبُ حُراسانَ وما والاها من تلك البلاد 
والأقاليم , فاْترّع منه بُلْدانًا هائلةً . 

وفيها بعث القائم بأئر الله 4 الفاطمئ جيشًا من إِفْرِيقيَ فى الببخر إلى ناحية 
فرج ففَتحوا مدينة جَتَوَةَ» وغنموا غَنائم 2 وثْرُوة» ورججعوا سالمين 
غايين . 


1 0 5 0 4 0 2 
وفيها بععث عِمادُ الدّوْلةٍ بن بُويه أحاه ركن الدولة إلى أَصْبَهانَ » فاشتؤلى 


(1) الكامل ١58/8‏ - 204 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "8١‏ - .#8) ص .1١‏ 
)١ - ©(‏ سقط من: ب2 م. 


عليها وعلى بلادٍ ابل » وانْسَعَت نُسَعَت ملكةٌ عمادٍ الدولة » وقّويت شوكته » وتعظمت 
منزليه . 


وفييها. كان غَلامٍ شديدٌ بخُراسانٌ » وفَنامٌ كثيد» بحيث كان يَهُمْهِم أَمْر 


وفيها قل ناصوٌ الدولة أبو محمدٍ الحسنٌ بن عبد اللَّهِ بن مدان نائبٌ 
الموصل عه أبا العلاءِ سعيدَ بن ححمدانّ ؛ لأنه أراد أن يَْتَرِعَها منهء فبعث إليه 
الخليفةٌ وزيره أبا علي بن مُقْلةَ فى مجيوش » فهرب منه ناصرٌ الذَّوْلةٍ» فلما طال 
ا بالْؤصِلٍ ربع إلى بداة » فاشتقوت يد نامر الدّولٍ على الَصِلٍ ؛ 

فت إلى التليفة وبال أن بق نك التاهة + ناعييه إل ذلله + واقهمه سدم 

م كان . 

وخحرج الحجيي”” فلقيهم القزيطئ فى القادسية فقائلوه» فظفر بهم » فسألوه 
الأمانَ » فأئتهم على أن يوجعوا إلى بِعْدادَ فرجعوا» وتعطّل عليهم الحجٌ عامّهم 
ذلك . 

ومن تُوْفى فيها من الأغيانٍ : 

ِفْطََنه التُخويُ » إبراهيمُ بنْ محمدٍ بن عَرَفةَ بن سليمان بن المغيرة بن 
حبيب بن الْهُلْبِ بن أبى صُفْرَةَ الأزدىٌ » أبو عبد اللَِّ التتكيئ”" . الممروفٌ 


)١(‏ ذكر المصنف حادثة الحجيج مع أبى طاهر القرمطى فى بداية هذه السنة نقلا من كتاب المنتظم لابن 
الجوزى » شم عاد هنا ليذكر نفس الخادلة من كتاب الكامل لابن الأثير ثير على غير عادة المصدف فى ذكر 
حوادث السنين » فلعل هذا وقع منه سهواء رحمه الله والله أعلم . 

(؟) طبقات النحويين واللغريين ص 54 ١غ‏ وتاريخ بغداد 1/ 2155 والمنتظم »70٠ /١7‏ وإنياه الرواة - 
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يه التخوى » له مُصَنَّفَاتٌ فيه وقد سيمع الحديتٌ : لاسا 
وات عه لاك ب لي وكان صَدوقًاء وله أشعاة حسّنة 


وروى التَطيبُ”' عن نِفْطَئه أنه م يومًا على بَقَّالٍِ فقال له أيها الشبخ ؛ 
كيف الطريقٌ إلى دَوْبٍ الوّاسين - - ينى كرب الزؤابيين - فاليمّت البََّالُ إلى 
جاره فقال له : قبح الله غلامى , أَبْطَأ علي بِالسلْق”' » ولو كان عندى لَصِمَعْتُ 
هذا بجؤزة' منه . فالْصَرف عله يِفْطَوَئهِ » ولم يرد عليه . وى يفطَوَيهِ فى صَفَرٍ 
مِن هذه النقةعن درك وثمانين سنةً» وصلَّى عليه البتهاريٌ رئيس الحنابلة » 
ودفِن بقايرٍ باب الكوفة . 

ومما أنْضَّدَه له أبو عل القاليع فى « الأمالى )©» 

قلبى أَرَقٌ عليك مِن حَحدَّيْكا وثُواى” أزْمى ين تُرَى بتكا 
ِع لا ترف أن يُعَدّبُ تَقْصّه ظُلْمَا وِيَعْطِمُه هواه عليكا 

قال ابن خَلْكَانَ' : : وفى نِفْطوَْهِ يول أبو عبد الل محمدُ بن زيدٍ بن علئ بن 
الحسين الواسِطيئٌ لمتكم المشْهورُ واه دوع صاحبٌُ ١‏ الإمامة ) و( إغجاز القرآنٍ ( 
وغير ذلك : 


011077/١ -‏ ومعجم الأدياء ١‏ 4*» ووفيات الأعيان :47/١‏ وسير أعلام النبلاء /١5‏ 070 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 51" - .#سم) ص 6؟1. 

.151 1/5 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) الشلق : بت له ورف طوال يطبخ . انظر اللسان (س ل ق) . 

(©) في ب » م : ( بحزمة ) . والجرزة والحزّمة بمعثى . انظر اللسان (ج ر ز) . 

60 الأمالى /ت١5.‏ 

(5) فى م: «فؤادى). 

(5) وفيات الأعيان .4//١‏ 
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عن سَده أن لا يَرَى فَاسِقًا فلعككية أن ال ترق لفطولة 
اعوفة الله شف بنع .وصعر لئان “طراخا عليه 
0 7 20 55 ء: 2< 51 5 
قال القُعالِيك”' : إنما شمّى يَمْطَوَيْه لدّمامته وَدْمتِه . وقال ابن خالوئه ' : لا 
وم ِ 5 
يُعرَفٌ"' من اسمه إبراهيم وكثيه أبو عبدٍ اللّهِ سواه . 
5و م #42 4) 5 مر 4 3 
عُبِيدُ الله" بن عبدٍ الصَّمَدٍ بن المهْتَدِى بالل , أبو عبد الله الهاشمئٌ 
العََاسىٌّ ' عذف عن تكازين لطر الام وغيره » وعنه الدارَقْطْنُِ وغيزه » وكان 
0 71 7 ع اع 5 كرفي السو بع وم فز 
عبدُ الملك بنُ محمدٍ بن عَدِىٌّ , أبو تُعيم الإشتراباذى الحدّث المَقِيةُ 
الشافعيع أيضّاء تُوْفُى عن ثلاث وثمانين سنةً . 
7 6 ش ع 9 زلف 
علي بن المَضْل بن طاهر بن نصر بن محمدٍ , أبو الحسن البلخىّ » كان 
من الوَالِين فى طلب الحديث » وكان ثْقَةٌ حافظا » سيمع أبا حاتم الرازىٌ وغيرّه » 
وعنه الدارَقْطْني وغيثه . 
0 )2 7 ع" ع اف 2 
محمدُ بن أحمدَ بن أسدٍ . أبو بكر الحافظ” '. ويُغرف بابن الهشتئبانٍ » 
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سيمع الزبير بن بَكارٍ وغيره» وعنه الدارقطئئ وغيره . جاوز الثمانين سنة . 


(1) لطائف المعارف للثعالبى ص 417. وانظر وفيات الأعيان 248/١‏ 44. 

(؟) وفيات الأعيان .48/١‏ 

رم - م) فى وفيات الأعيان : «ليس فى العلماء» . 

(4: - 5) فى النسخ : وعبد اللّه؛ . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد /٠١‏ 1ه والمنتظم /١1‏ 
3ه" وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "5١‏ - 0 .7”98) ص ؟١1.‏ 

(0) تقدم فى وفيات سنة "٠٠‏ صفحة ©" . 

(1) تاريخ بغداد /١١‏ 4» والمنتظم /١‏ 004 وسير أعلام النبلاء 259/1 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات «١‏ - .سس) ص "1. 

(0) تاريخ بغداد /١‏ 211/8 والمنتظم /١1‏ 4ه"07 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )112١ - 31١‏ ص 116. 


قا 


ثم دخلت سنة أريع وعشرين وثلاثمائة 


ا جاءت النْدُ »فأخدقوا بدارٍ الخلافة» وقالوا : ليوج إلينا الليفةٌ 
الراضى بِتَفْسِه فيِصَلٌ بالناس . فخرج فصلّى بهم وخطتهم » وقبض الغلماكُ على 
اودر أى علئ بن ثفلةء وساأوا ين اليف أن مستؤزر خيره فر اليرة ليه ء 
فاشاروا علي بنّ بن عيسى فلم يَفْجَلُء وأشار بأخيه عبدٍ الرحمن بن عيسى 
فَاسْتَوْرّره : وأخرقت اا وشلم هو إلى عبن الرحمن :ين عين > 
فشرب طَا عَنًاء وأخد خطه بن ألفٍ دينارء ثم ععبر عبد الرحمن بئ 
عيسى » فعٌزِل بعد خمسين يومّاء وقُلّد الوزارة أبو جعفر محمدٌ بن القاسم 
لخي » فصائر علئ بنّ عيسى بال أ دينارء وصائر أحاه عبد الرحمن بن 
سي د 'ألت دينار» ثم غزل بعد ثلاثة أشهر ونصء وقلد سليماة وى 
الحسنٍ » » ثم مزل بأبى المح الفَضْلٍ بن جعفر بن القُراتٍ » ولككن فى السنة الآنية » 
أرقت دازه كما أرقت داز ابن مف فى اليوم الذى أخرقت تلك فيد » ييتهما 
سنةٌ واحدةٌ . وهذا كلّه من تَحْبِيطٍ الأثْراكِ والغِلْمانِ . ونا أرقت دار ابن مُثلة 
فى هذه السنةٍ كتّب بعضٌ الناس على بعض مجدْرانِها : 


ه 2-6 1 4 3 - سد م 6ه 5 ؟) ع 5-0 
أخسئتٌ ظبّك بالايام إذ حشتت ولم تَحخف سُوءَ ما يأتى به القَدَرُ 


_ 


- 851١ لاه" والكامل 4 - 78" وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 5/١ المنتظم‎ )١( 
.8.14 - 598 ص0 5”. وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص‎ )”6 

(؟) فى ص » ظ : ( بتسعين) . 

5 - ) فى با م: (يوما). 
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وسالكّك الليالى ارت بها وعندَ صَفْرِ الليالى يَحْدُتٌ الكدَرُ 
وضَعُف أفد م الخلافة 0 زعت الراضى إلى محمد بن رائق - وكان 
بواسط - - يشتّذعيه إليه وليه إمرة الأمراء بتعْدادٌ » وأَهْرَ رَ الخراج » ٠‏ والمعاونَ فى 
جميع البلادٍ والدّوارين ؛ وأمر أن يُطت له على بجميع النابر؛ وأَنْقَذ إليه بالمؤلّع » 
فقدِم ابن رائقٍ إلى بَعْدادَ على ذلك كله ومعه الأميد بَجْكمٌ التُرك غلامٌ 
مَوْداوِيجَ ) وهو الذى ساعد على قتله َك المسلمين منه » 1و/ه“ظ] واشتخوّذ 
اب رائي ي على أفر العراق بكماله» وتقل أخوالَ بيت امال إلى داره » ولم تق للوزهر 
تَصَدفٌ ف فى شَىء بالكلية» ووهى أمْرٌ هد + الخلافة ذا وَاسْكفّلٌ تُوَابُ الأطرافٍ 
الا الك ل ا 
اع إل بن لأا قات وغيرهاء وهكذا 5 اه 
الأ 4 وأما بقية تق بَقيةٌ الأطرافٍ ؛ فَالبصْرةٌ مع ابن رائق هذا وأمد ُوزِسْتانَ فى 
ى ب ليد » وقد خب قو في هله الس على ما كان يه 
وام ل وأنوله » وأ ارال 
انإو 12131011 
ابن لياس بن الْمسَع » وبلا المَصِلٍ والجزيرةٌ وديارٌ بكرٍ ومْضَّرَ ورَبيعة مع بنى 
حمدانٌ ) ومصد والشامٌ فى يد محمدٍ بن طَفْج ) وبلادٌ إة فرِيقِيَة والمغُربُ فى يدٍ 


() فى بء م: «الأكابر» . 
(9) أى غلب أبو عبد اللّه البريدى ياقوت » وقتله رجال البريدى . انظر الكامل 8/١؟7.‏ 
م - *) سقط من: باام. 


القائم بأمرٍ اللِّ بن المهديٌ المدّعى أنه فاطميئٌ » وقد تَلَقّب بأمير المؤمنين, 
والأنْدنْسُ فى يد عبد الرحمنٍ بن محمد ء الّْْبٍ بالناصر الُمَويٌ » وخراسانٌُ وما 
وراءً النهرٍ فى يدٍ السعيدٍ نصرٍ بن أحمدّ السامانن » وطبرِسْتانٌ وَجْوْجانٌ فى يد 
الدَيْلّم . . واببخريين والهمامةٌ ومَججرُ فى يد ألى طاهرٍ سليمانَ بن أبى سعيدٍ اناي 
القَوْمِطن » لعنه الله . 

وفيها وقع بتَعْدادَ غَلاءْ عظيمٌ وقْناء كنيد بحيث عُدِم اليرُ منها خمسةً خمسة أيام ع 
ومات ين أهلي البلدٍ حَلْقَ كنيزء وأ ذه ذلك كان فى الضَّعَفاءِ ؛ وكان لوي 
يُلْقَزْن فى الطرقاتٍ ليس لهم من يَقومُ بأمرهم, ويُحْمَلٌ على الجنازة الواحدة 
الاثنانٍ من الموتَى » وربما يُوضَعُ ييتهم صبيئ » وربما فرت الفْرةٌ الواحدةٌ فتَوسَعُ 
حتى يُوضّعَْ فيها بجماعةٌ » ومات ين أصْبهانَ نحوٌ مائتن أُلفٍ إنسان 

2 8 7 7 ق 2 200 5 بم ص )١(‏ 2 لو 

ووقع فيها حريق بعُمانَ احترق فيه من الشودانٍ ألفٌ ‏ » ومن البيضانٍ حَلْقٌ 
كثيز» وكان من مجملةٍ ما احترق فيه أربغمائة حمل كافور . 

د كا سوق وباو نوزاما ماري ولت 

تب الدَّيارٍ المضرية . 

وفيها وُلِد عَضِدُ الدولة أبو شُجاع َتَاحْشْرو بن رُكن الدولةٍ بن بُوَيه 
بأُصْبَهانَ . 

وك 5 ١‏ 
ومن توقى فيها من الاغيانٍ : 


. اثنا عشر ألقًا)‎ ١ : فى المنتظم‎ )١( 
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المُقْرِىُ ", أحدُ الأثمةٍ فى هذا الشَّنٍ . حدّث عن خَلْقٍ كثيرٍ» وروّى عنه 
الدارَفْطنيٌ و اا اد الشّوقع مِن بَعْدادَ» وكان 
قلت تقول . ل ل و 
لو ادن : أمَا مِسّ ؟ فقال 0 
دغر الله عقت كل حثمة أن أَحُونَ من يرا نى قبره» فأنا من َفراً فى قيره . 
ويه اللا 


ءِ 


و ا 0 م 5 
ابن بَوِمَك الوكين » أبو الحسن التدِيمُ مروف بححطّة » الشاعرٌ الماهرُ الأديبُ 


الأَحباريٌ » ذو المُنِونِ فى العلوم والتُوادِرٍ الحاضرةء وكان جيدّ الغناءِ» ومن 
١‏ 2 


سعرة 


قد نادّت الدنيا على نفسِها لو كان فى العالّم من يَسْمَعٌ 

كن ”واثي فى الغمرٍ واريثه 2 وجامع بِدّدْتُ ما يَجَمَعٌ 

كب للبعض الملوك رق عمق واه مات كدر 
على شىء وتَعذَّر عليه قَِضّها: :فكب إلى املك مذو له صورة الخال" : 


15/١١ ؟» وسي رأعلام الغبلاء‎ 15 /١ ومعرفة القراء الكبار‎ ءاسد٠/‎ /١97 تاريخ بغداد 0/ 4 14 والمنتظم‎ )١( 
.1125 /١ وطبقات القراء‎ 2١1414 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9م - . #م) ص‎ 

(؟) تاريخ بغداد 407/0 21 والمنتظم 701/11, 

0 تاريخ بغداد 30/4 والمنتظم 2705/١1‏ ومعجم الأدباء ؟/ 4١‏ 5 ووفيات الأعيان /١‏ 17ح 
وسير أعلام النبلاء ١/١55؛‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )59٠0 - 151١‏ ص 145. 

(4) تاريخ بغداد 4/ 16: معجم الأدباء ؟/ 47 ”2 544. 

(ه - ه) فى بء م: (أمل خيبت آماله) . 

(0) معجم الأدباء ؟/ 251414 5145. 


9 ( البداية والنهاية ):9//١©‏ 


إذا كانث صِلاتكمٌ رقاعًا 


تُخَطِط بالأناملٍ لأف 


ولم مُحْدٍ الْقاغح علئ نفعًا فا دان دوه رالفي ألمت 


ومن شعره يَهْجو صَديقًا له. ويَذْمه على شدة بُخْلِه وجوصه 


لنا صاحبٌ ين أبْرَع الناس فى الفحَلٍ 
دغانن كما يدعو الصديق ديك 
فلما جلشنا للقداء رايقه 
شفاط ايان ويَشْعِمُ عبذه 
مد يدى سِدًا لاكنَ ل 
:إلى أن جتّت ٠‏ كَفّى لع ” عا 
فأَهْوَت يمينى نحو رِججلٍ 5جاجةٍ 
ومن قر شعره وجده قوأه”© 
وعلتم ورهن الدا ريم كف 
وقد كنتٌ أَغْتَقْتٌ غْتَقْتٌ الجفونَ من البكا 


مق 


أ أن العَيِظ والخم مِن أجلى 
يَ حفل: 0 عقاف بالقلٍ 
0 أن الجوع أَغدَ تى عثلى 


"يفوك كنا جوت يدى جلها رجلى © 


مُعِيِْنَةٍ للناس نحزنى عليكمٌ 
فقد ردّها فى الوق شَؤقى إليكم 


يما أؤرده له القاضى ابن لكان من الشعر الرائق قعل © 
فل* لها بخلد علئٌ 0 9 دى فى المنام 00 م 


.”517 51/١38 المنعظم‎ )١( 


5 - ") فى ءام يسم يفل وهو + 
: الهلاك , 


(؟) فى بء م: وعلى ») » وَالحيِنٌ 


. » فى ب » م: فجرت رجلها كما جرت يدى رجلى‎ )4 - 4١ 
معجم الأدباء ؟/ 54, والوافى بالوفيات 2//5؟.‎ )5( 


.١7 /١ وفيات الأعيان‎ )5( 
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ا رك تنام أيضًا ,ِتَطّمَعٌ أن أَرُورك فى الام 
قال" : وإنها لقّه خط عبدٌ الل بئ الْعَرٌ . وذلك لشوءٍ منظره» كما قال 
فيه بعضُ من هجاه”' : 
:مط تُعِفْتُ جَحْطَةً يَسْتَعِيه مجمحوظة ١‏ من فيل شِطرَغُ ومن سَرَطَانٍ 
وافونظ اناوسية عي الى الشورة امن + الاذان 
قال ابن خَلّكانَ” ": وكانت وفاله فى سنة مت وعشرين . وقيل : سعة أريج 
وعشرين . وثلاثماثة» بواسيط» ”وحمل إلى بعداة :قال الخخطيت ”وتان 
مولِدّه فى سنةٍ أربع وعشرين ومائنين” 
ابن المُعَلْس » الفَقِيُ الظاهرى 04 ”يل اللادية أحمةا ين محمد بن 
لمعنس أبو ا حسن » الفقية الظاهرئٌ” ' المشهودء له المُصَبُفَاتٌ المفيدةٌ فى مَذّهَبِه ؛ 
أتذ الفقة عن أبى بكر بن داوة » ورى عن عبد الأب أحمة بن حل » وعلئ 
بن داو القَنطرئٌ » وأبى قِلابة الؤقاشئ” ١‏ وآترين 2 ' يقد فاضالا » 
وهو الذى نشّر علمَ داوة فى تلك البلاد . تُوْفّى بالشكتة” 


.١17 4/١ وفيات الأعيان‎ )1( 

. وهو ابن الرومى » وانظر المصدر السابق‎ )١( 

(9) المصدر السابق . 

(5 -4) سقط من: ب2 م. 

(5) تاريخ بغداد 59/4. 

(5) تاريخ بغداد 9/ ١8م‏ : وطبقات الفقهاء ص 230717 والمنتظم م /١‏ 9 وسير أعلام النبلاء /١6‏ 
/الاء وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "5١‏ - 710) ص ١145‏ 

م فى بء م: «الرياشى 6 . وانظر الأنساب 5/ 85. 

(08) فى المنتظم : «فهما). 

(9) السكتة : الموت الفجأة . الوسيط (س ك ت). 


1 


ع 7 ١‏ و 
أبو بكر بن زياد التمسابورى ” عبد اللِّ بن محمدٍ بنِ زياد بن واصِلٍ بن 
مَيمونٍ أبو بكرء المَقِيهُ الشافعيئ الَيِسابُورِىٌ » مولى أبانٍ بن عُثمانٌ » رحل إلى 
ا 2 
العراقي والشام ومِصِرَ» وسكن بَعْدادٌ ) وحدّث عن محمد بن يحبى الذهلئ 
وعباسٍ الدُورىٌ » وَحَلْقِ » وعنه الدارَقْطي وغيد واحدٍ من الحفّاظٍ . 
وه ١‏ 0 لغ ار م 0 
قال الدارَقُطيع” ' : لم ثر فى مَشاينا أُحمّظً منه للأَسانيدٍ والُونِء وكان 
أفقة المشايخ , جالس المزّنِعَ 0 
200 
وقال أبو عبدٍ الله بن به" : كنا تَحصُو مجلس ابن زياو» وكان حزق 
من يَحْصُرُه من أصحاب امحابر ثلاثين ألما . 
وقال التطيي”” "قتع اهف الالينة بارس مسن سرود 
سمغت أبا بكر بن زياد النتسابورٌ يَقول : أَعْرفٌ من قام الليلَ أئعين سنةٌ لم يتم إلا 
لظ 1 7 ِ 
جازمًا » ويتقرّت كل يوم خمس حبَاتٍ , ويْصَلَى صلاةً الغداةٍ بطهارة العِشَاء . ثم 
ف م 5 2 م 2 ع 0 00 
يتقول : أنا هو ؛ هذا كله قبل أن أغرف أمّ عبدٍ الرحمن ء أَيْشُ أقول لمن زوّجنى ! ثم 
ارا ا ودار سرت ا ا 


عَفَانُ بن سليمانّ , بن أيوب أبو الحسن” ' التاجوء أقام بمصرء 


وأؤقَف َم 


/١٠ والمنتظم 17/ #717 وسير أعلام النبلاء‎ 21١7 وطبقات الفقهاء ص‎ 2١١١/٠١ تاريخ بغداد‎ )١( 
/" وطبقات الشافعية الكبرى‎ 215١ .8م) ص‎ - "0١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 5 
للك‎ 

(؟) تاريخ بغداد 351/٠١‏ والمنتظم .8"1/١‏ 

(5) المعظم 1/١‏ 514ل" 

(4) يحزر: يقدر بالحدس . اللسان (ح زر) . 

(5) تاريخ بغداد ١١/5؟١.‏ وانظر المنتظم 91/١‏ 

(5) تاريخ بغداد /١١‏ 8لا والمنتظم 7/١1‏ 8514. 


أؤقانًا داَةٌ على أهل اند و رمك قللة المشر هرضي الله غنين:.:زكان 
كر 3 
تاجرا مُوَسَعًا عليه » مَقْبولَ الشّهادةٍ عند الحكام » تُوُفُى فى شعبانَ من هذه السنةٍ . 


0 200 ردق 1 2 5 1 2 
أبو الحسن الأُسْعَرىٌ ' علئ بن إسماعيل بنٍ أبى بِشْرٍ إسحاق بِنِ سالم بن 


إسماعيلٌ بن موسى بِنٍ بلالٍ بن أبى بُردةٌ بن أأى موسى عبدٍ الله بن قَدِسِ 
الأشعريٌ » قم بَمْدادَ» وأتَذ الحديتٌ عن زكريا بن يحبى الساجئ ٠‏ وتَمه بابنٍ 
سُرَيْج . وقد ذكونا ترجمئّه فى طَبَقاتِ الشافعية ) . 

5 ذكر القاضى ابن حَلُكانَ فى « الوفَياتِ)”" أنه كان يَجْلِيُ فى عَلَقةٍ 
الشيخ أبى إشحاق اْوَرَي » وقد كان مُعْمَِليًا قبلَ ذلك » فتاب منه بالبضرة فوق 
المثبر» ثم أظهّر فضائحهم وقبائحهم » وذكر له من التصانيف « المُوجَرٌ) وغيره 
رع . وحَكى عن ابن حزم أنه صنّف خمسةً وخمسين تَضْنيفًا وذكر أن 
مَُلّه فى كل 'أسنةٍ كان سبع عضّرَ درهتما" » وأنه كان من أكثر الناسٍ دُعابة » 
وأنه وُلِد سنةٌ سبعين ومائتين» وقيل : سنة ستين ومائتين . ومات فى هذه السنةٍ » 
وقبل : فى سنةٍ ثلاثين . وقيل : فى سنةٍ بضع وثلاثين وثلائمائة . فاللةُ أعلم . 


ف وغوه 5ه 3 7 فق 3 
محمد بن المَضْل بن عبد الله أبو ذْرٌ التميميٌ » كان رئيس جُجوجان » 


(1) تاريخ بغداد 843/١١‏ ووفيات الأعيان 8/ 2584 وسير أعلام النبلاء /١‏ 80؛ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )71٠ - 851١‏ ص 4ه ١‏ والعبر ؟/ ”٠7‏ وطبقات الشافعية للسبكى 9/ /7410. 
وانظر تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى أبى الحسن الأشعرى ؛ للحافظ ابن عساكر . 

(0) وفيات الأعيان /84؟ - 585. 

5 -") فى ب)ام: وسنة سبعة عشر ألف درهم»؛ وفى وفيات الأعيان : يوم سبعة عشر درهما) . 
وانظر تاريخ بغداد 417/١١‏ 201 وتبيين كذب لمفترى ص 47 ١غ‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
ابرع لسعسم اص 165. 

(4) المنتظم /1١7‏ 037354 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )17٠0 - 7151١‏ ص 514. 


سيع الكثير» وتقَقه بذْهَبٍ الشافعئ » وكانت دارُه مَجْمَعَ العلماءِ» وله إِفُضَالٌ 
التي اراي 

هارونٌ بن المقَدرٍ'. أخو الخليفةٍ الراضى » تُوُنى فى ربيع الأول منهاء 
فحزن عليه أخوه لراضى ‏ وأمر بتي يختيشوع بن يختى الحَبِبٍ إلى الأثارٍ؛ 
لأنه اتْهم فى عِلاجه ثم شفعت شفع شفّعت فيه أُمّ الراضى » فردّه . 


."14 ص‎ )”9.6 - 855١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ »”5 /١١ المنتظم‎ )١( 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين وثلاثمائة 


فى امهم منها"'" خرج الخليفةٌ الراضى 0 
بَعْدادَ اصِدَيْن واسمًا لقتال أبى عبدٍ الل التريدىٌ نائب اوور 
بهاء ومع المتراج » فلما سار ابن رائتي إلى واسطٍ خرج ” عليه لتعرة وقاتلرض 
فسلّط عليهم بَجَكمَ فطكنهم » ورجع فَلّْهِم إلى بَعُداد فتلقّاهم لُؤْلوُ أميد الصّوْطق» 
فاختاط على أكثرهم, وثهتت دُورُهمء ولم 6 بق لهم رأسٌ يَرْتَفِعٌ » وقُطعت 
أززاقهم مِن بيت المالٍ بالكلئة . 

وبعث الخليفةٌ وابنُ رائتق إلى أبى عبد اللّهِ التريدىٌ يَتَهَدداِه » فأجاب إلى 
عفل كل سند ثلائمائة أل وستين أل جينار» يقومٌ يفل كل شهرٍ على 
جِدَيّه » وإلى أن يُجَهّرَ جيشًا إلى قنالٍ عَصّدِ الدولة بن بُوَيْهء " فلما ربع الخليفةٌ 
إلى مخد ا ولم يَِعثُ يعت أحدّاء ثم بقث ابن رائي بجكم وهذرا 
لوطع ' لقتال التريدىٌ» فجرت 8 ررك خرن رادو اطول 
ذكدها هلا البزيدق إلى :عهاد الدرلء؟ واشكجار به » وَاسْتَحُوَذ ذ بََكُمْ على 
بلادٍ الأَمُوازِء وجعل إليه ابن رائي حَراجها ء وكان بَحَكُمْ هذا شُجاعًا فايكا . 


- 711١ المنتظم 2557/1 285177 والكامل 55/4" - 2784 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
."1١ - ”.08 ص 47 - 41. وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص‎ )” 

(؟ - )١‏ فى ب : (الحجوبة)» وفى م: (الحجون)ء وفى ظ : (الحجرة). 

(” - ؟) سقط من: ظد, 

(4) فى الأصل : ١‏ الحرسنى »» وفى ب » ص : ١‏ الحرسى 6 » وفى م: ( الحسينى ) والمثبت مما تقدم فى 
صفحة /8. 


عِِ - 7 ٍ- 7 َّ 2 

وفى ربيع الاولٍ خلع الخليفة على بَجْكمَ » وعقد له الإمارة ببغدادٌ» وولاه 

نيابة المشرق إلى تخراساتٌ . 
فوا 2د 4 

وفيها توفى من الاغيانٍ : 

أبو حامدٍ بِنُ الشُرْقَ, أحمد بنُ محمد بن الحسن., أبو حامدٍ بن 

١ 5‏ 71 ع 7 مه 9 
الفررقة "مول وجي ارب ال وكان حافظا كبيرَ القذرء كثيرَ اليفظ ) 
كثير الحجٌ ؛ رحل إلى الأفصار» وجاب الأقْطارء وسمع من الكبار . نظر إليه ابنُ 
شو يوقا شال" :يا أن تجايك مف رين النامن وييق الكذاب علي سيول 
اللو َه . 

د وعد 0 

عبد الله بِنُ محمدٍ بن سفيانَ , أبو الحسن اْزَارُ الخوىٌ » حدّث عن 

اليد وتَغلب » وكان ثقةٌ. له مُصَنْفاتٌ فى عُلوم القرآنٍ غَزِيرةٌ القَوائدٍ . 
0 02 ّ زق : 4 

محمد بن إسشحاقّ بن يَحْتَى , أبو الطب التخوئ» ابن الوشَّاءِ '» له 

مُصَتفاتٌ مَلِيحةٌ [ه/لامظع فى الأخبار» وقد حدّث عن الحارث بن ' أبى أسامة 
0 8 

وَالمُبَرْدٍ وثغلب وغيرهم . 


)١(‏ تاريخ بغداد 4/ 45. والمنتظم 2951/1١‏ وسير أعلام النبلاء /١٠©‏ /ال» وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )98٠.6 - 85١‏ ص 2.١550‏ وطبقات الشافعية للسبكى 9/ .4١‏ 

."517//١ تاريخ بغداد 4717//14» والمنتظم‎ )1١( 

(5) فى الأصل : «الخراز» » وفى ب : «الحراز)؛ وفى م ص : «الحرار» » وفى ظ : (الحزاز»» وفى 
الكامل : «الجزاز)ء وفى إحدى نسحه : (الحراز) . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد /٠١‏ 
113 والمنتظم 2573/١7‏ وإنياه الرواة ؟/ 215 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 551١‏ - .8م) 
ص .١7/7‏ 

(4: - 4) فى بء م: «قال أبو الوفا». وانظر مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد 2107/١‏ والمنتظم /١‏ 
8 والوافى بالوفيات ؟/ 257 وطبقات النحاة للقاضى شهية ص .7١‏ 

(ه - ه) فى ب؛» م: (أبى المبرد وأسامة) . 


و ١‏ و لق #» 7 2 4 م 2 
محمد بِنُ أحمدَ بن هارونّ , أبو بكر القشكرى. القَقِيهُ على مَذْهَبٍ 
0 ع , ا د 
أبى تَورٍ » رى عن الحسن بن عَرَفةٌ وعباس الدّورىٌ » وعنه' الدارقطنئ والالجرى 


وغيدهما. 


1١)‏ 3 ع( سقط من : ع. وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد ازووى, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
ووم ل لاعس ص 1/5 
() فى م: رعن). 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وثلاثمائة 


فيها'' ورد كتابٌ ين ملكِ الروم إلى الخليفة الراضى مَككتوبٌ بالؤومية 
والتَفُسيرُ بالعربية» فأمًا الوم فبالذَهبٍ » والعريغ بالفضةء وحاصِله طلث 
الهُدْنةٍ يبته وييته » ووه مع الكتاب بقدايا وْطافٍ كثيرة فاخرة » فأجاب اليف 
إلى ذلك » وثُووى من المسلمسين ست آلانب أسير» ما ب ذكر وأ على "' نهر 
البدندون © 


وفيها اْتحل الوزيز أبو القَمْح بن الات من بغدادّ إلى الشامء وترك 
الوزارة » فوليها أبو على بن مُقْلةَ ‏ وكانت ولاينّه ضَعيفَةَ جدّاء ليس له من 
الأْرِ شىءٌ مع ابنٍ رائتي » وطلّب من ابن رائقٍ أن يَفْوْعَ له عن أثلاكه » فجعل 
يماطِله ؛ فكتب إلى بكم يُطِمِعْه فى بَعْدادَ » وأن يكونّ عِرَضًا عن ابن رائتٍ » 
وكتب ابن مُقْلةَ أيضًا إلى الخليفة يَطْلْبُ منه أن يُسَلّمَ إليه ابن رائتق وابنَ 
مُقاِل» ويضحتهم الى أُلفٍ دينار"» فلغ ذلك ابن رائق» فأحذه فقطع 
يدّه» وقال : هذا أفسَد فى الأرض . . ثم جعل يُحَسْنٌ للخليفة أن يَسْتَؤزِرّه , 


وأنّ قَطِعَ يده لا ينتغه من الكتابة» وأنه يَسُدّ القلم على يده التمتى المقطوعة 


-«91١ 5ه" وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ - 54٠0/8 ملام ل 5" والكامل‎ ١ المنتظم‎ )١( 
.8١5 - "114 ص 48 -070. وانظر تكملة تاريخ الطبيرى ص‎ ) 

- )) فى الأصل : « نهر السندوندون ) » وفى ص : أنهما ليزيدون 0 وفى ظ : «فهر البريدون » . 

والمثبت موافق لا فى الكامل . وانظر مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى 4؟/١41١.‏ 

5 - "0ن فى م : ١‏ ألفى دينار)» وفى تكملة الطبرى والكامل : «ثلاثة آلاف ألف دينار) . 


فيَكْيْتُ بها. ” ثم بلّغْ ابن رائق أنه قد كب إلى بَجكم با تقَدّم» وأنه يَدْعُو 
عليه '» فأحَذه فقطع لسائّه» وسجنه فى مكانٍ صَيْقٍ » وليس عندّه من يَخُدّمُه؛ 
كان تف انان بسليةة كارة "لين ين اليل وذ السو وح اميك 
بفيه » ولقّى سِدَّةٌ وغَناء» ومات فى مْبيه هذا وَحيدًا؛ دفن هناك » ثم سأل 
أهله تقل فدُفِن فى داره » ثم تُقِل منها إلى غيرهاء فاتّمَّق له أَشْياكُ غَريبةٌ ؛ منها أنه 
وَرَّر ثلاث مات » وعُزِل ثلاث مَرَاتِ » وولى لثلاثة ين المخلفاء" » ودفِْن ثلاث 
مرات» وسائّر فى عمره ثلاث سَفَراتِ ؛ مرتين مَنْفئًا» ومرةً فى وزارته إلى 
المؤصل كما تقَدّم . 

وفيها دحل بَجْكمُ بغداد» فقلّده الراضى إمْرة الأُمراءِ مكانّ ابن رائق » وقد 
كان بَجكمٌ هذا ين عِلْمانِ أبى علئٌ العارض وزيرٍ ماكان بن كالى الدَّيْلَمِيٌ » 
فَاسْتَؤهبه ماكانٌ من الوزير» فوبه له» ثم فارّق ماكانّ » ولميق بمَدْداوِيجٍ » وكان 


فى ممْلةٍ من قله فى الام » كما تقَدّم"' 


وسكن بكم بدارٍ مُؤْنِسٍ الخادم » وعظم أمره جدّاء والْمَصَل ابن رائتٍ » 
وكانتث أيامه سدة وعشرة أشهر وستةٌ عَشَّرٌ يومًا . 
وفيها بعث عِمادٌ الدولة بن بُوَيْهِ أخاه مُعِرٌ الدولة» فأححَذ بلادّ الأهواز لأبى 
2 3 ع 
عبد الله التريدىٌ » وانْترّعها من يد بجكم, وأعادها إليه . 


و 
66 ع م بلي 


1 2 7ه س 0 ٠‏ 27 
وفيها اسْتَؤلّى :2و لشكرى ” أحدٌ أمَراءِ وُشْمَكِيرَ الدَّيْلَميَ على بلادٍ 


. سقط من: الأصل. ص » ظ . والدعاء كان على ابن رائق‎ )١ - ١١ 
فى بء م: (الدلو).‎ )5- 5 

(م) والخلفاء هم : المقتدر والقاهر والراضى » كما سيأتى فى صفحة .١١7‏ 
(9:) تقدم فى صفحتى ١8م‏ 42 .5٠١‏ 

(ه) فى ظ : 9 كشكرى 24 وفى إحدى نسخ الكامل : ١‏ السبكرى ) . 


١٠١.و/‎ 


أَذْرَبِيجانَ » وانْترّعها مِن شي بن إبراهيم الكددم: أحدٍ أضحاب ابن أبى 
الساج » بعد قِتالٍ طُويل . 

وفيها اضُطرب أُثْرُ القَرامِطةٍِ جدَّاء وقكل بعضّهم بعضّاء والكمُوا بسبب 
نيهم عن التُعوْضٍ للقّسادٍ فى الأرض » ولزموا بلدّهم هَجرَ لا يزومون منه ايقالًا 
إلى غيره . وللهِ الحمدٌ وله . 

قا 1 82ح لان" مز مره (١‏ ِ 

00 توفى ب ل 00 0 ا 
هن سان وات ا 


. » كذا فى النسخ» وفى مصدر التخريج : 9 ديسم‎ )١( 
.186 ص‎ )880. - ”8١ ووفيات‎ 


فى المكوم مها" ' خترج الراضى بالل أميد المؤمنين من بغداد إلى المؤصِلٍ 
ذن امرك ا وى عد لبي عمد اهار وزع دك اب 
لأُمراء» وقاضى القضاةٍ أبو الحُسَهِنَ عمئ بن محمدٍ بن يوسف » وقد اسْتخلف 
على بغداة وده القاضى أبا نصرٍ يوسفّ بن عمرء عن أثر الخليفة له يذللك ٠‏ 
وكان عاللاً فاضِلًاء ولما انْعَهّى بَجكمُ إلى الموصِلٍ والجزيرة' واقّع الحسنّ بنّ 
عبد اللَِّ بن حهدانٌ » فهرم بَجْكمُ الحسن بن مدان » وقر الخليفةٌ أمر المْؤْصِلٍ 
والجزيرة . 

وأا محمد ب رائي فإنه اعت عَِبة ا خليفِ عن بغداد» واسّجاش بألفٍ من 
القَرامِطَةِ » وجاء فدخل بهم بغداد» فأكثّر فيها الفسادّ, غير أنه لم يَتَعَوَضُ لدارٍ 
اليلافق» ثم بعث إلى الخَليفةِ يَعْدْبُ منه الصا حةً والعَفْوَ عما جتى » فأجابه إلى 
ذلك » وبعث إليه قاضئ القْضِاةٍ أبا الحسين عمرَ بن محمدٍ بن يوشفٌ » وترحل 
ا رائي عن بغداة» ودتحلها الخَيفٌ فى مجماقى الأولَى من هذه السنقء ففرح 
المسلدون يذللك» 


3 غ2 + ” 5 5 1 6 ٠ ٠‏ 05 - 
ونرّل عند غروب الشمس أول ليلةٍ من شهر آذار وذلك فى ججمادى 


51711١ المنتظم ١//ا/ا” - إلمم, والكامل ,مإعرهم - مهس وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
.5١1 0 - 3١! كرفرة ص باه - وه. وانظر تكملة تاريخ الطيرى ص‎ 

”0 - ؟5) سقط من : ب 20 مء ظاء. 

(م) آذار: هو شهر مارس من الشهور الرومية ( الميلادية ) . 


ل 


وى ؛ ٠‏ مَطوٌ عَظِيمٌ» ورد د كباد» كل واحدةٍ نحو الأوقكين» واشتعه تَمْوٌ فسققط 
بسبيه دُورٌ كثيرةٌ مِن بغدا . . وظهّر جرادٌ كثيدٌ فى هذه السنةٍّء وكان الحجٌ من 
جهة كرب الهراق قد تَعطل ين سنةٍ سبع عشرة وثلاثماثة إلى هذه السنق» فشقّع 
الشّرِيكُ أبو علئ عمُ بن يَشتى العلرِىٌ عند القرايطة » وكانوا يُحمُونه لشجاعيه 
وكرمه » فى أن ينوا الحَجيج ين الح , ؛ وأن يكونَ لهم على كل جَمَلٍ خمسةٌ 
ناير وعلى امحل سَبعةٌ دنانيرء فخرج الناسُ للح فى هذه السنةٍ على هذا 
الشَّوْطٍ » ؛ فكان من مجمْلةٍ من خرج الشيحٌ أبو علئٌ بن أبى هُرَيرة أحدُ أئمةٍ 
الشافعيةٍ » فلما اجتاز بهم طالبوه بالحقارة " » فنتى رأمن راجِلته ورججع » وقال : ما 
ِجَعْتُ سُحَاء ولكن سقّط عنى وجوبٌُ المج بطَلب هذه المارة . 

وفى هذه السنةٍ وفعت نه بالأنْدلْس , وذلك أن عبدٌ الرحمن المي 
صاحت الأَندنْس القت بالناصر لدينٍ اللَّهِ » قكل وزيره لجدلا شعي لاخر 
مي بن إشحاق - وكان نائبًا على مدينةٍ سَترِينَ”" - فاوتدٌ ودحل بلاة 
النصارّى , واجْتمَع بملكهم رُدميرَ وله على عَوْراتٍِ المسلمين» قسار اام فى 
جيش كثيفي ين الجلالقةٍ ؛ فخرج | إليه امرك ور فأؤقّع به بَأسَا شديداء 
وقتل بن الجلالقةٍ حَلْقَا كثيراء ثم كر الفِر على المسلمين, ٠‏ فقتلوا منهم حَلْمًا 
لوم ؛ ثم والى المسلمون الغاراتٍ على بلادٍ الجَلالقة ٠‏ فقمّلوا 
منهم نا لا مُخْصَّون كثْرة : ثم نيم أُميةُ بنْ إشحاقٌ على ما صبّع » وطلّب الأمانّ 
من عبدٍ الرحمنٍ » فبعث إليه بالأمانٍ» فلما قيم عليه قبله واخترمه . 


اين م ل 0 
00 


ومن تُوفَْ فى هذه السنةٍ من الأعيانٍ : 

000 "القاسم بن دحيم" , أبو عل الدّمشقئ » من أبناءٍ الحدئين » 
وكان ار مُصَئَّفَاتٌ » وقد حدّث عن العباس , بن الوليدٍ 
روم وغيره . وكانت وفاتّه بمصرَ فى مهم هذه السنةٍ» وقد 5 على 


الثمانين سنة . 


الكَوْكْبِيُ الكاتبُ”” » صاحبُ الأخبار والآداب » روَى عن أجَعَد بن أبى خَيثَمةَ 
وأنهع العَيِناءِ وابن أبى الدنيا . وروى عنه الدارَقْطي وغيزه . 


تمان ' ن لابين عد للد أبو عمرو البلوىٌ المغرِبِيٌ الأضَخ" 
وفعرف لدم '. قدم هذا الرجلٌ بعْدادَ بعدَ الثلائمائة» وزعَم أنه وُلِد أول 


خلافةٍ أبى بكر الصديت » رضِى اللَّهُ عنه» بيلادٍ المغرب » وأنه وقّد هو وأبوه إلى 
علي بن أبى طالب » رضى اللهُ عنه » فأصابهم فى الطريتٍ عَعطِضٌٌ شديدٌ فذهب 


)١ - ١(‏ فى النسخ : و القاسم بن جعفر بن دحيم 0 . ولعله انتقال نظر من الناسخ إلى الترجمة التالية 
لهذه الترجمة . والمثبت من مصادر ترجمته : تاريخ دمشق 417/١7‏ 237 والمنتظم ١‏ لاساء وسير أعلام 
النبلاء 237٠١9 /1١6‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 88١‏ - 76) ص 2507 والوافى بالوفيات 
اث 

(؟) فى الأصل : «السدوسى 4 وفى صء» ظ : « البيرونى »» وكذا وقع فى الوافى بالوفيات » وأشار 
محققه أن 9 السدوسى ء والبيرونى تحريف » والصواب ما ذكرناه . وانظر الأنساب .458/١‏ واللباب /١‏ 


له 

() تاريخ بغداد 8/ 87؛ والمنتظم 2378/١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )57١ - 75١‏ ص 
54 

(4) تاريخ بغداد /١١‏ 25917 والمنتظم /١7‏ 07374 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )53٠١ - 35١‏ 
ص .5326١‏ 


ره - ه) فى الأصل. صء ظ : «بابن أبى الدنيا». وانظر مصادر ترجمته . 


١١١ 


يَرتَادُ لأبيه ماءًء فرأى عيئاء فشرب منها واغْمّسل » ثم جاء إلى أبيه ليشْقِيّه » 
فمات أبوهع وقيِم هو على علىٌ بن أبى طالب » فأراد أن يُقَعْلَ ذ كبته» فصدمه 
الؤكابُ » فشجٌ رأسَه» فكان يُعْرفٌ باسح . 


وصدَّقَه فى هذا الزغم طائفةٌ مِن الناس » وروّوًا عنه تُسَْحَةٌ فيها أحاديثٌ ين 
يولقه عن علئ ؛ من صدذقه فى ذلك الحافظً محمة بئْ أحمة لف" » وزواها 
عنه» ولكن كان الميدُ متها بالتتَئِع» ذ فسمّح له فى ذلك لانتسابه إلى على 
وأما + جْمْهود امحدّثين قديًا وحديئاء نكنيود ل ذلله وروا عليه كيد » ونشوا 
على أن الُسْحْةً التى رواها ممؤضوعةٌ ؛ منهم الحافظ أبو طاهر أحمدٌ بن محمدٍ 
السَلَفِيْ» وأَشْياحُنا الذين أذركناهم”” ؛ شيحُ الإسلام ابن تَيِمية» والقِيدُ 
أبوالحججاج المِرٌٌّ » والحافظ مُوَرُحٌ الإشلام أبو عبد 1" الذَّهَبِكْ » وقد حدذتٌُ 
شرق كاين ١‏ التكميل» . وللَّهِ الحمدُ والمئه . 
ا : بلَعَى أن الأسَّحْ هذا مات سنةٌ سبع وعشرين وثلاماثةٍ» وهو 
راجمٌ إلى بليه . ْ 
محمد إن جعفر بن محمد بن سهلٍ ٠‏ أبو بكر الخرائطئ””: صاحبٌُ 
المصَتَاتٍ » أَصْله يمن أهلٍ سر مَن ن رأى” وسكن الشامَ » وحدّث بها عن الحسن 


)١١‏ فى بء مء؛ ص : ( بن المفيد). 

زفة بعده فى ب » م : و جهبذ الوقت). 

(5) المنتظم 1/1 381. 

(4) تاريخ بغداد 175/1١‏ والمنتظم 8١/١1‏ وسير أعلام النبلاء 2517/١‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 51١‏ 562) ا ص 2.5١4‏ 

(0) سر من رأى : مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقى دجلة » وسامَراء لغة فيها. معجم 
البلدان "/ 4 .1١‏ 


١١ ؟‎ 


ابن عَرَفَةَ وغيره . 

ومن ثُوفى فيها : 

الحافظٌ الكبيد ابن لالظ الكبيرٍ أبو محملٍ عبد الرحمن بن أبى م 
محمد بن إدْرِيس الرازئٌ” صاحبُ كتاب الجبّح والتعديلٍ ) » وهو بين أجل 
الكتب الصِئّفةٍ فى هذا الشَّأَنِء وله التمْسِي الحافِلٌ الذى اشْكَمَل على التَقْلٍ 
الكاملٍ ؛ الذى يُوبِى”'' فيه على تفْسيرٍ ابن جُرير وغيره من الممسَرِين » [:/5”ر] 
وله كتاث الكل » اصع ال على أنواب الفِقه» وغيد ذلك ين الْصَئَاتٍ 
النافعةٍ » وكان من العبادةٍ والزُهادةٍ والورَع َالفْظٍ والكراماتٍ الكثيرة المشُهورة 
على جانب كبير» رجمه الله تعالى وأكرمَ مثواه . 

وقد صلَّى مرةٌ» فلما سلَّم قال له رجلٌ من بعض من صلَى معه : لقد أطلْتَ 
علينا » وقد ميخت فى شجودى سبعين مَرة. فقال عبدٌ الرحمن : لكنى واللِ ما 
سبححتُ إلا ثلاث مراتٍ . وهم شور بعض بلاد الور تكلم عبدُ الرحمنٍ بن 
أبى حاتم يوما على الناسٍ وحتّهم على مارته'" '؛ فقال را له 
على الله الجن ؟ فقام رجل من التّجَارٍ فقال : اكيت لى بححطك هذا الضَّمانَ » 
وهذه ألفٌ دينار لجمارته . فكتب له رُفْعَةٌ بذلك وعمر ذلك السور» ثم ثم انمق مَوْتُ 
ذلك الرجل عنما تريب » فلما حضّر الناسٌ جنازته طارَتُ من كَمَيه رفْعةء وهى 


)0( طبقات الحنابلة ؟/ هه وتاريخ دمشق 7/4١‏ طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق » وسير أعلام 
النبلاء /١*‏ 7717 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9م‏ - .م#م) ص 25١5‏ وفوات الوفيات ؟/ 
4.1 ”2 وطبقات الشافعية للسبكى "/ 4 097 وطبقات المفسرين للداودى ١/75؟.‏ 

)١(‏ فى ظ: «ايروى)2 وفى م: (يربو). 

(") بعده فى بء م: ( فرأى عندهم تأخرًا) . 


) 48/١ البداية والنهاية‎ ( ١ 


1 ا 0 + * 58 0 5 6 3 / 
التى كان كتبها ابن أبى حاتم ؛ وإذا فى ظهْرِها مكتوبٌ : قد أسَضِهنا لك هذا 
الضَّمانَ » ولا تَعُدْ إلى ذلك . 


5م "فى الأصل عوط لواقم علذك وعد تن ع اهرما : 


١1 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة' 


2 


اس ات انس .وطن الك ا تر 
قال ابنُ الجؤزئ فى « مُنْتَظمه ) : فى عْدَةٍ امحوم منها ظهّرت فى الجوٌ حمرة 
سّديدةٌ من ناحية الشَّمالٍ والمغرب » وفيها أُغيدةٌ بِيضُ عَظيمةٌ كثيرةٌ العددٍ . 
٠‏ 2 20 53 م ك2 02 ين م 2 
وفيها وصّل الخبرُ بأن رُكن الدولةٍ أبا علق الحسن بن بُوَيْهِ الديْلمئ وصّل إلى 
و 2 0 زفق 
واسِطٍ » فركب الخليفة وبَجكمٌ لقتاله فانْصَرَف راجعًا » ورجعا إلى بغدادً . 
وفى هذه السنةٍ ملّك ذُكُنٌ الدولة بن بُوَئْهِ مدينة أَصْبَهانَ» أحَذها من 
وُشْمَكير أخى مَؤداويج ؛ لقلةٍ جيشِه فى ذلك ال حين. 
وفى شعبانٌ زادّت دِجْلةُ زيادةً عظيمةٌ » والْتَضَّرت فى الجانب العْزبيٌ ) 
]م 4» ا وع 9 0م 5 00 8 1 
وسقطت دور كثيرة » وانبثق بق من تواحى الاثبارء فغوق قُرَى كثيرة » وهلك 
بسبيه حَيواناتٌ وسباعٌ كثيرةٌ فى البرية . . 
5 ّ ع 2 0 ِ 5 
وفيها ترّوّج بَجَكمُ بسارَةً بنتٍ أبى عبد الله التريدى » وهو محمد بن أحمد 
ابن يغقوب الوزيد يوميٍ يَعْداد» ثم صرف عن الوزارة بسليمانٌ بن الحسنٍ ء 
وضمن التريدىٌ بلاد واسطٍ وأغمالّها بسّمائة ألفٍ دينارٍ . 


)550 - 58١ النعظم 85/1 والكامل 8/ 9ه" وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ )١( 
."٠١ ص 55. وانظر تكملة تاريخ الطبرى‎ 

.7”85/1١1 المنتظم‎ )( 

(؟) بعده فى ب2 م: «إلى الأهواز) . 

(4) البئق : موضع البثاق الماء من نهر ونحوه. الوسيط (ب ث ق ). 


وفيها تُوُفَى قاضى القْضْاةٍ ' أبو الحسين ' عمرٌ بن محمدٍ بن يوسُفَ 
وتؤلى مكاله ولدّه أبو نضر يوشت ين عمز بن محمد بن يوش » وخلع عليه 
الراضى يوم الخميس للخمس بقِين من شعبانٌ منها . ولما خخرج أبو عبدٍ الله التريدىٌ 
إلى واسٍطٍ كتب إلى بججكم يده على الخروج إلى بلاد الج" ليها ويُساعِدَه 
هو على أَخلٍ الأمواز مِن يد عِمادٍ الدولة بن بُوَيْهِ ؛ وإنما كان مَمَصِودٌه أن يسْبَغيته 
عن بَفداة ليها » فلما اْقَصَل بكم بالججود بلّغه ما وله أبو عبد الله ابتريدىٌ 
من المكيدة » فربجع سريعًا إلى بغداة » وركب فى جيش كثيفي إليه » وأتحذ الطرق 
من كل جاتب ؛ كلا يَشْفرَ به إلا وهو ” عنده غلى حاثة السفينة" . فائقق أنه كات 
راكبًا فى زَّوْرقٍِ » وعندّه كاتبٌ له إذ سقّطّت حمامةٌ على جانب السفينةٍ فى ذَنَبها 
كتابٌ » فأَحَذْه بَجْكمُ , رو/همطع ‏ فقرأه فإذا فيه كتابٌ مِن هذا الكاتب إلى 
مرح رح سيرم اورايا رمن راس سر 
قآل :قر ولم يفون على الإنكار + 'قأعر' رقفلة واققيل والقى لون وتالة + سين 
أحسٌ التريدىٌ بقُدوم بكم هرب إلى البضرة » ولم يقي بها أبضّاء فاستولى 
بكم على بلادٍ واسطٍ, وتسلّط الدَّيْلُمُ على جيشه الذين خلّفهم بالجبل» ففووا 


سراعًا إلى بغدادٌ . 


وفى هذه السنة اءث ستَؤلى محمدٌ بن رائت على بلادٍ الشام» فدحَل يف 1 


)١ - ١(‏ فى النسخ : ١‏ أبو الحسن) وهو خخطأء وقد تقدم ذكره فى صفحة .٠١9‏ وستأنى ترجمته فى 
صفحة .١154‏ 

)١(‏ فى ص » ظ : «الخيل » . قال ياقوت فى معجم البلدان ؟/ ؟؟: ١‏ الجيل هو اسم جامع لهذه الأعمال 
التى يقال لها الجبال ... والعامة فى أيامنا يسمونها العراق » . 

7 ') فى باء م: ( عليه ) . 

(: - 4) سقط من: ص2 ظ. 


1١15 


فأحَذها » ثم جاء إلى د مشقّ وعليها بدد بن عبد الله الإحْشِيدِئٌ المعروفٌ يدير » من 
جهة الإِحْشِيد”" محمد بن طّفْح » فأخرجه ابن رائتي منها قَهْرَاء واسْتَؤلَى عليها . 

ثم ركب فى جيش إلى الومْلةٍ فأتَذهاء ثم قصّد عَرِيشٌ مصر؛ ليَدحُلها 
فلقيه محمد بن بن طمْج » ٠‏ فائتتلا هنالك » فهرّمه ابن رائق » واشّتغل أضحابه 
بالتَهْبٍ » ونرّلوا فى مسج ام ال - 
وهرب محمدُ بن رائت فى سبعين رجلا من أضحابه » فد حل دمشقّ شا حال 
سحي ا م ا 0 
اللّجون”" فى رابع ذى اليِجّةٍ) فهرم اليصريون وقتل أخو الإِحْشِيدٍ فيمن قل » 
فغشله محمد رات وكمّنه » وبعث به إلى أخيه بمصرء وأَرْسَل معه ولدّه؛ 
وكتب إليه يَحْلِفٌ له أنه ما أراد فَثلها" » وهذا وَلّدى فاقْعدْ منه . فأكرم الإِحْشِيدُ 
لتاقي بؤيراق + واططلها على نر تكونّ القلةٌ وما بعدها " إلى ديار مصر' 
للإِحْشِيدٍ » ويَحمِلَ إليه الإِحْشِيدٌُ فى كل سنةٍ مائةً ألفٍ دينارٍ وأزعين أُلفٌ دينار » 
وما بع الول“ يكونٌ محمد بن رائتي 


وك 
وثمن توفى فى هذه السنة : 
جعفر المُرْتَعْشٌ , أبو محمد" ' أحدُّ مشار يخ الصُوفية » كذا ذكره الخطيبُ . 


. )3 الإخشيد : ملك الملوك بلغة أهل فرغانة . انظر تاج العروس (خ ش‎ )1١( 

(؟) اللجون : بلد بالأردن . معجم البلدان 581/4. 

(') بعده فى بء م : ( ولقد شق عليه ) . 

(4 - 4) سقط من : الأصلء صء ظ. 

(ه0) بعده فى بء م : ( إلى جهة دمشق » . 

(5) طبقات الصوفية ص 848 وحلية الأولياء /٠١‏ هه"» وتاريخ بغداد 235١/19‏ والمنتظم /١‏ 
4", وسير أعلام النبلاء 27٠/١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )71٠0 - 85١‏ ص 50175. 


١1١ا/‎ 


وقال أبو عبدٍ الرحمن الشلّمع'" اله طيد الله و مسي ع سحي 
النسابورئٌ » كان من دُوى الأموالٍ» فتِصَلّى عنها » وصحجب الجيئدَ وأبا حفص 
وأبا عثمانَ » وأقام يبعْدادَ حتى صار شيحٌ الصّوفية » فكان يقال : تجائتُ بغداد 
ثلاث ؛ إشاراتُ الشُبْلي » ونكت الوْتعِش , وحكاياتٌ جعفر المخواص 
3 سيغث " أبا الفرج" الصائعٌ يقولٌ : قال الْوتَعِشُ : من ظنٌ أن أُمْعاله تُنَسيه 
ين الأو الأضوا فقد جكل ليه لفقل حطا ون اطقعد على كل 
اللَِّ نّم الله أقُصَى منازل الْضوان . 


وقيل للمرتهش : إن فلا يْشِى على الماءِ . فقال : إن مُخالفة الهََى أَعْظَم 
9 فق 
من المشى على الماءِ 


ولا حصَرَنُه الوفاةٌ وهو بمسجب السُونِيزية”" حشبوا ما عليه مِن الدَّيْنِء فإذا 
س(ه) 
عليه سبعة عشَّرَ درهمًا » فقال يعوا خرئناتى هده والضوا وها فت + ايو 
أن يرُقَى اللَّهُ كَمَئَاء وقد سأَلْتُ الل ثلامًا ؛ سألته أن مميتنى وأنا فَقِيد» وأن يَسِعَلَ 


وَفاتى فى هذا المسجدٍ , فإنى صحِبتٌ فيه أقوامّاء وأن يَجْعَلَ عندى م مَن أنَسٌ به 


وأَحِبْه . ثم غمّض عيئيِه ومات . 


أبو سعيد الإضطْخْرى , ا حسنٌ بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الَصْلٍ بن 
بغار 0( أبو سعيك [0/5١.1و]‏ الإضْطخرئٌ ‏ أحدُ أئمة الشافعية » وكان زاهدًا 


| .7"149 طبقات الصوفية ص‎ )١( 

-5) فى بوم ظ: وأيا جعفر) . والمثبت موافق لما فى المنتظم . 

(9) بعده فى ب » م : ١‏ والطيران فى الهواء) . 

(4) الشونيزية : مقيرة ببغداد بالجانب الغربى دفن فيها جماعة من الصالحين . معجم البلدان /.878. 
(©) فى المنتظم : ( بضعة ) , 


(5) فى النسخ : يسار ) . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد لاملا وطيقات الفقهاء ص -2)١١١‏ 


١1/8 


و (0) 


9 ِ 
عا نايكا عابدّاء ولى القضاء بق 1 اد اكه عور ها ريصي 
على بَعْلتِه وهو سائر بين الأَْكدَ» وكان مُعَمَلَلَا جدًا . وقد ذكونا تومته فى 
« طَبَقاتٍ الشافعية ) بما فيه كفايةٌ » وله كتابُ « القَضاءٍ » لم يُصَئْفْ مثلّه فى بابه . 
ترق نوق قاريك التشعين :زمه الله تغالن.: 
)عم 


عل بِنُ محمدٍ , أبو الحسن ارين الصغيد" أحدُ مشايخ الصُوفيةِ » أضْله 
ين بغداة» وصحب اليد وسَهْلَا امير » وجار بمكة حتى مُوْنى بها فى هذه 
السنةٍ وقال - ويَحى؟ عن تَفْسِه - : وَرَدْبٌ بكرا فى أرض تَبوكُ : فلكًا دنّوْتُ منها 
لَقْتُ فسمَطتٌ فى البئر» وليس أحدٌ يرانى » فلما كنت فى أَسْفَلها إذا فيها 
مِضْطيَةٌ » فعلوتّها وقلتٌ : إن مت لا أَفْسِدْ على الناس الماءَ . وسكنث نَفُسى ) 
طابّت للموت » فبَئِنا أنا كذلك إذا أَقْمَى قد تدَلّت على فلفّت علئ ذتبهاء ثم 
رمَعَشى حتى أَحْرَجَمْنى إلى وجه الأرض» وانُسابت فلم أذْرٍ أين ذهّبت » ولا من 


ومات بها ع ا ا 


- والمنتظم /١‏ 80؛ ووفيات الأعيان 074/١‏ وسير أعلام النبلاء 255٠/١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات: ١0م‏ - .مالا ص 2577 وطبقات الشافعية للسبكى 57٠0/9‏ 

(1) قم : كلمة فارسية» وهى مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر للأعاجم فيها. وأول من مصّرها طلحة بن 
الأحوص الأشعرى . انظر معجم البلدان 4/ .١78‏ 

(؟) طبقات الصوفية ص 278١‏ وتاريخ بغداد ؟١/‏ "ا/اء والمنتظم 08/١7‏ وسير أعلام النبلاء /١١‏ 
“ا وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١؟”‏ - )317٠6‏ ص 501. 

(م) رجح الحافظ الذهبى فى سير أعلام النبلاء أنهما واحد . وانظر المنتظم الموضع السابق وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات #”#«١‏ - .“9م ص 250١‏ 


روى اطي" عن علئ بن أبى علي » عن إبراهيم بن محمل الى » عن 
جعفر الدُلْدِىٌ قال : ودْعْتُ فى بعض ححججاتى مركن الكبيرَ فقلتٌ له : رَوّدْنى . 
فقال لى : إذا فقََدْتَ شيمًا فقل: يا جامع الناس ليوم لا رَيْبَ فيه » إن اللّهَ لا 
يُخْلِفُ الميعاة » المجمَغ بينى وبين كذا . فإن الله يَجمَع بيتك وبين ذلك الشىءٍ . 
قال : فجفْتٌ إلى الكثانئ , فودْعْمُه وليه أن يُرَودنى » فأغطانى خاتًا على قَصّه 
نَفْشٌ فقال : إذا اغْتَمَمْتٌ فانْظُوِ إلى هذا القَصّ يَدُلْ عَفِك”” . قال : فكنث لا 
أَدْمُو بذلك الدّعاءِ إلا اتيب مب لى »ولا أن إلى ذلك القسٌ إلا زال على ما 
أجدُه » فبينا أنا ذاتٌ يوم فى سُمَيرية إذ هيت ريخ شديدةٌ : فأُحرتٌ الخاتم 
لأنظه اليه اذل أذ كيف ادقع تصفلك انقو يذلاك الدعاء يرن كله فلن 
جعت إلى المنزلٍ فّشْتٌ المتاع الذى فى الثَرلِ» فإذا الخاتم فى بعض ثيابى التى 
كان بِالمتْرلٍ . 

صاحبٌ كتاب ١‏ العِقّدٍ الفريدٍ » أحمدٌ بن محمدٍ بن عبد رَبّه بن حبيبٍ بن 
دَيرِ بن سال , أبو عمر القُْطبئ "» مَؤْلّى هشام بن عبد الرحمن بن مُعاوية بن 
هشام بن عبد املك بن تزوان بن الحكم الأو » كان ين الفصَلا المكثرين » 
والعُلّماءٍ بأخبار الأولين واكاشرييء وكتابه ( العقّدُ)» يدل علق قَضائلٌ جَمَة ) 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزى فى المنتظم 2788/١1‏ 23854 من طريق الخنطيب اليغدادى أحمد بن على بن 
ثابت به . 

0 فى الأصل, صء ظ: وهمك6. 

(؟) الشعيرية : ضرب من السفن . الوسيط (س م ر) . 

0 تاريخ علماء الأندلس ام ويتيمة الدهر للثعالبى ؟/ وجذوة المقتبس ص 3١١‏ ومعجم 
الأدياء #إاكاى ووفيات الأعيان )١٠١ /١‏ وسير أعلام النبلاء 27/81/١6‏ وتاريخ 5 ( حوادث 
ووفيات "5١‏ - 8.8”) ص »55١‏ والوافى بالوفيات 8/ .١٠١‏ 


وشلوم كثيرة مهئة » ولكنه يدل كثيز ين كلايه على تيع فيه » وعئل إلى اخحطه 
رار ل سيا ا واو 

قال القاضى ابن حَلْكانَ” ': وله دِيواكُ شعر حَسَنٌ . ثم أَؤرَد منه أشْعارًا فى 
لتمَدّلٍ فى الموْدانٍ والتّسَوانٍ أَيْضّاء وكان مَولِدُه فى رَمضانَ سنةٌ ست وأربعين 

2 4 2 7 ع 5 1 5 7 7 0 1 
ومائتين » ويُوْفى بِقُوْطَبةَ يوم الأحدٍ 1:/.؛ظ] ثامنئ عشَّرَ مجمادى الاولى من هذه 
السنةٍ . 

عم بنُ أبى عمر محمد بن يوسْفَ بن فقوب بن إسماعيل بن حفاد بن 
زيد بن دِزهم » أبو الحسين الأَزدِىٌ” '» القَقيهُ المالكيع القاضى ابنٌ القاضى » ناب 
عن أبيه وعمزه عشرون سنةٌ» وكان حاف رآ والحديث والفو على مد 
مالك » والفَرائْضٍ والحساب الل والنْحْوٍ والشَّعْرِ . وصئف مُشْبَدًاء ورزِق قوة 
المّهُم وجؤدة دةَ المَريحةٍ وشَّرَفٌ الأخلات » وله الشعرو الرائق الحسَنٌ ) وكان 
مَشُكور الشيرة فى القَضاءِء عَدُلَا ثِقة ثقة إمامًا . 

قال الخطيث”" : أخبرنا أبو الطيِبٍ الطبرئٌ : سمِغتُ المحاى بن زكريا . 
الجرِيرىٌ : 0 : كنا تَجَلِسُ فى حَضّرة القاضى أبى الحسين» » فجثْنا يومًا تَنتظزه 
على العادق» فجلّشنا عند بايه» وإذا أغرليئ جالس كأنَ له حاجة» إذ وقّع عراب 


على تَخُلةٍ فى الدار» فصرّخ ثم طار. فقال الأغرايع : هذا العُرابُ يقول إِنَّ 


.1١١١ /١ وفيات الأعيان‎ )١١( 
)51١ - 52١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 89/١ والمنتظم‎ 2555/1١ (؟) تاريخ بغداد‎ 
.؟5١17/؟ ص 2338# والعير‎ 
.51337 7/1١ تاريخ بغداد‎ )5( 


صاحبٍ هذه الدارٍ يموثٌ بعد سبعةٍ أيام . قال : فزيزناه”" » فقام ل 0 
خحرج الإذْنُ من القاضى إلينا أن هدم فادخلواء فدحَأنا فإذا به مُتَعيّه اللون مغ 
فقلنا : ما الحبه ؟ فقال : إنى رأَيْثُ البارحة فى الْنَام شخصًا : تقول : 
سارل ال ححمَادٍ بن زيدٍِ ‏ على شُمْلِيك والنّعم السَلامُ 
وقد ضاق لذلك صَدْرى . قال : فدعَؤنا له وانْصَرَهُنا . فلما كان اليومٌ السابع 
من ذلك اليوم دفن . 
وقد كانت وفاته ليوم الخميس لسبع عشْرةٌ مضّت مِن شعبانٌ من هذه السنق» 
امتح واح يار رصا 12 مز روني سام اق 
قال الصّوله ”© : بلغ القاضى أبو الحسين من العلم ملا عظيما مع عدائة 
اسن وحن تُونُى كان الراضى يتكى عليه بحضرتنا وتقولٌ : كنت أَضِيقُ 


00 وقول :نالل لواش ب 


سَتبُوذَ المُقْر » محمد بن أحمد بن أيوبٌ بن الصّلْتِ أبو الحسنٍ 
585 المقروفٌ بابن سَتبِودٌ . ٠‏ روّى عن أبى مسلم | جَىّ » وبشرٍ بن 
موسى وَحَأقٍ » وكان يخُتارٌ خروثًا أنكرها أهل زمانه عليه » وصئُف أبو بكر بن 


)١(‏ زبرناه : انتهرناه. حيط (ز ب ر). 

)١(‏ المنعظم 7/١‏ 1و”. 

0 : ( فتوفى الراضى بعده فى نصف ربيع الأول من هذه السنة الآنية» رحمهما الل 
وكان الراضى أيضا حدث السن ) . 

(5) تاريخ بغداد ٠ /١‏ وتاريخ دمشق 071/14+ بخطرت: والعام 5 055 ومعجم الأدباء /١1١/‏ 
هه ووفيات | الأعيان 0 ومعرفة القراء الكبار 230 وسير أعلام النبلاء 5514/١١‏ وتاريخ 


١1 


04 9 ا 0 1١)‏ 0 و 

الأنَْاريٌ كتابًا فى الددٌ عليه » وقد ذكرنا فيما تقَدّم ' كيف أنه عُقِد له مجلسٌ فى 
دار الوزير أبى عل محمدٍ بن على بن مُفَلةَ » وأنه ضْرِب حتى ربع عن كثيرٍ من 
القراءات الشادة التى أنكرها القُدَاءْ من أهل عَصْره عليه . وكانت وفاه فى صَمَّرِ 
منهاء وقد دعا ابن سَتَبُودَ على ابن مُقّْلةَ حين أمر بصَّربه» فلم يُفْلِح ابن مُقْلة 


() 
بعدها . 


ابنُ مُقْلةَ الوزيد أحدُ الكُتَابٍ الَشاهِير » محمد بن علئ بن الحسن'” بن 
عبد اللِّ أبو علئ , المعروف بابن مُقْلةَ الوزير» وقد كان فى أُولٍ عمره ضَعيفَ 
الحالء ثم آل به الحالُ إلى أن وَلِى الوزارة لثلائةٍ من الخلفاءٍء وهم الْقيرُ 
والقاه» والراضى » وعُزِل ثلاث مراتٍ» وقُطِعت يده ولسائه فى آخرٍ أمره 
ومحيس» فكان يَسكقى الماء بيده اليسرى وأسنانه » وكان مع ذلك يَكَتْبُ بيده 
اليِمتى بعدّ قَطعهاء كما كان يَكْبْتْ وهى صحيحدٌ » 41/:1و] وقد كان خطه 
من أقرّى الخطوطٍ » كما هو مشهورٌ عنه » وقد بتى له دارًا فى زمنٍ وزارته » فجمّع 
عند بنائها خَلْقًا مِن المتجمِين » فاتّفقوا على أن تُبَتى فى الوقتٍ القلانيئ » فأسشس 
جُدْرائَها بِينَ العِشاءَيّْن كما أشارواء فما لبث بعد استتمامها إلا يَسيرًا حتى 
ربت وقَائك كوف كنا عزنا لك وذكدنانها كوا على خرانها”' وقد 


. 88 تقدم فى صفحة‎ )١١ 

هم بعده فى ب » م : 9 بل عوقب بأنواع من العقوبات وقطعت يده ولسائه وحبس حتى مات فى هذه 
السنة التى مات فيها ابن شنبوذ وهذه ترجمته). وقد تقدم ذكر ذلك فى صفحتى 2848 54. 

() فى ص : (الحسين». وكذا فى ترجمته فى المننظم 2797/11 ووفيات الأعيان .١١7/0‏ وانظر 
سير أعلام النبلاء 2594/١١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 51" - 88.6) ص 23179 ومرأة 
الجنان ؟/ 2,551 والوافى بالوفيات 4/ .١١9‏ 

(4) تقدم فى صفحة 514 . 


١7 


كان له مشفاتٌ كبيق جدًاء فِدعِدةُ أيه - أى كداويق ت وعليه جميهه طَبَكدٌ من 
الريس 'ء وفيه من الطيورٍ من القَمَارِىٌ وَالهَرَارٍ والتيغ والهلايلٍ والطواويس 
والقبج "' شىةٌ كثيرٌ؛ وفى أرضه من الغِزْلانٍ » وبقرٍ الّخش وحميره. والتّعام 
والإبل شىء كثيرٌ أيضًا. ثم صار هذا كله عما قريب بعد النّضْرةٍ والبهاءٍ إلى 
الهلاكِ والفناء؟" . وقد أنشّد فيه بعضُ الشعراءٍ حينّ بتى داره : 
قلْ لابن مُقْلهَ مَؤْلا”' لا تكن عجِلا واضْيد فإنك فى أَضْعْاثِ أحلام 
تَبنى بأنقاض دُورٍ الناس مُجْتَهِدَا دارًا مِشمَضُ أيضًا بعد أيام 
ما زِلْتَ تَحْتارُ سَعْدَ المشْمَرِىٌ لها فلم تُوَقَ به من تخس بَهْرام 
إن القََانَ وبطليموسٌ ما اجتَمعا فى حال نَفْضِ ولا فى حالٍ إثرام 
فغزِل ابن مُقْلةَ عن وزارته » وُويت دازم وأنِْفث أشجاره » وقُطعت يده 
ثم قُطِع لسائه ) عر بأُلفٍ ألفٍ دينار» ثم سُجن وحدّه» مع الب والضّعفٍ 
والضرورة» فكان 0 الماءَ لنفسه من بعر عميقٍء فكان كمد الحبلّ بيده 


للف لي ل سَى جحهُدًَا جَهِيدًا بعدّما ذاق عَيِشا رَغِيدًا . ٠‏ ومن سُعرِه 
َه حينَ قطفت يذه : 


7 
ما سيِمتٌ الحياة لكن تونق تٌّ بأيمانِهِم فبانتت يينى 


(1) الإبُرئيسهم : أحسن الحرير. الوسيط (إبريسم ) . 

(؟) فى ب؛ء م : «غير ذلك » . والقمارى : جمع قُمْرِىٌ » وهر ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت . 
والهزار: طائر حسن الصوت » فارسى معرب . والقبج : الكروان . انظر اللسان (ق م ر)» (ق ب ج) . 
وتاج العروس (ه زر). 

(*) بعده فى ب » م : ١‏ والزوال» وهذه سنة الله فى المغترين الجاهلين الراكنين إلى دار الفناء والغرور) . 
(4) سقط من النسخ . والمثبت من المنتظم وسير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام . 


١» 


ولقد حطَِتٌ ما اسقطعتُ بجهؤدى حِفْظَ أرواجهم فما حفظونى 
ليس بعد الهمين لَنَّهُ عيش2 يا عياتى بالّتُ كمينى فيينى 

وكان يتكى على يده كثيًا» ويقولٌ : بعدّما حَدَمْتُ بها ثلاثة من الخلفاءٍ» 
وكتبتٌ بها القرآنَ مرتين» تُقْطَعْ كما تُقْطعْ أيِْى اللصوص ! ثم : 
إذا ما مات بعضّك فائْكِ بعضًا فإن البعضٌ مِن بعض قريبٌ 

وقد مات رمه الله فى تخي هذاء وذفن فى دار السلطان » ثم سأل وله 
أبو الحسين أن يُحَوّل ا فنهشوه ودئّنه ولدُه عندّه فى داره» ثم سألّت 
وك ادر شار أن يده فى دارهاء فيش ون عندهاء فهذه ثلاث 
عراف ا ومالك رسفي الله ولة عق الع ست ليون ينه : 

أبو بكر بن الأنبار محمد بن الاسم بن محمد بن بَشَارِبنٍ بن الحسن بن بَيَانِ 
ابن سَمَاعة بن فَْوةٌ بن قطن بن وعامة , أبو بكر الأنبارئ”" » صاحبُ كتاب 
«الوقفٍ والابتداءِ » وغير ذلك من المُصَئْمَاتِ » وكان مِن بُحورٍ العلم فى اللغةٍ 
والعربية وغير ذلك . صمع الكدئئ ع وإسماعيلٌ القاضى وتَّعْلَبًا وغيرهم » وكان ثُقةً 
صَدوقًا ديا » 57/١؛ظع‏ دَيْنا فاضلا» مِن أهلٍ السئَّةِ » من غلم الناس بالئئخو 
والأدبٍ وأكترهم ِفْظًا له» وكانت له من لمْحَافِيظ مُجَلّداتٌ عظيمةٌ كثيرةٌ 


(1) البيت فى التمثيل وا محاضرة ص 4 ونخاص الخاص للثعالبى ص 4١‏ وفيهما أن البيت لأبى يعقوب الخريى . 
(؟) سقط من : ب »ء م . والمراد أنه كما وزر لثلائة من الخلفاء » وعزل عن الوزارة ثلاث مرات » فقد دفن 
ثلاث مرات أيضا . 

2 طبقات النحويين واللغويين ص 2١5‏ وطبقات الحنابلة ؟/ 19. وتاريخ بغداد / 02181١‏ والمنتظم 
م8١/‏ لاوس وإنباه الرواة / 1١٠؟»‏ ووفيات الأعيان 24١/4‏ وتذكرة الحفاظ 2845/7 ومعرفة 
القراء الكبار /١‏ 277 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 5١‏ - 6.*”) ص 2547 والوافى 
بالوفيات 1414/14". 


ع 


0 ف م فى 5 7 
اخمال اجمالٍ » وكان لا يأكل إلا التقالى ٠‏ ولا يَشْرَبُ ماءً إلى قريب العَضْر ؛ 
ه- ٠‏ ىفق - 4 َُ 5 
مُراعاة ليفظه » ويُقال : إنه كان يَحْمَّظ مائةٌ وعشرين تفسيرًا . وحفظ تَعْبِير 
5 َك 200016 200 
الرُؤْيا فى ليلةٍ » وكان يَحْفْظ فى كل جمعةٍ عشَّرةَ آلافٍ ورقةٍ . وكانت وفائه ليله 
عيدٍ الخر مِن هذه السنة . 


1 لم 3 0 ٠‏ - 2 وه ٠‏ 
م عيسى بنثٌ إبراهيم ا كانت عالمة فاضلة ١‏ تفتى فى الفِقه . 
ول اق رن سياء الف إل كان ها رَجمهما اللّهُ تعالى . 


- النقالى » ؛ وفى ظ: « البقالى » . والمذكور فى المصادر» أنه كانت تُسوّى له - أو تُشوى‎ ١ : فى م‎ )١( 
تيد يابسة . ويقال : قلى الب بالمقَْى وامقلاة إذا شواه . المغرب فى ترتيب المعرب ( ق ل ى ) . وانظر‎ 
. ) لسان العرب ( ق ل ى‎ 

.78 /8 وإنباه الرواة‎ 299/١ لاء وتاريخ بغداد 9/ 2184 والمنتظم‎ ٠ انظر طبقات الحنابلة ؟/‎ )١( 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١«م - .«#م)‎ »4١7 /١ ؟44» والمنتظم‎ /١14 تاريخ بغداد‎ )©( 
.567 ص‎ 


المردا 


ع 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وثلاثمائة 


0 ا م 
اللارة ب سب ا” 
المنصور العباسيع » اسْتُحُلف بعد عمّه القاهر لست خلّؤن مِن مجمادى الأولى سنة 


5 


2 


ثنكيِن وعشرين وثلاثمائة » وأمّه أمّ ولد رُومِيَةٌ تُسَكْى ظَلومٌَ » كان مَوْلِدُه فى رجب 
سنةٌ سبع وتسعين ومائتين » فكانتُ خلافته ست سنين وعشّرةً أشهر وعشّرةً أيام » 
وعمزه يوم مات إحدى وثلاثون نه وعضَّرةٌ اه 

وكان أسمر رَقِيقَ الشهرة » دُدَىٌ اللونٍ » أسود الشَّعْر سَبْطه » قصير القامة» 
7000 : 0" ان ا ا 4 26 1 
نَحِيفَ الجسم » فى وجهه طول , وفى مُقَدْمٍ لحيته تمامٌ» وفى شعرِها رقة . هكذا 
وصَفه مَن شاهده . 

5 0 زفة 2 و كو 

قال الخطيبٌ البعغدادىٌ : كان للراضى فضائل كثيرة» وم الخلفاءَ فى 

أمور عِدَةٍ ؛ فمنها أنه كان آخر حَليفةِ له شِعرٌ مُدَوْنّ ٠‏ وآخر خليفةٍ انفد بَِديرٍ 


/١٠© والكامل 257/8 وسير أعلام النبلاء‎ ء1107/١4‎ #78 /١ والمنتظم‎ ١ تاريخ بغداد ؟/ ؟4‎ )١( 
وفوات الوفيات‎ 25١8/5 ص 25537 والعبر‎ )*”3٠. - 85١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ٠١“ 
؟/ ”2 والوافى بالوفيات ؟//91؟.‎ 

49 كلانى الخ والكامل . وقد تقلع غيل :5 كر جبلافته عفد . ٠‏ أن اسمه محمد . وذكر الحافظ 
الذهبى فى سير أعلام النبلاء وتاريخ خ الإسلام والعبر أن الراضى باللّه اسمه محمد» وقيل : أحمد . 

(5) تاريخ بغداد ؟/43١.‏ 


الجيوش والأمُوالٍ » وآخر خليفة خطب على مثْبر يوم الجمعةٍ » وآخر خليفة جالّس 
الجلّساءَ ووصّل إليه التدَماءَ» وآخر خليفةٍ كانت نَفَقمّه وجوائرُه وتطاياه وجرايائه 
وخَزائئه ومطابحُه ومجالشه وحَدَمُه وحيجابه' وأموئهء كل ذلك يجرى على 
تؤتيب لمتَقَدّمِين مِن الخلفاء . 

وقال عي" :ا كان قضنيصا يليك كرا رادا تدكا 

ومن جِيدٍ كلامه الذى سمعه منه محمد بن 3 ا : لله أُوامٌ هم 
مفاتيخ الخير» وأقوامٌ فا التو ك1 أ للا جنا تسارن ادن ليرد 
وجعله الوسيلةً إلينا» فتَقُْضِى حاجته , فهو الشَّرِيك فى الاب والشّكرِء ومن أراد 
اللّهُ به شوًا عدّل به إلى غيرناء فهو الشّريكُ فى الورْرِ والإثْم » واللّهُ المشتعانُ على 
كل مال 

ومن أَلْطِفٍ الاغتذاراتِ ما كتب به الراضى إلى أخيه الى وهما فى 
المَكتب”” - وكان الى قد اعْتَدَى على الراضى » والراضى هو الكبيه منهما - 
فكتّب إليه الراضى بناجا الرعيو كرف للك بالقردي» ة فُوضَاء 
وأنت مُعْيرفٌ لى بالأَوة مضلا » والعبد يذب والمؤلى يَعْقُوء وقد قال الشاعرٌ : 


يا ذا الذى يَعْضَّبُ من غير شَّئْ اغيب فعُثباك حبيبتٌ إلى 
أنت على أنك لى ظالعح أتَدرٌ خَلْقٍ الله طُوًا علي 
3ع قال : فجاء إليه أخوه الْجَُى» فأكت عليه يُقَبْلّ يديه» وتعائقا واصْطلّحا . 


. ) فى باءام: «أصحابه‎ )١( 

.5557/1 انظر المنتظم‎ )١( 

(5) تاريخ بغداد ؟/ 43 .1١‏ 

(4) المكتب : الكتّاب . والخبر فى تاريخ بغداد ؟/ .١44‏ 


١148 


2 0 - 4 زفق 
ومن لطيفٍ شعره قوله فيما ذكره أبنٌ الاثير فى «الكامل) : 
يَضْمَةُ وَبجهى إذا تأئقله طرفى ويَحْمَوُ وجهّه تحججلا 
- 0 26 زهق 
قال : ومما رثى به أباه الْمَتَدِرَ : 
ولو أن حيًا كان قبرًا لمي لَصَكْرتُ أخشائى لأغظمه قبرًا 
مع و 0200 7 2 هف 7 
ولو ان عمرى كان طوْعَ مَشِيئتى وساعدنى المعدور قاسجته الغمرًا 
ره 2 دض و 7 ام م ٠‏ 
بتفسِى ثى صاجَغتَ فى تزبه البلى لقد ضمٌ منك العَيْثُ والليث والبَذرًا 
مم 2 0 فق 
ومما أَنْشّده له ابن الجؤزىٌ فى «المتظم 6 : 
”لا تفلي رمي" على الإشرافٍ ربخ اَامِدٍ مَفْججرٍ الأشراف 
أجرى كآبائى الخلائني سابقًا ‏ وشِيدٌ ما قد أسْسَتْ أسلافى 
إنى مِن القوم الذين أَكُقُهِمْ مُغتادةٌ الإخلافٍ والإثْلافٍ 


ومن شعره الذى رواه الخطيبُ من طريقٍ أبى بكر محمدٍ بِنٍ يَحْتَى الصُولىٌ 
النديم عنه و : 


(1) الكامل 7/8 55". 

(؟) المصدر السابق . 

(م فى الأصلء ص : «المقدار». وفى ظء وإحدى نسخ الكامل : (الأقدار»؛ وفى الكامل : 
« التقدير) . والمثئبت من ب » م موافق لإحدى نسخ الكامل . 

.731//1١ المنتظم‎ )5( 

(ه - ه) فى بء م: (لا تكثرن لومى ) . 

() تاريخ بغداد ؟/144١.‏ 


حريل ( البداية والنهاية )9/1١١‏ 


كن تفي إلى كندد 
ومصيرُ الشباب لل 
دف +55 اديعب يك 
تيهتنا : الأيحل . 'الخلائ 
امن فتن كان: فتبلنا 
سهَرد 
رب إنى ذَحَوْتُ عن 
إننى مُوْمِنٌ بما 
واتغتقرافى بقركِ تف 


أزبجوك لرشيية 

بِيِنَ الوخئ فى الشوز 
م * 

حى وإيثارى الضرَر 


رب فَاغْفِوْ لى الخطيا عةّيا خير مَن غَمَّر 
وقد كانت وَفائه بِعِلَةٍ الاسِْشقاءٍ فى ليلةٍ السادس عََّرَ من ربيع الأول من 

هذه السنةٍ » وكان قد أَرْسَل إلى بكم وهو بواسط ؛ ليغْهَدَ إلى وليه الأضْكَر أبى 

الفَضْلٍ » فلم يَفِقْ له ذلك ٠‏ وبايّع الئاس أخاه ليق للّهِ إبراهيم بن اندر . وكان 


ذه هد الله 4 قَدَجًا مَقُدورًا . 


, فى ب.)م, ظ : والمعادع‎ )١( 


"ذكز خلافة الْتََقَى أبى إسحاقٌ 


إبراهيم بن المقتدر بِاللّهِ' 


لما مات أخوه الراضى ل ل 
بن 4 
يُوَلونَ عليهم » 7/؛ظ]ع] فائّمّق 5 كلهم على امجَّى لله إبراهيم هذاء 
900 ءِ 7 زفق 
فأخضّروه إلى دار الخلافة» وأرادوا يَيعتّه » فصلَّى ركعتئن » صَلاةً الاشتخارة 
وهو على الأرض لم يِصِعَدٌ إلى الكرسئ بَغدُّء ثم صعد إلى الشريرٍ» وباعه 
الناسٌُ » وكان ذلك يوم الأربعاءِ لعشْر بقِين من ربيع الأول من هذه السنةٍ» أعنى 
6ر000 

سُويته ينه لم يُعَيّوها » ولم يَتسَرٌ عليها 

وكان كما شجى ب ل را : لا أرِيدٌ 


أحتامق تناو سق المشسث تامنء لا أريك تدج غينه ا فتعد "عند 


00 6400 
الجلساءٌ والبُدَماءٌ " والكَمُوا على بَجكم » وكان يُجالِسْهم فيُحادثونه ويَتناسّدون 
عندّه الأشْعارَ» فكان لا يَفْهَمُ كثير شىءٍ مما يُقولون؛ لعجمته ) 0 

مجملتِهم سنانُ بن ثابتِ الصابئٌ التطَيث » وكان بكم يشكو إليه قو 


الام ارس ا م 


)١ - ١١‏ سقط من: م. وانظر ذكر خلافته فى المنتظم 29/١4‏ والكامل 2374/8 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات )137٠06 - 35١‏ ص 

(؟) لم يذكر فى المصادر أن الركعتين كانتا صلاة استخارة . 

(5) فى ب» م : ١‏ فانقطع )» وفى ص » ظ : ( فبعد) . وقعد عن فلان : تركه . انظر الوسيط (ق ع د) . 
هع فى بوام: «السمار والشعراء والوزراء ) . 


١١ 


كر عو ينع ما 07 يتواطاة يرن ستل المقاوبيو كان دلق للوايعقة 
اللعوة 1 لطا لمر اليه امك اكد دمر 


ا 
ع 


ومجعودةٌ » كت اللّحية» أَشْهَلَ العيي.. ” 0 بع النفْس ) ؛ لم شي اد اقل 
َالتَقَى فيه الاسم والفعلٌ . وللَّه الحمدٌ . 

وا استقد َم الجُّيَى فى الخلافة أُنْفّذ الإِسْلٌ َالِلعَ إلى بَجْكم وهو بواسِطٍء 
ونقَدّت المكائباتٌ إلى الآفاق بولاية المّقى لله . 

وفى هذه السنقا” تَحَارَبِ أبو عبد اللِّ التريدئ ويك بناحية الأمواز فقيل 
بَجْكمُ فى الحرب » واسْتظهّر التريدئٌ عليه » وقوى أمْده» فاختاط الخليفةٌ على 
حَواصِلٍ بَجْكمَ » فكان فى مجملةٍ ما أَحَذْ من أثواله ألفُ ألفٍ دينار ومائتا ألنٍ 
ديار . وكانث أيامُ بَجْكمَ على بَعْدادَ سنتين وثمانية أشهر وتسعة أيام . 

لم إن التريدىٌ حَدَئَئْه نَفْسْه ببَعْداد» فأئقّق الخليفةٌ أثوالا بجزيلةً فى اليد 
لِيَمْتّعوه من ذلكء وركب بنَفْسِه ) فخرج إلى أنناءِ الطريق لَيَمْنعّه من ذلك » 
فخَالفه البتريدىٌّ , اي رَمضانٌ ) ونرّل بالشفيعى » فلما تحقّق 
المُتَقَى ذلك بعث إليه مُهَنْمُه » وأرْسَل إليه بالأطهمة» وحُحوطب بالوزير» ولم 
نت بر لأ ل فوع طب بن ااا عمسا أل حر 

39 

تت الخليفة من 0 فبعث يَكَهَدّدُه ويَتَوَعَدُه 1 ما حل بالك بالمغتز 6 
والمشتعِين والمَهْتَدى” وامْعَلفّت الرسلّ ببتهما ء ثم كان آخخر ذلك أن بعث إليه 


مه لصا 
م 


)١(‏ أشهل العينين: فى عينه سْهْلَةُ وهى حمرة فى سواد العين. النهاية ؟/515. 
(؟) الكامل 8/ الام - /الا". 

(7) فى النسخ : « بالمعر), وهو خطأ. 

(4) بعده فى بدام: «والقاهر) . 


١ 


الخليفةٌ بذلك قَهْوَا» ولم بد جما الخليفة والتريدى يتَفْداد حنى خرج البريد 
منها إلى واِط » وذلك أنه ثارّت عليه الدُيللةُ» والْتمُوا على كبيرهم كوزتئكين » 
ورامُوا حريقّ دار التريدىٌ حين قبض امال من الخليفة ولم يُْطهم شيئًاء وكانث 
البَجْكمِيةٌ طائفدٌ أخرى قد اخْتَلّفت معه أُيضَّاء وهم والدَّيالمُ قد صاروا حِرْئْن ؛ 
فانْهَرّم التريدىٌ من بَعْدادَ يوم سَلخْ رمضانٌ ؛ فَاسْتَؤلّى كوزتكين على الأمور 
بَفْدادَ » ودحل إلى المُيّقَى 0 
المُُيَى للِ عليئ بن عيسى وأخاه عبد الرحمن » ففوض إلى عبد الرحمنٍ 
الامو ارده تشميةٍ بوزارة ) ثم قبض كوزئكين على رئيس الأثراكِ 3 
عُلام بَجْكُمَ وغرّقه الاسم ارا ا 
4 
فشكوًا ذلك إلى كُورتكين » فلم يُشْكهه *': فمتغت العائةٌ الخطباءَ أن يُصَلُوا فى 
الجوامع » وافتقل الدَيْلمُ والعائةٌ » فقتل من الفريقّين حَلّْقٌ كثية وجَمٌ غَفِيرْ . 
وكان الخليفةٌ قد كتب إلى أبى بكر محمدٍ بن رائق صاحب الشام يَسْتَذْعِيه 
و : 4 1 ا و 1 . ١‏ 4 
إليه ليُخَلُصَه من الدَّيْلم والتريدىٌ » فركب إلى بَعْدادَ فى الِعِشْرين من رمضانٌ » 
ومعه جيشٌ عظيمٌ » وقد صار إليه ين الأثّراكِ الببجكميةٍ حَلقٌ كثير» وحينّ وصّل 
إلى المؤْصِل حاد عن طَريقِه ناصوُ الدولةٍ بِنُ عهدانَ» فتراسَلا ثم اضطلّحاء 
(5؟ 0 ع 0 
وحمل ابن حهدانَ ' إلى ابن رائتي' مائةً أُلفٍ دينار» فلما اقْترب ابن رائقٍ من 
بَْدادَ خرج كُوزئكين فى جيشِه ليقاتله » فدحل ابن رائتي بَعْداد من غرييّها » 
ورججع كورتكين بجيشه من شرقِيها » ثم تصاقُوا ببعْدادَ للقتال» فساعَدّت العامة 
ابن رائق على كورئكين» فَلْهَرْمَ الدَيْلَمُ» وقيل منهم حَلْقٌ كثيو» وهرب 


)١(‏ أى لم يعمل على إزالة شكواهم 


)١ -‏ سقط من: بب2 م. 


١ 


كورتكين فَاخْتَقَى » واسْتَفَدُ أُمْرُ ابن رائقٍ على بغداد» وخلّع عليه الخليفةٌ 
وركب هو وإياه فى دِجْلّة » وظفر ابن رائق بكوزتكين » فأؤدّعه لشن الذى فى 
وما 

٠‏ قال ابنُ الجؤزىٌ : وفى يوم الجمعة الثانى عشّرَ من مجمادى الأوى حضّر 
الناسٌ لصلاةٍ الجمعةٍ بجامع بَرَانًا » وقد كان الْقُتَدِدُ أخرق هذا المسجد ؛ لأنه 
كيس فؤجد فيد جماعةٌ ين الشيعة يجتيعون فيه للشب والشلشم ٠:‏ فلم يرل ححراا 
عي عمرة يجكم في بام الراضى ثم أمر المُمُيَى بوضع مثبرٍ فيه كان عليه اسم 
الفشيق» وضلى الناءت افيد هله المع . قال : فلم يَرَلْ تُّقامُ فيه إلى ما بعد سنة 


0١ 


خمسين وأربعمائة . 
زهفق 3-4 و 
0000 ى : وفى مجمادّى الآخرة فى ليلةٍ سابعه كانت ليله برد ورَعْدِ 
ا القهُ الخطراء من قصر قصر المنصور » وقد كانت هذه القعةٌ تاج 
بَعُدادٌ » وعَلَمَ البلدِ" ا ونارة بومان بتي العا سسيدة »اريك أن لكي : 
وكان بين بنائها وسُقوطها مائة وسبعٌ وثمانون سنة . 
قال ابن الجوزئئ” " : وخرج التّشْرينان والكاثونان” ' م هذه السنة :لم مع 
وقال ابن اجوزى : وخرج التّشْرِينَانٍ والكاثونانٍ من هذه السنةٍ ولم تمُطو 
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بغداذ فيها شيئا سِوّى مَطِرَةٍ واحدة لم يَسِل منها ميزابٌ . فغلتٍ الأسعار بتَعْدادَ 


)١(‏ المنتظم 24/١4‏ ه. 

 )ه/١14 المصدر السابق‎ )١( 

5 - ”) سقط من: ب » م. 

(4) المصدر السابق 4/١14‏ 97 

(5) بعده فى المنتظم سم 

(5 -5) سقط من: ظ 

(0) فى الأصل» ب » م؛ ص : «التراب» . والمثبت من المنتظم . 


١4 


حتى بِبعٌ الكدٍ بمائة وثلاثين دِيناراء ووقّع القَناءُ فى الناس حتى كان الجماعة 
يُدُكّدون فى القبرٍ الواحدٍ من غيرٍ عْسْلٍ ولا صلاة ) ربع العقاد والأثاثٌ وحص 
الأشعار » وَاشْتُر: رِىَ بالدرهم ما كان يُسارى الدّينا ورأتِ امرأةٌ رسولّ الله لاله 
فى تنايها وهو تأئُها بروج الناس إلى الصّخراءِ لصلاةٍ الاشهشقاء » فأمر اليف 
بامتثال ذلك » فصِلّى النامل » واشكشقؤاء فجاءت الأمطاؤء فزادت القُراتَ شيمًا لم 
ْرَ مله » وغرقّت العئاسيةٌ » ودتحل الماءُ شوارع ببَعُداد» فسقّطّت المَنْطَرةٌ العتيقة 
والجديدةٌ » وقطّعت الأكرادُ ه/ »«؛ظع على قافلةٍ مِن خُراسانٌ الطريقّ» فأحَذوا 
منهم ما قِيميه ثلاثةٌ آلافي” ' دينار» وكان أكثر ذلك من أموالٍ بججكم التركئ . 

وخرج الناسٌ للحي » فى هذه السنةِ» ثم ربجعوا من أثناءٍ الطريقٍ » بسبب 
رجل من العَلَوبّين قد ظهّر بالمدينةٍ النبوية » ودعا إلى نفسه » وخرّج عن الطاعةٍ . 

و 1 4 

ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 

أحمدُ بن إبراهيم بن نَؤْمَرْد"" القَقِيهُ » أحدٌ أضحاب ابن سُرَيْج » خرج ين 
الام » فسقّط عليه» فمات من قَوْرِه؛ رحمه الله . 

بكم الأركئ”" الذى توى إخرة الأمراء بتشداد قبل بنى بون » وكان عاقلا 
يَّْهُمُ بالعربية ولا يكَكَلُمْ بهاء يقول : أغاف أن خم راطا من الرفيى تكد 


(1) بعده فى الأصل» ص » ظ: (ألف). 

)١(‏ فى الأصل : «يزمرد)) وفى ب ) 0 «تزمرد )2 وفى ص ؛ (بزبر)) وفى ظ : و برمرد). وانظر 
ترجمته فى تاريخ جرجان ص 498» والأنساب ه/ .04٠‏ والمنتظم 2.4/١4‏ وفيه  :‏ تومرد ». وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكى "/ 5. 

(5 المنتظم 4 /١‏ 4» والكامل 8/ 37١ ١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )515٠١ - 305١‏ ص 
54 35 والوافى بالوفيات ١٠/لالا.‏ 


١ 5ه‎ 


وكان مع ذلك يُحِبٌ العِلّمَ وأهلّه » وكان كثير الأموال والصَّدَقاتٍ» الْبدَأ 
ِعَمَلٍ مارّسْتانَ بتَعْداد فلم يَيِمٌ » فجدّده عَضّدُ الدولة بن بُوَيْهِ . 

وكان يقولٌ : العَدْلُ أرب للسْلْطانٍ فى الدنيا والآخرةٍ . وكان يَذْفِقُ أثوالًا 
كثيرةً فى الصَّحارى » فلما مات لم يُدْرَ أين هى » وكان تُدَمَاءْ الراضى قد 
انحدروا إلى بَجْكمَ وهو بِواسِطٍ » وكان قد ضينها بثمائمائثة ألفٍ دينار» فكانوا 
يُسامرونه كاخليفة » فكان لا يَفْهَمُ أكثر ما يَقولون» وراض له مزاجه الطبيث 
سنال بن ابت الصابئئٌ حتى لان خُلْقُه ؛ وحشْئَتٌ سِيرئه » وقلت سَطُوه ؛ ولكن 
لم يعمو إلا قليلا بعد ذلك . 

ودحَل عليه مرة رجلٌ فوعظه فأبكاه, فأمر له بألني”" درهم» فلحقه بها 
لام » فقال تججكم ساي : ما أنه يها ولا ثرُها ء وما يضم هذا بالدنيا؟ 
هذا" مُق بالعبادة . فرع الغلام وليس معه شىغ» فقال : قبلها ؟ قال : نعم . 
فقال بَجْكمُ : كلّنا صَيَادون ولكن الشَّباكَ تَخْتَلِتُ . 

وكانت وفاته لسبع بقين من رجب مِن هذه السنة» وسببٌ مَوْتِه أنه 
خرج يَكَصَيِدٌ ) فلقَى طائفة من الأكرادٍ فاشتهان بهم», فقاتلوه فضربه رجل 
سي فقتله .. وكانت إمْرنّه على بَعْدادَ سنتين . وثمانية أَشْهِرِ وتسعة 0 
ولت ين الأثوال والحواصلٍ ما بيت على ألْنَّى أُلفٍ دينارء أحذها الى 
لَه كلها . 


)١(‏ فى ب2 م: ويمائة ألف). 
(؟) من هنا خرم فى (ب) حتى صفحة .١94‏ 
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بو محمد البزتهارئ' '"'الواعظ , الحسنُ بن علي بن خَلَفٍِ , أبو محمدٍ 
البرتهارء 36 » العالمُ الزاهدٌ الققيةُ يلي الو 2000 اموي وَسَهْلَا 
لسر » وتثرّه عن مِيراث أبيه - وكان سبعين ألهًا - لأمرٍ كرهه . وكان شديدًا 
على أَهلٍ البدّع والمعاصى » وكان كبير القَدْرِ عند الخاصّةٍ والعامٌةِ » وقد عطس 
يرما وهو يهِظ اناس , فشمته الحاضرون » ثم شكته من سبعهم حنى ش؛ئته أهل 
َعْدادَ » فانئهّت الضَّحَةٌ إلى دار الخلافق» فغار الخليفةٌ من ذلك» وتكلّم فيه 


وه م0) 


جماعةٌ من أزباب الدُولةٍ» فطلب فاشكئر عند أحْتٍ تُوُونَ شهواء ثم أحَذه 
زف 2 

القِيام فمات عنذهاء فَأَمَرَت خادمّها أن يُصَلََ عليه » فصلَّى عليه : فامئلاات 
0 00 9 7 0 م قوم 7 

الدارٌ رجالا عليهم ثُيابٌ بيض » فدفتته عندهاء ثم أَوْصَت أن تدفنَ عنده ‏ 


0 م 6 
وكان عمزه يوم مات سنا وتسعين سنة ) رجمه الله تعالى . 


يوسف بن يَغقرب بن إشحاق , بن البهلول” 0 
لأنه كان أَرْرَقَ العيئئن - التَنُوخَيْ الكاتث» سمع جدّهء والزبير بن بَكا 


)١(‏ طبقات الحنابلة 18/٠‏ والمنتظم ١ 4/١4‏ وسير أعلام النبلاء /١١‏ 40» وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 91م - .08) ص 5908. 

(؟ - )١‏ سقط من: م. 

(5) فى مء ص : «المروزى ) . 

(١‏ فى الأصل ,ع عم ظّ : « بوران )» وفى ص2 وإحدى نسخ المنتظم : «بوزان). والمنبت من طبقات 
الحنابلة ؟/هك4 والمنتظم » وسير أعلام التبيلاعء,) وتاريخ الإسلام . 

)5 فى طبقات الحدابلة , والمنتظم : (قيام الدم ) . يقال : قام ى ظهرى : أى أوجعنى . وقامت بى 
عيناى . وكل ما أوجعك من جسدك فقد قام بك . التكملة والذيل والصلة للصغانى (ق وم). 
(1) بعده فى الطبقات والمنتظم : «وخضر» . وجاء فى الطيقات والمنتظم تلميحا أن هؤلاء الرجال كانوا 
ملائكة . 

00 تاريخ بغداد ,751/1١4‏ والمنتظم 218/١54‏ وسير أعلام النبلاء 2585/١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١9م‏ - .#س) ص 31/4 والجواهر المضية 9/ 7117. 
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والحسن بن عَرَفةَ وغيرهم» وكان حَْشِنَ العيش » كثيرٌ الصَّدَقَةٍء مُقَالُ: إنه 
تصَدّق بمائةٍ ألفٍ دينارٍ . وكان أُمّارَا بالممرو» نَهَاءَ عن الُكُرِ؛ روى عنه 
الدارَقْطْنِ وغيره من الحفّاظٍ , وكان ق عَدْلَا . ُوْفُى فى ذى الحِجّة من هذه 


١ 2 


١8 


ثم دخلت سنة خلا؟ ثين وثلاثمائة 0 


قال ابن اجوز" : فى احم منها ظهّر كَوْكبٌ بِذَّنَبِء رأشه إلى الغرب 
ودَئبْه إلى الشرقٍ » وكان عظيمًا جدًا » ودَتبه مُنْتشِد» وبقى ثلاثة عشَّرَ يومًا إلى أن 

قال: وفى نصفٍ ربيع الأول بلغ الكو من المئطة مائن دينارٍ “وعشّرة 
دنانير » ومن الشعيرٍ مائةٌ وعشرين دينارا » ثم بل كة الجنطة ثلائّمائةٍ وستة عشَّرَ 
دينارًا" » وأكل الصّعَفاء اليد ودام العَلامم وكثر الموثُ» وتقَطّعت السْبْلُ, 
وسّغْل الناسٌ بالمرض والفقرء وثُرِكَ دَفْنْ الوتَى » وشّغِل الناسٌ عن الملاهى 
واللّمْبٍ . قال : ثم جاء مَطَرْ كأقُواهٍ القرب » وبلَمّت زيادةٌ دِجْلةَ عشرين ذِراعًا 
01 


١ص‏ 4 (5) ع 7 5 ع ع 
و ار أكافل "أن خم بن دلي ِ لافيعواء 0 
0 


- 75١ والكامل 9/8/ام - #4375, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »5١ 219/١14 المنتظم‎ )١( 
.ا“) ص 7" - #الاء وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص 81" - 04ا9.‎ 

.١15/١14 المنتظم‎ )5( 

5 -9) سقط من: م. 

.58٠ 71/9 /8 الكامل‎ )4( 
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المالِ» فوقّعت مُصَاحَةٌ » ورججع ابن رائق » فطالبه الجنْدُ بأؤزاقهم » وضاق عليه 
حاله » وتميّر بجماعةٌ من الأثراكِ إلى التريدىٌ » فضغف جانبٌ ابن رائق » فكاتّب 
التريدىٌ بالوزارة ببغداد» ثم قطع اسم الوزارة عنه » فاشْتَدٌ حمق التريدىٌ » وعرّم 
على أَخْذٍ بَعُدادَ » فبعث أخاه أبا الحسين فى جيش » فتحصّن ابن رائتي مع الخليفةٍ 
بدارٍ الخلافةٍ» ونَصّب فيها امجانيق والعكاداتٍ » وعلى دِجْلةً أيضّاء فاضطربت 
بَعْدادٌ , ونهب الناسٌ بعضّهم بعضًا ليلا وتهاراء وجاء أبو الحسين أخو أبى عبد 
اللِّ التريدىٌ بن معه ء فقائلّهم الناسٌ فى الك وفى دِجْلةَ » وتفاقم الحال» واشتدٌ 
الخطبُ جدّاء مع الغَلاءٍ والوَباءٍ ل الصو 

ثم إِنَّ الخليفة وابنَ رائق انْهَرَما فى مجمادى الآخرةٍ - 2 الخليفة ابه 
> «)رى 
ابو مَنصور - فى عشرين فارسًا » فْقَصَّدوا : نحو الموْصِلٍ » واسْتخو وذ أبو الحسين 
على دار الخلافة) فقكل أصحابٌ البريدىٌ مَن وَجَدوا بدارٍ الخلافة من الحاشية ‏ 
ونقبوها حتى وصّل النّهْبُ إلى الحريم» ولم يَتَعرضوا للقاهرء وهو إذ ذاك 
تكفرف وأخخرجوا كوزئكين من الحبس » فبعثه أبو الحسين 1 إلى أخيه ع 
عبد الله البتريدىٌ » فكان آخرّ العهد به» ونهّبوا بَعُدادَ جهارًا عَلانيةَ » ونرّل أبو 
الحسين بدار مُؤْننس ي الى كان يمشكثها اب رئي ؛ وكانوا يكيسون الدُور ويَأحذون 
اها بن الاخراردا كرا » وغلّت الأشماة ةا وضرب أبو الحسين 
المَكس على اليئطة والشّعيرٍ» وذاق أهل يغناة لبا الجوع والخوفٍ . وكان مع 
أبى الحسين فى الجيش طائفةٌ كثيرةٌ من القَرامطةء فَأقْسَدوا فى البلدٍ قُسادًا 
عظيمًا) فوقَعتٌ بيهم وبين الأثّراكِ حزوبٌ طويلةٌ دو/ءعظع شديدةٌء فعلبئهم . 


(؟ - 5) فى الاصضل»؛ ص : ١‏ والحور»؛ وفى ظ : ١‏ والحواصل والجوارى ) . 


1١ 


الوك » وأخرجوهم من بغداد» ووقَعَتِ الحربٌ بين العامة والدَئِلَم أيضًا . 

وفى شعبانٌ مِن هذه السنةٍ اشْتَدٌ الحال أيضّاء وثُهبتٍ المُساكى » وكيس أهلّها 
ليلا وتهاواء وَحَوَجت اللثدٌ 0-0 التريدىٌ » فتهّبوا العَلّاتِ مِن القُرى 
والحَيُوانات » وجرى ظُلْمْ لم يُسمغ بمثله» فإنًا للِّ وإنَا إليه راجعون . 

قال ابن الأثير”' : وإنما ذكونا هذا ؛ للم الطُلّمٌ أن أخبارهم تقل ويبتَى 
بعدّهم على وجه الدَّهْرِء فرئما تركوا”' الظلم لهذا إن لم يَثركوه لل عر وجل . 

وقد كان الَليفةٌ أْسَّل وهو ببغدادَ إلى ناصر الدولةٍ بن مدان نائب الموصِلٍ 
والجزيرةٍ يَسْتَمِدٌه » "ويَشْكَجِيضٌ 6 على البتريدى » فأؤسَّل ناصدٌ الدولةٍ أخاه 
سيف الدولةٍ عليًا فى جيش كثيفي » فلما كان بِتَكرِيتَ إذا الخليفةٌ وابنُ رائتي قد 
هرباء فرع معهنما سيف الدولةٍ إلى أخيهء وقدّم سيف الدولة للخليفة الى لله 
حدْمةٌ عظيمةً فى مسيره هذاء ولا وَصَلوا إلى المؤْصِلٍ حرج عنها ناصرٌ الدولةٍ» 
فترّل شَوقِئها » وأرْسّل التُحفٌ والضَّيافاتٍ » ولم يحم خوفًا من الغائلةٍ من جهة 
ابن رائق نائب العراق وصاحب روم الخليفةٌ ولدّه أبا منصور ومعه ابن 
رائق للسلام على ناصر الدولةء فأمر أن مُثثْرَ الذهبٌ والفضةٌ على رأسٍ ولدٍ 
الخليفة» وجلّسا عددّه ساعد » ثم قاما لييؤجعاء فركب ابن الخليفة » وأراد ابن رائتي 


أن يكب معه» فقال له ناص الدولةٍ : اجيس اليوم عندى حتى تُفَكْرَ فيما َضَْعُ 


(0) الكامل 585/8. 

(؟ - )١‏ فى م: (الشنيعة تنقل وتبقى بعدهم على وجه الأرض وفى الكتب» ليذكروا بها ويذموا 
ويعابواء ذلك لهم خزى فى الدنياء وأمرهم إلى الله لعلهم أن يتركوا» . وفى ظ : ١‏ تنقل وتيقى على 
وجه الأرض» وربما تركوا» . 

5 - "7 فى م: «( ويستحثه ) . 


١4١ 


فى أمْرِنا هذا . فاعْتَدّر إليه بابن الخليفة» واشتراب الأمرّء فقبض ابن حهدانّ 


بكمّه » فجهذه ابن رائقٍ منه, فانْقَطّع كمه وركب سريعًاء فسقّط عن فرسِه 
فأمر ناصرٌ الدولةٍ بقتله فقيل وذلك يوم الاثنين لسبع بقين من رجب مِن هذه 
السنةٍ . ١‏ 

أَرْسَل الخليفةٌ إلى ابن حهدانَ فاشتخضره''" » وخلّع عليه, ولَقّبه ناصر 
الدولةٍ يوصذٍ » وجعله أمير اراق وخلّع على أخيه أبى الحسن”” علي ولقّبه 
سيف الدولةٍ يوصذٍ أيضّاء وما قُتِل ابن رائق » وبلّغ خبرُ قتله إلى صاحبٍ مصرَ 
لإِحْشِيدٍ محمدٍ بنٍ طُفْح» ركب إلى دمشق» فتَسَلّمها مِن محمدٍ بن تزداد 
نائب ابنٍ رائت » ولم ينتطخ فيها عَنَْانٍ . 

وما بلّغ خبد مَقْتَلِهِ إلى بغداد فارّق أكثر الأثْراكِ أبا الحسين التريديٌ لشوءِ 
سميرته » وحبثِ سَرِيرتِه » تئحه الله » وقصّدوا الخليفة وان حهداتَ فى الموصل » 
فقَوىَ بهم ناصرُ الدولة وركب هو والخليفةٌ الُّتَى لله إلى بَعُداد» فلمًا اربوا منها 
هرب عنها أو الحسين التريدئٌ » ودتل الخليفةٌ التُتَى للّهِ إلى بغداد ومعه بنو 
مدان فى مجيوشٍ كثيرةٍ» وذلك فى شُوّالٍ من هذه السنةٍ» فقَرح به المسلمون 
فرحا شديدّاء وبعث إلى أهله - وقد كان أخْرجهم إلى سامداء - فردّهم, 
وتراججع أغيانُ الناس إلى بغدادٌ بعدّما كانوا قد رَحلوا عنهاء ورد الخليفةٌ أبا 


7 4 2 04 11 داور 0 
إشحاق القراريطئ إلى الوزارة » وولى توزون شوطة جانبى بَعْدادَ » وبعث ناصرُ 


(1) وذلك بعدما أرسل ابن حمدان للخليفة يُعلمه أن ابن رائق كان يريد اغعياله - أى الخليفة - ففعل به 
ابن حمدان ما فعل. 

. فى الكامل : ( الحسين)‎ )١١( 

(5) فى م : «الفزارى) . 


١55 


الدولةٍ أاه سيف الدولةٍ فى جيش وراء أبى الحسين التريدىٌ » فلتي عند المداين » 
فاتتتلوا قتالا شديدًا فى أيام نَحِساتِ » ثُم كان آخر الأمر أن انْهَرّم أبو الحسين إلى 


أخيه بواسِطٍ » وقد ركب ناص الدولة بتفّسِه » فترّل :اه 4و المّدائنَ قوة لأخيه . 


وقد انْهَم سيف الدولةٍ مرةٌ من أبى الحسين فردٌه أخوه» وزاده جيشًا آخر 
حتى كسر التريدىٌ» وأسَّر جماعةٌ من أغيانٍ أُصُحابه» وقُتل منهم حَلْقٌ كثيرٌ 
وجَمٌ غَفِيد » ثم أَؤْسَل أخاه سيف الدولةٍ إلى واسطٍ لقِتالٍ أبى عبدٍ الله البريدئٌ » 
انْهَرّم منه التريديٌ وأخوه إلى البَضرة» وتسَلَّم سيفُ الدولةٍ واسطاء وسيأتى ما 
كان من تبره مع التريدىٌ فى السنة الآتية إن شاء اللّهُ تعالى . 

وأما ناصدٍ الدولة فإنه عاد إلى بَعُدادَ» فدحَلها فى ثالث عشَّرَ ذى الِجّةِ ‏ 
يو اسار على الجمالٍ » ففرح ناس واطمَأبُواء ونظر فى المصالح 
العائّةِ » وأَصْلّح مِغيارَ الدينارء وذلك أنه وبجده قد عير عما كان عليه ؛ 56 
دَنائير سمّاها الإبْريزيّ » فكانث تُباحٌ كل دينار بثلاثةً عشَّر درهماء وإنما كان يُباحُ 
التى قبلّها بِعشّرةٍ . 

وعرّل الخليفةٌ بدرًا الحوسَنِيَ عن الميجابة» وولاها سَلَامةً الطونُونزى » وجعل 
بدرًا على طريقٍ القُراتِ » فسار إلى الإِحْشِيدٍ» فأكرمه واشتنابه على دمشقّ» 
فمات بها. 

وفيها وصَلّت الرومٌ إلى قريب عَلّب » فقتلوا خَلْقًا » وأسَروا نحوًا ون خمسة 
عشَرَ ألفّ إنسانٍ . فإنا للِّ وإنا إليه راجعون . 

وفيها دحل الثمليئ من طَرَسُوْسَ إلى بلادٍ الروم » فقكل وسبى وغيم وسلِم » 
وأَسّر من بطارقتهم المشْهورين فيهم حَلْقَا كثيياء وله الحمدُ والمنةُ . 


الخيل 


إِسْحاقُ بن محمدٍ أبو يعقوب الَهْرَجُورِئُ"' , أحدُ مشايخ الصرفية» 
صحب اليد بن محمدٍ وغيره من أثمةٍ القوم , زعاو مكا ستل ماري 

ومن كلايه الحسن قوله”" : مَفاورٌ الدنيا تُقْطَعْ بالأقدام» ومَفاورٌ الآخرة 
تُقْطْعُ بالقلوب . 

الحسينُ بنُ إسماعيل بن محمدٍ بن إسماعيل بن سعيدٍ بِنٍ أبانٍ» أبو 
عبد اللَّهِ الصَّبئ القاضى اخَامِلئ”” . القَقيهُ الشافعيئ المْحَدّثُ» سيع الكثير, 
وأذْرَك حَلْهَا من أصْحابٍ ابنٍ عُيَئِنةً نحوًا من سبعين رجلا » وروّى عن جماعةٍ 
من الأئمةِ» وعنه الدارَقْطنِئ وحَلْقٌ ؛ وكان يَحْصُرُ مَجُلِسَه نحؤٌ من عشَّرةٍ آلافٍ , 
وكان صَدوتًا ديا فَقِيهَا مُحَدّنا » ولى قَضاءَ الكوفة ستين سند » وأضيف إليه قَضِاءٌ 
ارس وأغمالهاء ثم اسْتَغقّى ين ذلك كله ولزم منزله » وافْتصَر على إشماع 
الحديث . وكانت وفائه فى ربيع الآخِرٍ من هذه السنةٍِ عن خمس وتسعين سنةً » 


و 


ا ا ل ا 5 30 3 عا 50 0 
وقد تناظر هو وبعض الشيعة بححصرة بعض الا كابر » فجعل الشيعيٌ يَذكرُ 
مَواققف علىئٌ يوم بدرٍ واحدٍ والخئدقٍ وحَيِبرَ ومحتينٍ وشجاعته» ثم قال 
5-4 2 5 .». 0501 4 0 9 4 م 3 
للمحاملئ : تَعْرِفُها ؟ قال : نعم » ولكن أتَغرف أين كان الصَّدَيقُ يوم بدر؟ كان 


/١١ وسير أعلام النبلاء‎ 25١/١4 والمنتظم‎ 207/٠١ طبقات الصوفية ص #878 وحلية الأولياء‎ )١( 
.98م ص 5078؟.‎ - "5١ ؟*», وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 

(؟) انظر طبقات الصوفية ص 27079 والمنتظم .5١ /١4‏ 

(؟) تاريخ بغداد 215/8 والمنتظم 25١/١4‏ وسير أعلام النبلاء 2558/١٠‏ وتذكرة الحفاظ 4/9 85» 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١؟8‏ - .«”) ص 258١‏ وطبقات الشافعية للإسنوى ؟/5814. 
(؛) انظر تاريخ بغداد 8/ 251١‏ 5ه والمنعظم 25١/1١4‏ ؟5. 


١غ‎ 


8 اسم . 97 5 7 1١)‏ 
مع رسولٍ الله مَلِتهِ فى العَرِيش بمنزلةٍ الرئيس الذى يُحامّى عنه كما يُحامّى عن 
2 شه أ ل 2 و 
رسول الله عام » وعلي فى مقام المباررزة» ولو فرض أنه انْهَرّ أو قيل» لم بُهْرَم 
الجيشٌ بسبيه . فَأَفْحِمَ الشّيع » وقال له محال : وقد قدّمه الذين روا لنا الصلاة 
والزكاةً بعد رسول اللَِّ مقو » حيث لا مال له ولا عبيدَ ولا غشيرةً ته روره4طع 
وتحاجفٌ عنه » وإنما قدّموه لعِلّمِهم أنه خيذهم . فأفحم أيضًا. 
عل بن محمد بن سهل أبو الحسن الصائعٌ " , أحدٌ اغبا الزهادٍ أصحاب 
2 2 0 57 ءٍِ - 
الكرامات » وى عن تماد" الدّيمَوَرىٌ أنه شاهد أبا الحسنٍ الصائعٌ يُصَلّى فى 
الصحراءٍ فى شدة المبقء ونش قد نشّر جناعه يُظِله من الحو . 
4 فق 01 0-0 6م ارا 
قال ابى الأثير” ' : وفيها تُوْفّى عل بن إسماعيلٌ الأسْعرىٌ المتكلمٌ صاحبٌ 
المذهب المشْهورٍ, وكان مَوْلِدُه سنةً ستين ومائتين؛ وهو من ولد أبى موسى 
الأشْرىٌ . 
0 0 5 0 104 فى 2 
قلتُ : والصّحيحٌ أن الأُشْعرىٌ تُوْفّى سنةً أربع وعشرين ٠‏ كما تقَّدّم . 


شف 7 7 


.لكك ل 42 ١‏ 5 5 1 
قال ' : وفيها ثُوْفُى محمدُ بن يوسف بن النَضْرِ الهَرَوى 9 المَقِيهُ الشافعئٌ ؛ 


)١- ١(‏ سقط من: م. 

(؟) طبقات الصوفية ص ,#١١‏ وحلية الأولياء /٠١‏ ه"؛ والمنتظم 251/١4‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١#م‏ - .4) ص 01. وقد ذكره الحافظ الذهبى فى وفيات .51١‏ 

(م) فى الأصل: وحمشاد»؛ وفى النتظم : «ممشاذ). وقد اختلف فى ضبط الدال بين الإهمال 
والإعجام » ففى صفة الصفوة 4/ لا وحلية الأولياء» والرسالة القشيرية بالدال المهملة» وفى طبقات 
الصوفية » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١و”؟‏ - ..”) ص 2315 وطيقات الأولياء لابن الملقن 
ص 588 بالذال المعجمة . 

(5) الكامل 8/ 5”957. 

(ه) بعده فى م: 9 ومائتين). وهو خطأ. وانظر ما تقدم فى صفحة ٠١١‏ . 

() الكامل 5817/8". 

00 تاريخ بغداد #/ ه.4» وتاريخ دمشق ١41/١7‏ مخطوط» وسير أعلام النبلاء 2585/16 - 


ه4١‏ ْ ( البداية والنهاية ١٠١/1٠‏ ) 


وكان مَوْلِدُه سنة تسع وعشرين ومائتين؛ وأَحَذْ عن الربيع بن سليمانَ صاحب 
الشافعي . ' ْ 

قلت : وقد تُوْفى فيها أبو حامدٍ بن بلالي”” » وزكريا بن أحمد الله ”, 
وعبكٌ الغافر بنُ سَلَامةَ الحافظ”" , ومحمك بن راتت الأمين”" » والشيحٌ أبو صالح 
فيح الحتبليع " . واقِفُ مسجدٍ أبى صالح ظاهِر باب رقي يبن دمشقّ » وكانثٌ 
له كرافات وأكوال قات وا 1 صالح الدمشقئ الذى يُنْسَبْ 
إليه المسجدٌُ ظاهر باب شرقرق بدمشق : ا 

مفِْحُ بن عبد اللَِّ أبو صالح الُعبدُء صحب الشيحٌ أبا بكر محمد بن 
سيد حَمْدَوَيْهِ الدمشقئ » وتأوب به» وروى عنه الْوَحَدُ بن إشحاق بن 
البوَئٌ » وأبو الحسنٍ علئ بن القّجَةِ قَيْمُ المسجدٍء وأبو بكر محمد بن داود 
الدَيتوَرِىُ الدع . 


> وتذكرة الحفاظ / 281٠7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 58١‏ - .8”) ص 2597 وطبقات 
الشافعية للإسنوى ؟/4؟ه. 

- وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 81م‎ 2584 /١5 الأنساب 7375 وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.؟؟١ ص 8/ا؟,ء والعير ؟/‎ )"90٠ 

(؟) تاريخ دمشق /١5‏ لاه» وسير أعلام النبلاء 2551/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 81م - 
)٠‏ ص 585» والوافى بالوفيات 25٠١/١4‏ وطبقات الشافعية للسبكى 7/8 8948. 

(9) تاريخ بغداد 21/١١‏ وتاريخ دمشق 4٠4/١١‏ مخطوط, والمنتظم 4 ١/3؟.‏ وسير أعلام النبلاء 
65 4 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١9م‏ - .#م) ص 586. 

(4) تاريخ دمشق 514/١5‏ مخطوط) وسير أعلام البلاء ٠1/ا‏ ه75 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )”٠6 - "5١‏ ص 2385 والوافى بالوفيات "/ 59. 

(5) تاريخ دمشق ١/١5‏ مخطوط , ومختصر تاريخ دمشق 215/55 وسير أعلام النبلاء /١5‏ 8.4, 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ”5١‏ - .#”) ص 594. 


روى الحافظ ابن تساكر”'" من طريق ادقن » عن الشيخ أبى صالح قال : 
كنث أَطُوفُ بجبل اللكام'" أَطْنْبُ الرّماد فمرتُ برجل وهو جالسش على 
صَخْرةٍ مُطْرقًا » فقلثٌ له : ما تَصَْعُ هلهنا؟ فقال : أَنْطرْ وأَعى . فقلتُ له : لا 
0 إلا اليجارةً . فقال : أَنْطّدْ حَواطِرَ قلبى » وأزعى أُوامِرَ ربى » 
بع الذى أَظَهرك علئ إِلّا مت عنى . فقلتُ له : كلّعنى بشىء نفع با حتى 
ا د ل و و ا بلي كر 


الندّم » ومن اشْتَْتى باللِّ أمن العَدَم . ثم تركنى ومضّى . 


وعن الشيخ أبى صالح قال. “ : مكنْث ستة أو سبعة أيام لم آكل ولم أَْربْ ؛ 
ولميقنى عَطِشٌ عظيم » فجدتٌ النهر الذى وراء المسجدٍ » فجلّشْتٌ أَنُْ إلى الماءِ» 
فكذَّكَوتُ قوله تعالى : «« وكات عَرَشُمٌ عل لْمَآهِ © زهود: /م . فذهَب عنى 
العطش » فمكدْتٌ مام العضّرة أيام . 


وعنه قال” : مكَْتُ مرةً أزبعين يوبًا لم أَشْربْ ماء» فلَقِينى الشيحٌ أبو بكرٍ 
محمد بن سيدٍ حَحْدَوَيْهِ » فأحَذْ بيدى وأَدْخَلَّى منزله » وجاءنى ماءٍ وقال لى : 
اشرب . فشَّرِبْتُ » فأحذ فَضْلَتَى وذهقب إلى امْرَتِه وقال لها : اسْرَبى فَضْلٌ رجلٍ 
قد مكث أزتعين يوما لم تشرب الماء . قال أبو صالح : ولم يكن اطْلّع على ذلك 
مبّى أحدّ إلا اللّهُ عر وجل . 


. مخطوط‎ 6١/١9 تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) اللكام : الجبل المشرف على أنطاكية والمصّيصة وطرسوس . انظر معجم البلدان 7514/4 . 
5) فى م : «الموت») . 

(4) انظر تاريخ دمشق 6١/١9‏ مخطوط . ومختصره 9؟/1١‏ . 

(0) انظر تاريخ دمشق ١ :8٠١/1١9‏ مخطوط» ومختصر تاريخ دمشق .١7/59‏ 


١ /ا‎ 


ومن كلام أبى صالح"" : الدنيا حرم على الب » علال على انوس ؛ 
لأنُ كل شىء يحل لك أن تند إليه” ' بعين رأسيك » فيَحْرُمُ عليك [4/51ر] أن 
تَنْظرَ إليه'" بعين قَلْبك . 

وكان قزل" + اليدذ ِباسٌ القلب » والقلبُ لِباسٌ القُوادٍ » والقُوَادُ لبا 
الصّمير» والصّميئ لياش الشؤء والشلك لياس القوفة. 

ولأبى صالح مَناقِبُ كثيرةٌ» رحمه اللَّهُ. وقد كانت وفائه فى مجمادكى 
الأولى من هذه السنة . 


.١5 1/59 مخطوط ؛ ومختصر تاريخ دمشق‎ 6٠١/١5 انظر تاريخ دمشق‎ )١( 
. (؟) سقط من النسخ . والمثبت من مصدرى التخريج‎ 
. انظر المصدرين السابقين‎ )( 


١8 


ثم دحلت سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائةٍ 


0 7 0 5 0 

فى هذه السنةٍ دتحل سيف الدولة إلى واسِطٍ وقد انْهَرّم عنها أبو عبد الله 
التريديٌ وأخوه أبو الحسين؛ ثم اخْتلّف الدُوكُ على سيف الدولةٍ ومالوا إلى 
تُورُونَ » وهم بالقبضٍ على سي الدولةٍ »فهرب منهم قاصِدًا إلى بغداك» وبلّغ 
ع" زو 0 2 )ع ع 
أخحاه "'ناصر الدولة أبا محمد الحسن بن عبد الل بن حهدات القت“ بأميرٍ الأمراء 
بيغداد الخبد» فخرج من بغداد إلى المؤْصِلٍ » فتهت دائه ببغداد» وكانتٌ إمارةٌ 
ناصر الدولة على بغداد ثلاثةٌ عشَّرَ شهدا وخمسة أيام» وجاء أخوه سيف الدولةٍ 
بعد خروجه منها » فنرّل بباب حوب » وطلّب ين الخليفة الْبتَى لل أن بيده بمالٍ 
يَكَقَرَى به على حرب تُورُونَ » فبعث إليه بأربعمائة ألفٍ درهم » ففرّقها فى 
أصحابه . وحن سيمع بقّدوم تُوزُونَ خرج من بغداد » ودححلها تُورُونَ فى الخامس 
والعشرين من رمضانٌ » فخلّع عليه الخليفةٌ » وجهله أمير الأمراءٍ» واسكَمّدٌ أمزه 
بيغدادَ » وعندٌ ذلك رع أبو عبدٍ الله التريدىٌ إلى واسِطٍ » وأخرج من كان بها 
مِن أصحاب تُورُونَ » وكان فى أسْرٍ تُوزُونَ غلامٌ لسيفي الدولةٍ يقال :50 يمال 
فأرِسَلّه إلى مَؤلاه؛ فحشن موقعٌ ذلك عند آل حهدات . 


- 59١ المنتظم 14/؟؟ - مرى والكامل م/؛ع وم - ه.4» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
.514٠١ - .؛س) ص ه - 8. وانظر تكملة تاريخ الطيرى ص ه9ا"‎ 

(0 - 5) سقط من: م. وفى الأصل » ص ظ: وأبا عبد اللّه الحسين بن سعد بن حمدان الملقب » . 
والمنبت من مصادر ترجمته . انظر وفيات الأعيان ؟/ 1١4‏ وسير أعلام النبلاء 2187/17 والوافى 
بالوفيات 85/١١‏ والكامل 591/8 وأبو عبد اللّه الحسين بن سعيد - وليس سعدا - بن حمدان هو 
ابن عم ناصر الدولة . انظر الكامل ١5/78‏ 1. 


وفيها كانت رَلْْلةٌ عظيمةٌ ببلادٍ نسَاء سقّط منها عماراتٌ كثيرةٌ» وهلّك 

ال ل وكان ببغداد فى أَيلُولَ”" وتَشْرِينَ حو شديدٌ يَأَخُدُ 
بالأنفاس , وفى صمَرٍ ورد الخبرُ بؤْرودٍ الروم إلى ررد وميافارِقِينَ » وأنهم سَبَوا 
وأحرقوا . وفى ربيع الآخِرٍ من هذه السنةٍ عُقِدَ عَقْدُ أبى منصور إسحاقٌ بن الخليفة 
الى لل على علوية بنتٍ ناصر الدولة بن محم بن حهدائً» على صَداقي مال 
ألفٍ دينارٍ وأُلٍ ألفٍ درهم” ‏ » وولى العَقّدَ على الجارية أبو عبد الله محمدُ بن 
أبى موسى الهاشمئ » ولم يصو ناص الدولة . وضرب ناصوُ الدولةٍ سِكةٌ » زاد 
فى الكتابة عليها : عبدٌ آل محمدٍ . 

قال ابن الجؤزئ”' : وفى آذار”' ين هذه السنة غلّت الأسعاز حتى أكل 
لن الكلاب » ووقع الؤبائم فى الناس » وواقى من الجرادِ شىغ كثير دا حنى 
بيع منه كل خمسين رِطَلا بدرهمء فازئة تفق الناسٌ به فى الغّلاءِ . 

وهأ ود كتاث مللك الروع إلى اخليفة يطلب فيه وديا بكنيسة الوا كان 
لييح قد مسح وجهّه به» فصارّت صورة وجهه فيه » ويَعِد المسلمين أنه إذا 
نكن اله و شمن أساقن المسلمين خَلْقًا كثيئاء فأخضّر الخليفةٌ العلمائع 
فاستشارهم فى ذلك ؛ فين قال : نحن أَحقٌّ بعيسى منهم» وفى بعثه إليهم 


.5051/١4 المنتظم‎ )١( 

(؟) أيلول : سبتمير . 

(9) فى المنتظم : «مائة ألف دينار وخمسمائة درهم » . وانظر الكامل .24١14/8‏ 
(5) المنعظم .707/١14‏ 


(0) آذار: مارس. 


عَضاضْةً 7و/:؛ظع على المسلمين ووَمَنْ . . فقال علي بنٌ عيسى الوزيرٌ: يا أميرٌ 
المؤمنين » إنقاذٌ أسارى المسلمين مِن أيدى الكفار خيد وأَنْقَعُ للناس من بقاءٍ ذلك 
المنديل بتلك الكنيسة . فأمرالخليفةٌ بإرسالٍ ذلك المنديلٍ إليهم وتخايص 


له 


قال الشولك” : ووضّل الحبد بأن القريطئ وُلِد له مولوة» فأَهدَى إليه 
أبوعبدٍ اللّهِ التريدئٌ دايا عظيمةٌ» منها مَهْدٌ مِن ذهَبٍ» الى 
وكَثر الوئْضُ ببغداة » فتُودى بها : من ذكر أحدًا من الصحابة بشوءٍ فقد برئّت 
من الدكة 


بعث الخليفةٌ إلى عِمَادٍ الدولةٍ بن بُوَيْه يِه خِلّعًا» فقبلها ولبسها بحضّرة القُضَاةٍ 

3 
وفيه”” كانت وفاةٌ السعيدٍ نصر بن أحمة بن إسماعيلَ السامانق صاحب 
مُراسانَ وما وراء النهر » وقد مرض قبل موته بالل سند وشهرا شهراء وانحخذ فى داره 
بيئًا سئّاه بيت العبادة » فكان يَلْبَسُ ثيابًا نظافاء ويْشِى إليه حافيّا » ويْصَلَى فيه » 
ويكَضَوحٌ ويكيد الصلاةًء وكان يَجْكَدُِ المدكرات والاثامَ إلى أن مات » رحمه 
الل فقام بالأمر من بعده وله نوج بن نصرٍ السسامانئ » رك بالأمير الحميدٍ » 


فقكل محمد بن أحمدٌ النُسفى 7 - وكان قد طعن فيه عندّه - وصأبه . 


. 307/١4 المنعظم‎ )( 

)١١‏ بعده فى م: : «وجلاله منسوج بالذهب محلى باليواقيت وغير ذلك» وفيها). 

رم الكامل 401/8 -40950. 

(4) بعده فى الأصل ‏ ص : «الردهى ) » وبعده فى ظ : «الرديفى ») » وفى الكامل :4١14//8‏ 
( البردهى ) . 


ومن ثوفى فيها من الأغيان : 
نان بن ثابتِ" بن َه الصابيئٌ أبو سعيدٍ المطَببُ , أسلّم على بد القاهر 
باللّهء ولم يُسْلِمْ ولدّه ولا أحدٌ من أهلٍ بيتِه ؛ وقد كان مُقَدَمَا فى الطبٌ وفى 
علوم كثيرة . وكانت وفاثه فى ذى القَعغْدةِ من هذه السنةٍ بِعلٍَ اذوب" فلم تُخْن 
00 شينًا حينَ جاءه الموثٌ . وما أحسَنّ ما قال بعضُ الشعراءٍ فى هذا 
المعتى : 
قل للذى صتع الدواء" بكم أَبِدُ مَقْدورًا عليك قد جرى 
مات المدَاوَى والمُداى والذى << صن الدواة”” بكمّه ومن اشْرى 
أبو الحسن الأشعرئ” , ذكر ابن الجوؤزىٌ فى ١‏ الممتظم »”” وَفاةً الأشْعريٌ 
فى هذه السنة» وتكلّم فيه؛ وحطٌ عليه كما جرت عادةٌ الحنابلٍ ؛ يدَكلّمون فى 
الأشعرية قديمًا وحديثًا . وذكر أنه وُلِد سنة ستين ومائتين » وأنه يُونى فى هذه 
السنةٍ» وأنه صَحب الا أربعين سنةً » ثم رجع عند وأنه يُْنّى بيغداق, ودُؤن 
مَْرَعةٍ الووايا”" . 


)١ -99‏ فى النسخ  :‏ ثابت بن سنان » . والمثبت من مصادر ترجمته : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء 
ص 236٠١‏ والفهرست لابن النديم ص وه والمنتظم 34/1 والكامل 4 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات "#١‏ - .814) ص 8. 

وسيأتى ذكر وفاة ثابت بن سنان - وهو ابن سنان بن ثابت - ضمن وفيات سنة حل 
1) الذرب : داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام» ويفسد فيها ولا تمسكه . اللسان (ذ ر ب). 
(5) فى الأصل , صء ظ : (الشراب ) . 
(١‏ تقدمت ترجمته فى وفيات سنة أربع وعشرين وثلائمائة ص 5١١‏ 
(5) المنتظم .79/١14‏ 


() فى معاب: « السروانى ») . 


١ 


محمد بِنُ أحمدّ بن يعقوب بن شَيِبةَ بن الصّلْتِ السّدوسيٌ مولاهم 


ءَِ بق 3 ل 00 1 0 
أبوبكر » سيمع جدّه وعباسًا الذورىٌ وغيرهما» وعنه أبو عمرّ بن مهدى ) 


وروى المتطيبٌ ”" أن والدّ محمد هذا حي ويد أتحذ طالع مؤلده المجممون ؛ 
مدقي عمنة وقالزا+:إنه يعيش كذا وكذا . فود له أبوه خا" » فيه عن كل 
يوم بين عمره ديناز» ثم أّد له خا آخر كذلك » ثم آخر كذلك » فكان تغيل 
كل يوم بثلاثة 5نانير» ومع هذا ما أفاده سينا بل افتمّر حتى صار ر يَسْتَعْطى من 
ناس » وكان يحص مجلس الشماع عليه بلا إزار يدق عليه أهل الجلي 


بشىء يَقُوم 5 ب+والسقيد مَن أسعّده الله . 

محيك بن : مَخُلد 1 ] بن حَفْصٍِ أبو عمرَ الدورئٌ ل » كان 
يَشْكنٌ الدُورَ وهى مَكَلَةٌ بطرفٍ بغداة . سمع الحسن بن عرف لير ب بكار 
ومسلمم بن الحجاج وغيرّهم ) وعنه نقد وجماعة من اللمالء وكان ثقة ثقَ 
فْهِمًا واس الرواية » مَشُكورَ الديانة» مشهورًا بالعبادة . وكانت وفاته فى جُمادٌّى 
إففق 


الآخرة من هذه السنةٍ » وقد استكمل سبعًا وتسعين 


وعشرين يومًا . 


سنةٌ وثمانية أشهر وأحدًا 


(1) تاريخ بغداد /١‏ با والأنساب +/ 0 والمنتظم 27٠/١4‏ وسير أعلام النبلاء 1/1 1؛ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات اسم - .ع#9#) ص لاه. 

(؟) تاريخ بغداد .7174/١‏ 

(5) فى م : وجبا غ2 وفى ظ : وصافية ). والحبٌ : الجرة الضخمة . اللسان (ح ب ب). 

(4) تاريخ بغداد 7/ ١‏ .0 وطبقات الحنابلة ؟/ *لاء والمنتظم 4 375/١‏ وسير أعلام النبلاء © )555/1١‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات "#١‏ -7314.00) ص ؟١1.‏ 

(5) فى م : ( سبعين ) . 


١ عه‎ 


لمْجنونٌ البفدادى”" » روى ابن الجؤزىٌ من طريتٍ أبى بكر الشَّبلع قال : 
و 0 0 وخر غزناة + وهر يقول : : أنا ا الى أنا 
يَقُولُون رُزنا واقُض واجبّ عَمقّنا 0 سقّطت حالى 00 عنى 
إذا هم رأوًا حالى ولم يَأَنفوا لها ولم يَأنَفوا منها أَنِقْثّ لهم منى 


.185 وسيأتى فى ص‎ » ”9/١14 المنتظم‎ )١( 


ثم دلت سنة ثنتين وثلاثين وثلاثمائة 


فيه" خرج الُْتَى للَِّ من بغداة إلى الموْصِلٍ مُعاضِبًا لقُورُونَ أميرٍ الأمراء» 
وكان إذ ذاك بواسِطٍ » وقد زوج ابتقه من أبى عبدٍ الله لتريدىٌ » وصارا يدا واحدةً 
على الخليفة» وأرسّل ابن شِيرزاد فى ثلائماثة إلى بغداد» فأفصّد فيها وقطع 
ووصّل » واسمَقّل بالأمور يمن غير مراجعةٍ لمتقَى لل ء فغضب الى » وخرج منها 
مُعْاضِبًا بأهله وأولاده ووزيره ومن اتبعه من الأمراء وأعيانٍ أهلٍ بغدادّ قاصدًا بنى 
عمدت » لاه سيثُ الدولة إلى تَكْرِيتَ » ثم جاءه ناص الدولة وهو عكرت 
أيضّاء وحين خرج اليّقَى من بغداد أكثر ابن شِيرزاد الفسادء وظلّم أهلها 
وصادرهم » وأرسّل يُعْلِمُ تُوزُونَ » فأقبل مسرعًا نحو نَكْرِيت ) فتواقّع هو وسيف 
الدولة» فهرّم تُوزونُ سيف الدولة» وأحَذ مُعشكره ومُعشكر أخيه ناصر الدولةٍ » 
ثم كر إليه سيفٌ الدولةِ » فهرّمه تُوزونٌ أيضًاء وانهَرّم الخليفةٌ التَّى وناصو الدولة 
وسيفٌ الدولةٍ من المؤْصِلٍ إلى نَصِيبِينَ » وجاء تُوزونُ فدحّل المَؤْصِلَ » وأرسّل إلى 
الخليفةٍ يَطنْتْ رضاه» فأوْسَل الخليفةٌ يقولُ : لا سبيلٌ إلى ذلك إلا أن تُصالح بنى 
ود "لها لخواء: وطنين "تاقلف اللدولة زم لضان بلحل الاق القن 
وسيّمائةٍ ألفٍ » ورجع تُوزونٌ إلى بغداك» وأقام الخليفةٌ عند بنى حهدانَ . 


ا 000 000 ر م اه هرهم ء 1 1 
وفى عَيْبِةٍ تُوزونَ عن واسِطٍ أقبل إليها مُعِرٌ الدولةٍ بن بُوَئْهِ فى حلت من ادلم 


- 51١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »4١7 - 4.05/8 هس“ء والكامل‎ 4/١ المنعظم‎ )1١( 
."4” )2#41١ وانظر تكملة تاريخ الطيرى‎ .١8 - 4 .غم) ص‎ 


كثيرين ) فانحدر توزون مسرعًا إلى واسط » فاقتتل مع مُعِرٌ الدولة بضْعةَ عشَّرَ 
يومّاء فكان آخرَ الأمر أن انَهّزم مُعِرٌ الدولة» وثهتت حَواصِلُه » وقتل من جيشه 
حَلْق كثيد » وأسر جماعةٌ يمن أشراف أصحابه , ثم عاود تُورُونَ ما كان يَغتّريه يمن 
مرض الصّوع » فشْغِل بنفسه » فرجع إلى بغداد . 
وفيها قل أبو عبد اللّهِ التريدىٌ أخاه أبا يوسُّفٌ » 0/41؛ظع وكات سببٌ ذلك 
أن أبا عبد اللَِّ قلّ ما فى ييه من الأموال » فكان يستفرضٌ من أخيه أبى يوشفٌ » 
فِفْرِضُه القليلٌ ثم يُشَنُعُ عليه ويَذُمٌ تَصَوُفه » فمال الجندٌ إلى أبى يوشف »؛ وأعرضوا 
عن أبى عبد الله » فخشِى أبو عبدٍ اللِّ أن يُبايعوه وتثركوه , فأرسّل إليه طائفةٌ يمن 
عِلمانِه فقتلوه غِيلةَ » ثم انتقّل إلى داره وأَحَذْ جميع حواصِله وأمواله » فكان قيمةٌ 
7 5 ع ١‏ 58686 5 ١)ء‏ 7 
ما استتحوذ عليه يمن الأموالِ يُقَارِبُ ' ثلاث آلا ' أَلفٍ دينار» ولم مت بعده إلا 
ثمانية أشهر» مرض فيها مرَضًا شديدًا بالحقى الحادة» حتى كانت وفائه فى 
٠ 5 0‏ 2 كو 5 
شوالٍ مِن هذه السنة» فقام بالامر بعده أخوه أبو الحسين » قكحه اللة» فاساء 
السيرةً فى أصحابه » فثاروا به فلجَأ إلى القَرامِطةِ » فاسكجار بهم , فقام بالأمر من 
بعده أبو القاسم بن أبى عبد الله التريدىٌ فى بلادٍ واسِطٍ والببضرةٍ وتلك التُواحى 
وأما الخليفةٌ المُقَى للّهِ فإنه لما أقام عندَ آل عهدانَ بالمؤصِل ظهّر له منهم 
َضْجِرْء وأنهم يزغبون فى مفارقيه » فكتب إلى تُورُونَ فى الصلح» فاجتمع 
تُورُونُ مع القضاةٍ والأعيانٍ بيغداد» وقرَءُوا كتاب الخليفة» وقابله بالسمع 
7 7 م م 1 
والطاعة» وحلف له ووضّع خخطه بالإقرار له ولمن معه بالإكرام والاحترام 


)١- ١١‏ فى الأصل : ١‏ ثلاثمائة آلاف »» وفى م : ٠‏ ثلاثمائة ألف » . وانظر المنتظم /١4‏ ه8. 


والخضوع » فكان من الخليفة ودخوله إلى بغدادَ ما سيأتى فى السنةٍ الآتية . 


و هذه السنة أمبَلت طائفةٌ مين الؤوس فى البحرٍ إلى تواحى أَدْرييجانَ » 
فقصّدوا بَوْدَعةَ فحاصّروهاء فلما ظفروا بأهلها قتلوهم عن أخرهم» وغَيموا 
أموالّهم , وسبؤا من استحسنوا من نسائهم » ثم مالوا إلى مَرَاغةَ » فوجحدوا فيها 
ينانا و ا 0 مات 
أحدُّهم دثَّوا معه سلاحه وماله» فده المسلمون» وأقتل إليهم الررْبانٌ بن 
محمدٍ نقائلّهم» فقكل منهم 'خاقًا كثيرا أيضّاء مع ما أصابهم من الوباء 
الشديدٍ » وطَهّر الله تلك البلا منهه © 

وفى ربيع الأول من هذه السنةٍ جاء الدَمُسْئُقُ ملك الروم إلى رأسٍ العَدْنِ فى 
سياه سور ماس يحمي 
عضر أُلقَّاء وأقام بها ثلاثة أيام » فقصَدَنه الأعراث من كل وجوء فقائلوه قتالًا 
عظيمًا م 

وفى جمادّى الأولى منها غلّت الأسعاد ببغداد جدّاء وكرت الأمطارٌ جدًا 
حنى هدم لبن ومات كثي ين الناس تحت لهذم » وتقطت كثيز من الحقامات 
والمساجد 00 الناس » ونقَصَت قيمةٌ العقار حتى كان 2 بالدرهم ما كان 
يُساوى الدينارء وتَلت أكثد الدُورٍ» فكان الاك يُعطون من يَشَكثُها أَخرةً 
يَحْمَظها عليهم من الداخلين إليها لتخرييها يحت الكَساتٌ ين اللصوص 
بالليل» حتى كان الناسٌ يتحارّسون بالبوقاتٍ والطٌبولٍ » وكثُرت الفعنُ يبن كل 
جهة » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون » ونعودٌ بالل من شرور أنفسنا وسيكاتٍ أعمالنا . 


)١- 1١١‏ سقط من: م. 


وفى رمضان من هذه 48/4ر] السنةٍ كانت وفاةٌ أبى طاهر سليمانَ بن أبى 
سعيدٍ ال حسن لناب اليَجَرىٌ الترِمِطئٌ رئيس القَرامِطةِ » لعنه الله وهذا هو الذى 

قل الحجيج حول الكعبة وفيهاء وسلبها سُتُورَها وبابها وحليئهاء واقتلّع الحجر 
الأسود من ركنهاء وحمله إلى بليه مَجَرَء وهو فى هذه المدةٍ كلها عنده من سنةٍ 
سَبْعَ عشْرةً كما ذكرنا» ولم رده إلى سنةٍ تسع وثلائين وثلائمائة كما سيأتى . 
ولما مات أبو طاهرٍ هذا قام بالأمر من بعده فى القرامطة إخوثّه الثلاثةٌ ؛ وهم أبو 
لعباس الْلَ , وأبو القاسم سعيدٌ » وأبو تقوب يوسشفٌ » بنو أبى سعيلٍ الح ؛ 
َعَنّهم الله وكان أبو العباس ضعيفٌ البِدَنِ» مُْبِلا على قراءة الكتب » وكان 
أبو يعقوب مقيلًا على الهو واللعب» ومع هذا كلمةٌ الثلاثة واحدةٌ لا يَحْتَلِفون 
فى شىءٍ» وكان لهم سبعةٌ من الوزراءٍ مُتِّقون أيضًاء تُبحهم اللَّهُ أجمعين. 

وفى شْوَالٍ منها تُوْنَى أبو عبدٍ الله اتريدىٌ كما ذكرناء فاستراح المسلمون 
مِن هذا وهذا. 

ومن تُوْفّى فيها من الأعيان : 

أب العباس بن عُفْدةَالحافظ أحمدٌ بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن , 
أبو العباس الكوفئ”" العروف باين فده َب أبه بذلك ين أجلي تغقبيه فى 
القَضْرِيفٍ والنحو. وكان عُقْدةٌ وَرِعَا ابا وكان أبو العباس بن عَقّدةَ من 
الحفّاظٍ الكبارء سمع الحديتٌ الكثير» ورحل فسمع من خلائق من المشايخ , 


)3( الكامل فى الضعفاء 8/1 0 وتاريخ بغداد ]عق والضعفاء والمتر وكين لابن الجوزى اإزعفى 
والمنتظم اه وسير أعلام النبلاء 374٠. /١6‏ وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات لي 2 الخترة 
ص 037 والوافى بالوفيات /ا/ ه89؟, 


١4م‎ 


2 وه 0 
وسيع منه الطّترانيع والدارَمُطني وابنُ العايئ واب عَدِىٌ وابنُ اَم وابنُ 
شاهينّ . 

55 2 بق 6 اي ا 
ابن عُقدةٌ أحفّظ منه . 
00 2 0 و 0 
ويقال ‏ : إنه كان يَحْمَظْ نحوًا من ستّمائة ألفٍ حديث » منها ثلاثمائة الفٍ 
فى فضائل أهلٍ البيتِ» بما فيها يبن الصّحاح والضّعافٍ» وكانت كثبه ستّمائة 
0 
جمل جمل »؛ وكان يُنْسَبُ مع هذا كله إلى التُشَْع 5 
وه «4) 5 
قال الدارقطيع : كان رجل سَوْءٍ . 
)6 0 ,ع ءًَ 
ونسبه ابن عَدِىٌ إلى أنه كان يُسَوَّى النّسَمَّ لآشياخ » ويَأمُؤُهم بروايتها . 
7 5 0( 1 4 
وقال الخطيبٌ : حدّثنى عل بن محمدٍ بن نصر قال : سيعت حمزة بن 
يوشفٌ » سمغت أبا عمر بن عَِؤْيَة تقول : كان ابن عُفْدةَ يَجْلِسُ فى جامع بَرَائا 
على مَثالِتَ الصحابة - أو قال : الشيكين - فتركتٌ حديئه لا أَحَدَّتٌ عنه 
بشىءٍ . 
و و 7 ٍِ 2 
قلتُ : وقد حدَزثٌ الكلامَ فيه بما فيه كفاية فى كتابى ١‏ التّكميل» . ولله 
الحمدُ والمنةٌ . وكانت وفائه فى ذى القَعْدةٍ منها . 


.75/1١5 والمنتظم‎ 21١/0 تاريخ بغداد‎ )١( 
.١09 2315/8 (؟) تاريخ بغداد‎ 

(”) بعده فى م: ١‏ والمغالاة) . 

(5) المصدر السابق 0/ 55, والمنتظم 14١//ا".‏ 
(ه) الكامل 2508/١‏ 505. 

(5) تاريخ بغداد 52/0. 


0 0 ءِ دعم .ه15 0 ع 

أحمد بِنْ عامرٍ بن بشر بن حامدٍ أبو حامدٍ المرْوَرُوذى ١‏ نشبة إلى 
مَروالرُوذِ - والوُوذُ النهز - الفقيةٌ الشافعئ تلميدٌ الشيخ أبى إسحاق الْووَزَىٌ » 
9 مَؤوِالشاهِجانٍ » وهى أعظمٌ من تلك . شرح « مُحْقَصرَ الزن )» وله 
كتابُ «الجامع) فى المذّمَب » وصنّف فى أصولٍ الفقهء وكان إمامًا لا يُشَنٌ 
عُبارُه . وى فى هذه السنة» رحمه اللَّهُ تعالى . واللَّهُ أعلمُ . 


)١(‏ طبقات الفقهاء ص 2١١4‏ ووفيات الأعيان ١‏ 9» وسير أعلام النبلاء 2١7/١7‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات "١‏ - .514) ص 15,. والوافى بالوفيات 5/ 550. وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى */ 2١١‏ وطبقات الشافعية للإسنوى ؟/ ل/الا. وفى هذه المصادر كلها - عدا طبقات الفقهاء 
ووفيات الأعيان وتاريخ الإسلام - جاء اسمه : 9 أحمد بن بشر بن عامر» . وذكر السبكى والإسنوى فى 
الطيقات أن الشيخ أبا إسحاق جعل عامرًا أباه وبشرا جدّه . وذكر الإسنوى أن الصواب العكس . وقد 
ترجمه الذهبى مرة أخرى ياسم : (أحمد بن عامر بن بشر) فى تاريخه ضمن وفيات سنة 75057. وهو 
العام الذى أوردته فيه جميع مصادر الترجمة المذكورة . 


3 ظ] ثم دخلت سنة 


ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 


البو رو ع ا سر سو 
ل 3 0 ل ره 
السن» وخضّع للخليفة غايةٌ الخضوع , وكان يَقَومُ بن يديه كما يَقومٌ الفلمانٌ » 
يِشِى والخليفةٌ راكب » ثم عرض عليه أن يبي“ معه إلى الديار المصرية أو قم 
ببلادٍ الشام » فأبى عليه ذلك ) » فأشار عليه باخام بمكانه الذى هو فيه» ولا يَذْهَبُ 
ىلوو يله ره ين أوثوة ودكرة ودبي ال بقل + ركالكة أشار 
“عل الررير ان بحسن ١‏ بن مقلةً فلم يمشمغ فَأَهْدَى ابن طَمْج للخليفة هدايا 
كثيرةً فاخرةً » وكذلك إلى الأمراءِ والكبراءٍ والوزير » ثم كد راجعًا إلى بلاده . وقد 
اجتاز بكلّت » فانحاز عنها صاحبها أبو عبد الله بم سعيدٍ بن مدان » وكان ابن 


مُقاتا. بهاء فَأوسَله إلى الديار المصرية نائيًا عنه حتى يَعودٌ إليها . 
ل 5 رر 2 عحس لحر ع 


- 591 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2447 - 4١4/8 والكامل‎ »4٠ و"‎ /١ المنتظم‎ )١( 
."81 - "407 وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص‎ 778 - ١9 .وم ص‎ 

() فى الأصل» م» ظ: 9يصير». 

5 - م فى م: وعليه وزيره أبو حسين) . 


) ١١/١٠ البداية والنهاية‎ ( ١5١ 


وأما الخليفةٌ فإنه ركب ين الرَقةِ فى دِجلةَ إلى بغداد» وأرسّل إلى تُودُونَ 
فاستّونّق منه ما كان حلّف من الأيمانِ» فأكدَها وقئرهاء فلما اقرب منها خرج 
إليه تُوزُونُ ومعه العساكد, فلما رأى الخليفةً قكل الأرضّ يبن يديه » وأَظهَّر له أنه 
- 8 ىو 0 

قد وقُى له بما كان حلّف عليه » وأرّله فى مِضْبريه”" » ثم جاء فاحتاط على من 
معه من الكبراء ‏ وأمّر بِسَمْلٍ عَدِتَي الخليفة فشيلّت عَيِناه» فصاح صَيْحةٌ عظيمةً 
سمعها ارم » فضَجتٍ الأصواتُ بالبكاءِ » فأمر تُورُونُ بضرب الدّباِب حتى لا 
5 7 ”3 7 ه. 6 
تَسْمَعَ اصوات الحم ع ثم انحدر من فوْرِه إلى بَعْدادٌ فبايّع للمشتكفى بالله » 
1 ل 2 سا عع 22 

فكانت خلافةٌ التق للّهِ ثلاث سنين وخمسة أشهر وعشرين يومّاء وقيل” : 


وأحدٌ عشَّرَ شهرًا. وستأتى ترجمتّه عند ذكر وفاتِه . 


خِلافَةٌ الْسْتَكفِى باللّهِ أبى القاسم 
عبد اللَّهِ بن الْكُتَفِى بن الْمعتضِد”" 


ما ربجع تُوزُونٌ إلى بغداد وقد خلع المتتَى للّهِ وسَمَلّه » اشتدعى بعبدٍ اللّه بن 
المكعة فبايّعه على الخلافة » ولب بالمستَكَفِى باللَّهِ » وذلك فى العشر الأواخر ين 


صِفَرٍ من هذه السنةٍ» وجلّس تُورُونُ بين يديه» وخلّع عليه المستَكفى جِلْعة 


سَيِيِةٌ » وكان المُستَكفى مليح الشّكلٍ رَِعةً حسنٌ الجسم والوجه » أبيض اللونٍ 


)١(‏ فى م : « منظرته ) . والمضرب : فسطاط الملك . اللسان (ض راب). 
(5) المنتظم "9/1١14‏ 


(5) المنتظم 4 »4١ /١‏ والكامل 45١/8‏ - :452» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "9١‏ - .814) 


١5 


مُسْرَيَا * ال لي ل 
بالخلافة إحدى وأريعين مننة ؛ والجقير القن يق يديه وبايّعه وأحَذ منه البُودة 
والقَضيب » واستورّر أب الفرج محمد بنّ علئ السام ف له 
الأمر شىم» وما الذى يَعوَلّى الأمور ابن شِيوزاد» ومحبس المُتَى فى السجن» 
وطلب المشتكفى أبا ب المَضْلَ بن المقْمَدر - وهو الذى ولى الخلافة بعد 
ال - فاخكمّى منهء ولم يَظْهَو مدة خخلافة المستَكفِى » ار 
اليش 1 بهدم داره التى عند دِجلةَ . 


موت القائم الفاطمئ وولاية ولده المنصور 


وفى رمضانٌ من هذه السنة”" - والصحيحٌ فى شوالٍ من التى بعدّها - تُوفُى 
القائمُ بأمر الله القاسمٌ ب بن المْقِدِىٌّ ) وقد عَهد بالأمر من بعديه لولده المنصور 
إسماعيلَ » فكقم موت أبيه مده حتى استَقو أمزه» ثم أظهّره . وقد كان أبو يزيد 
الخارجئ قد حارّبهم فى هذه السندّء وأَحَذ منهم مُدُنَا كبارًاء وكسروه مرارًا 
متعددةٌ» ثم يَنُورُ عليهم, ويَجَمَعٌ الرجالّ ويُقاتِلُهم بمن قدّر عليه» فانتدب 
المنصورٌ لقتال أبى يزيدَ بنفسه » ورَكب فى الجيوش » وجرت بيتهم حروبٌ يطول 
ذكزهاء وقد بسطها ابن الأثير فى ١‏ كامله)"' . وقد انهَرّم فى بعض الأحيانٍ 
جيشٌ المنصور عنه» ولم ببق إلا فى عشرين نفْسَاء فقائل بتفْسِه قنالا عظيماء 
فهرّم أبا يزيد بعدّما كاد يفيل وثيت الْتُصِورٌ نَيانًا عظيمًاء فعظم فى أَعْيِنٍ 


. )» فى تكملة تاريخ الطيرى : « السر مزراى ) ؛ وفى الكامل : «السارى‎ )١( 
.44١ - 44/6 الكامل‎ )5( 


1١1 


الناس » وزادّت حرمته ومَيْبئه » واستئقذ بلادَ القَيْرَوانِ منهء وما زال يُحارِيُه 
ل 0 5 ِ . 
المنصورٌ حتى ظفر به وقتّله . ولما جىء برأسِه سجحد شكرًا لله عز وجل . وكان 
أبويزيد هذا قبي الشكل أَعْرَجٍ قَصيرًاء خارجيًا سّديدًا» يرى تكفير أهل املد 
تبه الله فى الدنيا والآخرة . 

ا : )قاع 0 

وتلق ادكه ون عه امد" قل أبو الحسين التريدىٌ وصٌّلِب ثم أخرق » 
وذلك لأنه قدِم بَعْدادَ 0 بشُورُونَ وأبى جعفر بن سيوْزادٌَ على ابن أخيةف 
فوعدوه النصرّ» ثم شرّع يُفْسِدٌ ما بين تُورُونَ وابن شِوْزاد » فعلم بذلك ابن 
ا 0 
بإباحةٍ دمه» فاستظهّر عليه بذلك وأمر بقتله وصَلْبه » ثم أخرقه » وانقَضّت أُيامُ 
ال م ا 

و ' شرج المععكة فى باللّهِ القاهر من دار الخلافة - الذى كان خليفة ثم 
سُمِلّتُ عيناه - أله بدا ابن طاهر» وقد افر حنى لم تق له ين اللباس يوى 

فق 

قُطن جُيةٍ يَلْعَفُْ ف بهاء وفى رجله قَبِقَابٌ من خشب 5 

وفى هذه السنقا" ' ركب مر الدولةٍ فى رجب منها إلى واسِطٍ ليُحاصِرَها , 
5-0 0 و ره 0 
ا ارج جر ولس بي الا ا سيو ويم قوز اللمواة 
رججع عنها إلى بلاده » وتسَلّمها الخليفةٌ » وضمِنها” ' أبو القاسم , بك أبن عبد الله 


.447/8 الكامل‎ )1١( 

(؟) بعده فى م: ١‏ وفيها اشتد البرد والحر) . 

(5) الكامل // 446. 

(4) الذى فى الكامل ؛ أن البريدى أرسل يضمن البصرة . فلعل المصئف قصد أنها داخلة فى ضمان 
البصرة » فواسط تقع بين بغداد والبصرة » سُّميت بذلك لأن بينها وبين الكوفة فرسححاء وبينها وبين البصرة 
مثل ذلك . انظر معجم ما استعجم .١751/4‏ 


١345 


ل ل ل ل 

و تست الم بن أبى الههجاءِ عبدُ الل ب حهدان إلى 
علب » فتلمها ين أ المؤنسئ » م سار إلى جخص أشدّهاء فجادله جبوش 
لإحْشِيدٍ محمدٍ بنِ طَفْجٍ مع مولاه كاُور» فاتتكلوا " أفائهرّم كافو” الإخشيدىٌ ‏ 
واستَولّى سيفٌ الدولةٍ على حِمْصٌ » ثم ركب إلى دمَشْةَ مور م الا 
أهلّها له » فربجع عنها » وقصّده الإحْشِيدُ بجيوش كثيفة » فالتقيا' بقِئْشرِينَ » فلم 
َطْمَه أحدٌّ منهما بالآحَرء وربجع سيفٌ الدولةٍ إلى الجزيرة» ثم عاد إلى حلت ) 
فاستفو مُلكُه بهاء فقصّدته الرومٌ فى جحاذِلَ عظيمة » فالَْقّى معهم » فظفِر بهم 
فقكل منهم حَلْقًا كلير”؟ 


(01) الكامل 8/ 41485)» 445. 

0 - 5) سقط من: م. 

() بعده فى الأصلٍ : 9 ومن توفى فيها من الأعيان ؛ . ثم كلام غير واضح بمقدار نصف سطر . ثم تنتهى 
هذه الصفحة فى الأصل» وتبدأ و/ و4ظ] ونصف الصفحة الأول فيها غير واضح بالمرة » أقرب ما 
يكون لنقاط سوداء باهتة . 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة 


فى حرم منها"” زاد الخليفةٌ فى لقَبه مام الَنٌّ» وكتّب ذلك على سك 
الممالةة وقاله الخطباء على الْتَابر أيام الجمع . 

وفى احم من هذه السنةٍ مات تُورُونُ الُوكيئ فى داره بيغداة » وكانت إمارئه 
سنتين رأريقة اشهر وعشّرةً 0 وكان ابن شِيرْزَادَ كاتبه» وكان بِهِيتَ 
لتَخُليص الال » فلما بلّغه الخيك أراد أن يَْقِدَ البئِعةَ لناصرٍ الدولةٍ بن مدان » 
فَاضْطرَيَت ت الأجنادٌ ) وَعْقِدَت الياسةٌ لنفسه ودحَلٌ بغدادٌ فى مُسَْهَلٌ صِفْرٍ 
وخرج إليه الأجنادٌُ كلهم وحلفوا لهء وحلّف له الخليفةٌ والقضاة والأعيانٌ» 
ودحل على الخليفةٍ » فخاطبه بأمير مرا فزاد فى أَرْزاقٍ الأجنادٍ » وبعث إلى 
ناصر الدولة يُطَالِيُه بالخراج » فبعث إليه بخمسمائةٍ ألفٍ درهم وبطعام ففوقه فى 
الناس » وأمّر ونهَى وولى وعزّل وقطع ووصّل » وفرح بتَفْسِه ثلاثةٌ أشهرٍ وعشرين 
يومًا » ثم جاءتٍ الأخبار بأن مُهرٌ الدولةٍ بن بُوَئهِ قد أقبل فى الجيوش قاصِدًا إلى 
بغداد » فَاتَقَى ابن شِرْزَادَ والخليفة أيضّاء وخرج أكثر الأثراكِ قاصِيِين إلى 
المؤْصِلٍ ليكونوا مع ناصر الدولةٍ بن حهدانٌ . 


- والكامل 48/4 - 455:» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 1مام‎ »48 - 45/١4 المنتظم‎ )١( 
ص 54 - 97؟. وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص 9ه" - 4رهم.‎ )4٠ 

() فى الكامل 448/8؛ ونهاية الأرب 57/ 189: «تسغة عشر يومًا). وفى التكملة: ٠‏ 
وعشرين يوم ) . 


1١507 


ذكز أول دولةٍ بنى بُوَيْهِ وخكمهم ببغداد 


أقبل مُعِدٌ الدولة أبو الحسين أحمدُ بن بُوَيهِ فى جححافِل » فلما اقُترب من بغداد 
بعث إليه الخليفةٌ المشتَكفِى بالل القدايا والإنزالات”" ؛ وقال للرسولٍ : أخيزه أنى 
شرو به» وأنى إنما احْتمَيِتُ من شر الأثْراكِ الذين انْصَرَفوا إلى المؤْصِلٍ . وبعث 
إليه املع والّحَفٍ » ودخّل مُعِرٌ الدولةٍ [و/ .هوع بن بُوَيْهِ بغداد فى حادى عشّرَ 
مجماقى الأولى من هذه السنةء فترّل بياب الشكاسية» ودتحل ين الغدٍ إلى 
الخليفة فباّعه » وخلّع عليه المشتكفى » ولقّبه بمُعِرٌ الدولة» ولقّب أخاه أبا الحسنٍ 
عليًا بعمادٍ الدولةء وأخاه أبا عليع الحسن بِدِكنٍ الدولة» وكقب ألْقاتهم على 

الدراهم والدنانير . 
ونرّل مُعِرُ الدولةٍ بدارٍ مُؤْنِسِ الخادم » ونزل أصحايّه من الدَيْلّمِ فى دُورٍ 
الناس » فلقى الناسٌ مِن ذلك كُلْقَة شديدةً وأمن مُعِرُ الدولة ابن يونا فلما 
1 


ظهّر اشتكتبه على الخراج » ورئّب للخليفةٍ بسبب تَفْقاتِه خمسة آلافٍ فى كل 


8 


يوم » وَاسْتقّدت الأمود على هذا النُظام . 
د 4 القبض على الخليفة ا كذ وخلءِ زف 


لما كان الْيومُ الثان والعشرون من مجمادى الآخرة حضّر مهد الدولة إلى . 


)١(‏ فى الأصل » ظ: والأتراك »» وفى ص : والأموال» » وفى تاريخ الإسلام : « الإقامات ») ؛ وفى العبر 
الحايقة التقاديم ) . 
)١(‏ المنتظم 4 /١‏ 40 والكامل 8/ »45١ 440٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 711 - )114٠‏ ص 253 717. 


١ 71/ 


الحضرة) ؛ فجلّس على سَرِيرٍ بين واي ا الله 
أُديّهما إلى الخليفةٍ » فَأبْرّلاه عن كُرسيه » وسعباه فتحَرّّت” ' عِمامئه فى حَلْقِه 
ونيّض مُعِرٌ الدولة» واصْطرَيّت دارُ الخلافةٍ حتى تيص أى الحريم» وتفاقّم 
الحا » وسيق الخليفةٌ ماشيًا إلى دا مر الدولة» فال بهاء وأخضر أبو القاسم 
المَضْلُ بن الْقعَدرِ فبويع بالمخلافة» وسْمِلَت عينا المُسدَكفى, ؛ وأروع السفيق : 
فلم يَرَلْ به مَسجونًا حنى كانث وَفائُه فى سنةٍ ثمانٍ وثلاثين وثلائمائة» كما 
سيأتى بيانّه وذ كر ترجمته هنالك . 


خلافةٌ المطِيع لله" 


ما قيم مُهِرٌ الدولةٍ بَعْدادَ وقبض على المشتَكفى سملت عَيْناه» استذذعى 
بأبى القاسم الفضل بن المقّكَدِر بالل » وقد كان مُحْعَفَِا من المشتَكْفى » وهو يحت 
فى طليه ويَجْتهدُ » فلم يَقدرْ عليه » ويقال : إنه الجتمع مُعِرٌ الدولة سوا فحوؤضه 

على الْسحفِى حنى كان بين أفره ما كان » فأحضر أب الاسم بى الف بويع 
بالخلافة لقب بالطيع للَِّ» وبايّعه الأمرامٌ والأغيانٌ ومُعرٌ الدولة والعاقة ) وضعْف 
أَمْوُ الخلافة جدًّا حتى لم يَبِقّ للكليفة أْر ولا نَهْيَ ولا وَزِيد أيضًا ديه 
كاتبٌ على أُقْطاعِه فقط ٠‏ وإنما مَوْرِدُ د أمور المملكةٍ ومَضْدرُها راجمٌ إلى مُعِرٌ 
الدولة » وما كان ذلك لأن بنى ينه ومن معهم بن الدَيْلَم فيهم تَقَفِعٌ شدي 
فكانوا يَرَؤن أن ب العباس قد غصّبوا مونو العلوتن .موي عرّم مُعِرٌّ الدولة 


)١(‏ فى م: «فتحربت ). وتحربت : أى تجمعت واشتدت . اللسان (ح ززب). 
)١(‏ المنعظم 45/١14‏ - 48.ء والكامل 151١/8‏ - 457» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١8م‏ - 
9140) ص 2358 55. 
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على تحويل الخلافة عنهم إلى العَلّيين » واْتّشار أصْحابه فى ذلك » ؛ فكلهم أشار 
عليه بذلك» إلا رجلا من أصحابه » كان سَديدَ الرأي فيهم » فإنه قال له : لا أرى 
لك هذا . قال : ولم ذاك ؟ قال : لأن هذا حَليفةٌ تََى أنت وأصحابّك أنه غيدُ 
صحيح الإمارة» فمتى أمَزْتٌ بقتله ققله أصحابك » ولو ولت رجلا ين العوئين 
لكنت أنت وأضحابك تُعتقدون صِحْةٌ ولانيه » فلو أمر بقيك لقلك أصحائك . 
فلما فهم ذلك صرفه عن رأيه الأول » للدنيا لا للَِّ عر وجل . 


ثم نشِبت الحربٌ بين ناصر الدولةٍ بنٍ حهدانَ وبين مُعِرٌ الدولة بن بُوَيْه ؛ 
تركب نا ناصوٌ الدولة :ه/.هطع بعدّما خرج مد الدولةٍ والخليفةٌ المطيع إلى 
)كأ ١‏ - 4 مه 2 ع 

و" فدحل بَعْدادء فأحذ الجانت الشَّوقع ثم العو » وضغف أُمْد مُهِرٌ 
الدولة والدَيالةٌ الذين معه ثم مكر به مُعدٌ الدولةٍ وخدّعه حتى اسْتَظهّر عليه» 
وانْمصَر أصحابه » فنهبوا بَعْدادَ وما قدّروا عليه مِن أَمْوالٍ التُجَارٍ وغيرهم » فكان 
قيمدٌ ما أُحَذ أصحاث مُعِرٌ الدولة من الناس عشَّرةٌ آلافٍ ألفي دينار» ثم وقّع 
الصَّلْحُ بِينَ ناصر الدولة ومُِرٌ الدولة» ورجع ابن حمدانَ إلى بلده المؤصلٍ, 
واسْتقرٌ اشقء مُهدٌ الدولة بمدينةٍ الشلام بغداة » ثم شرع فى استعمال الشعاة ليبلّهوا أخاء 
رحن الدولة أشبازه » فغوى العامة فى ذلك » وعلّموا أثناءهم ذلك » حتى كان من 
الناس مَن يَقْطْعُ كما وثلاثين قوسَحا فى يوم » وأغجبه مايه ولكيرد 
ورتين ازاك يدي العامة التى لا يُْتَمَعُ بها إلا 'قليلا ؛ كالشباحة" 


و00 
ونحوها. وكانتث تُضْرَبُ اعون اي ويُصارَحٌ بين الوّجالٍ » والكوساتٌ 


./١6 / عكبرا: اسم بليدة بينها وبين بغداد عشرة فراسخ . معجم البلدان‎ )١1( 
. ) (؟ - ؟) فى م : ( كل قليل العمل فاسد المروءة وتعلموا السباحة‎ 
. الكوسات : الطبول‎ )( 
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تلق يول جو لكان الف شر ااي وسَخاقةُ فل منه ومن 
وافقّه على ذلك , ثم اتاج مُعِرٌ الدولةٍ إلى صَوِْ أموال فى أرزاق الأجنادٍ, 
فأقطعهم البلادّ عِرَضًا عن أَرْزاقِهم » فأَدى ذلك إلى تخربيها وتَركِ عمارتهاء إلا 
الأراضى التى بِأيِِى أصحاب الجاهاتٍ . 

وفى هذه السنةٍ وقّع غَلاءٌ سَّدِيدٌ ببغداد حتى أكلوا اليد والكلاب والشنانين» 
وكان من الناس من يَسْرِقٌ الأؤلاد فِشْرِيهِم كلهم وكثر الموث”" فى الناس 
حتى كان لا يَدْهِنُ أحدّ أحدّاء بل يُتْركون على الطُرقاتٍ فأَكُلُ كثيرا منهم 
الكلابُ » وبيعت الدّودُ والعقاد بالخبز» وانْتجع الناسٌ البصرةً » فكان منهم من 
يموثُ فى الطريق» ومن وصّل منهم مات بعد مُدَئْدَةٍ . 

وفيها كانت وَفاةٌ القائم بأمر اللِّ أبى القاسم محمدٍ بن عبد الل امهُدىٌ ‏ 
وولى الأمر يمن بعده وده للنصود إسماعيل » وكان حازِمَ الرأي سَّديدًا سجاعًا 
كما ذكّنا ذلك فى السنةٍ الماضية » وكانت وَفائّه فى سْوَالٍ مِن هذه السنةٍ على 
الصحيح . 

وفيها ثوفى. الإِخدِيد محمد ب2 طفج صاحبٌ الديارٍ المصرية والبلاد 
الشامية » وكانت وفاته بدمشقٌ وله بن العمر:بضة وننثود 1-57 م ولذه 
أبوالقاسم أوجوةاب وكان صغيوا - وأقيم كافود الإخشِيدىٌ ناكو » فكان 


. فى م: «الوباء)‎ )1١١( 
. أتابك أصلها أطابك » ومعناه الوالد الأمين‎ :١88 قال صاحب المختصر فى أخبار البشر ؟/‎ )١( 
وأول من لقب بذلك نظام الدولة وزير ملكشاه بن ألب‎ ١ 14 قال القلقشندى فى صبح الأعشى‎ 
السلجوقى حين فوض إليه ملكشاه تدبير المملكة سنئة خمس وستين وأربعمائة » ولقبه بألقاب هذا‎ 0 
وقيل : أطابك معناه أميد أبٌ . والمراد أبو الأمراء وهو أكبر الأمراء المقدمين بعد النائب الكافل»‎ . 


0 له وظيفة ترجع إلى حكم وأمر ونهى » وغايته رفعة امحل وعلو المقام» . 
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دي لَملِكَ بالبلادٍ كنّهاء واشَخوذ على الْأُمورٍ كلّهاء وسار إلى مصرء فقصّد 
سيفٌ الدولة بِنُ حهدانَ دمشقّ» فأحَذها مِن أصحاب الإِحْشِيدٍ » ففرح بها فرحا 
شديداء والجتعع محمد إن محمد إن نصر الدازليئ التُوكئ الفيلسوفي بها. 
وركب سيف الدولة يومًا مع الشَّرِيفٍ العقيقيٌ "فى بعض نواجى دمشقّ» فنظر 
سيف الدولة إلى القُوطةٍ فأعجبته » وقال : يبغى أن تكونّ هذه كلّها لدِيوانٍ 
الشْلْطانٍ . كأنه يعو بأَحَذِها ين ملاكهاء فأؤعرٌ ذلك العقيتيخ'' إلى أهلٍ 
دمشقّ » فكتبوا إلى كافور الإِحْشِيدىٌ يشتئجدونه » فأقل إليهم فى يوش كثيرة 
كثيفة » فأَجْلَى عنهم سيف الدولة» وطرده عن حَلّبَ أيضّاء واشتئاب عليهاء ثم 
كب راجعًا فاشتّئاب على دمشقّ بَدْرًا الإشيدىٌ - ويُعْرفٌ يِدَيْرٍ - فلما صار 
كافو إلى الدَّيارٍ المصرية رججع سيفٌ الدولةٍ إلى علب فأحَذها كما كانت أولا 
له» ولم ب يَئْقّ له فى دمَسْقَّ سشىة . . وكافود هذا [4/١مهوع‏ هو الذى هجاه الميتتى » 
ومدّحه ايسا 


ومن تُوْفى فيها من الأغيانٍ : 
لقي صاحب ه الختصر» المشهور ف لفقو عمزب الحسين بن عبد الل 
أبو القاسم الجرقك'" 4 صاحبٌ صر » فى الف على مدهب الإمام أحمدٌ 


ابنٍ عَدْبلٍ » وقد شرحه القاضى أبو يَعْلَى بن القَوَاءٍ » والشيحٌ مُو نُ الدّين بن قدامة 
المَفَدِسِن ) وقد كان ارقن هذا من سادات الفقهاء والعْئادِ » مي المقضائل 


»115 ص‎ )58٠ - 38١ العقيلى ) . وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث وؤفيات‎ ١ : فى م2 والكامل‎ )١( 
.751 والوافى بالوفيات 47/7 0 وتاج العروس ( ع ق ق ). وسيأتى ذكر وفاته وترجمته فى صفحة‎ 
/١؟ وتاريخ دمشق‎ 25*84 /١١ وطبقات الحنابلة ؟/ ه07 وتاريخ بغداد‎ ١ طبقات الفقهاء ص‎ )١( 
وتاريخ‎ 2571/١ وسير أعلام النبلاء‎ :4 4١ /* ووفيات الأعيان‎ 245 /١ 4 مخطوط »ء والمنتظم‎ 
.1١5 ص‎ )51480 - ”١ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 
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والعبادة » خرّج من بَعْدادَ لا كثّر بها السبُ للصحابة» وأؤدّع كتبه بتَعْدادَ: 
فاخترقت الدارٌ التى هى فيهاء وعُدِمَت مُصَبفائُه » وقصّد دمشىّ» فأقام بها حتى 
مات فى هذه السنةٍ» وقبرُه يباب الصغير يراد قربا من قُبورٍ الشّهَداءٍ . 

وفى مصَئّفِه هذا « المختصر» فى كتاب الج : ويأتى الحَجَرَ الأشوة وبل إن 
كان هناك . وإنما قال ذلك لأن تَصْنِيقه لهذا الكتاب كان حال كُونٍ الحجر 
الأشودٍ بأيدى القرامطة حين أَُحَذْوه من مكانه فى سنةٍ سبع عشْرةً وثلاثمائةٍ كما 
ذكرناء ولم يَزدُوه إلا سنةٌ تسع"" وثلاثين وثلاثمائة» كما سيأتى بيانه فى 


مَوْضْعه . 


قال الحطيث” : قال لى القاضى أبو يَعلّى : كانت له مُصَئْفَاتٌ كثيرةٌ 
وتَحْرِيجاتٌ على الذَّهَبٍ لم تَظهَر؛ لأنه خرج عن مدينةٍ السلام ل ظهّر سبُ 
الصّحابةِ » وأؤدّع كتبه, فاخترقت الدار التى هى فيهاء واختّرقّت الكتث فيها 
اك 


,.5١1 ت1١ المغنى ه/‎ )١( 

() فى م: (سبع). 

(؟) تاريخ بغداد .5914/١١‏ 

(4) أى من طريق أبى القأسم الخرقى . المصدر السابق . وأخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 7.7/١7‏ 
مخطوط » من طريق الخطيب به. 

:2( سقط من : الأصل » غم ص» ظَ والمثبت من مصدر التخريج . 

(5) بعده فى م: «عن الخرقى ) . 


١ا/؟‎ 


فى امنا فقال لى : ما أَحْسَن تَواضعَ الأغنياء للقُقراءِ ! ! ' قال : قلتٌ : زدْنى يا أمير 
افيف قال" ' : وأَحْسَيٌ من ذلك بِيهُ القُقراءِ على الأعْنِياءٍ . قال : ورفّع لى كمه 
فإذا فيها مَكتوبٌ : 

فابِنٍ بدار الجَقاءٍ بينًا ودع بدار القّماءٍ بيتًا 


م - 


قال ابن بَطه" : مات القع بدمشق سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة » وزذث 
1 

محمدُ بن عيسى أبو عبد الل بنُ أبى موسى"" القَقية الحتقفئ » أحدُ أئمة 
العراقئين فى تمانه » وولى القَضاءَ بيغداد للمُتقِى » ثم للمُشتكفى » وكان يِقةً 
فاضلا ٠‏ كبت الصو دازه فيه أنه ذو مال فضيزيد يعشهم ضؤي لت 
“فهرب منهم إلى الشطوح" » فألقَى تَفْسَه ين شدة افرع إلى الأرض » فمات 


ع اله لو 

محمد بن محمد بن "أحمد بن" ' عبد الله أ بو المَضْلٍ السُلَمِىٌ» الوزير 
الفقية المحدثٌ الشاعد) سمع الكثير وجمّع وصئف » وكان يتصوم م الاثنين 
والخميسّ ) ولا يَدَعُ صلاة الليل والُضنيفٌ » وكان يشال الله الصّهادةَ كثيوا » 


)١ - ١(‏ سقط من: الأصل» ص» ظ. 

.7914/١١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(م) تاريخ بغداد ؟/ ٠*9‏ 24 والمتظم 4 »49/1١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )514٠ - "19١‏ ص 
١١‏ والوافى بالوفيات 17/4 5, والجواهر المضية 5977/1. 

8 - 4) سقط من: م. 

(ه - ه) سقط من النسخ . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ المنتظم 4 »45/١‏ والأنساب */ //ا4» وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ١س#م‏ - .4س) ص 21١‏ والجواهر المضية 9/ 511. 


1١ 7 


فوَلَىَ الوزارة للشْلْطان » فقصّده الأجْنادُ يُطاليونه بأرناتهم » وَاجْمّمَع منهم ببابه 
خلقٌ كير فَاسْتَذْعَى بخلاق » فحلق رأسَه 000 ' وتطّيب ولبس كفته وقام 
با دكار علي ؛ فقتلوه وهو ساجدٌ 1 - فى ربيع الآخِرٍ ين هذه 
السنةٍ . واللَهُ تعالى أعلمُ رو/ادظع . 


7 


الإشيدُ محمد بن عبد الله بن طفج بن مف أبر بكر 00 
بالإحشِيدٍ » ومعناه ملك الملوك » لقب بذلك الراضى ؛ لأنه كان ملَكُ فرغان, 


4 
وكل 34 ملكها كان د يُسَبى الإِحْشِيدَ» كما أَنَّ من ملّك أَشْروسَتَة يُسَمَى 
الإْفْشِي نّ» ومن ملك خُوارَرْمَ يُسٍَ خُوارَزْمَ شاه ومن ملّك مجان يُسَمٌى 


صُولٌ» ومن ملّك أَدْرَييجانَ يُسَبَى [ضجهذ » ومن ملّك طبرشتانَ يُسَيَى 
سالار ". قاله ابن الجؤزيٌ فى « المنتطله )20 

قال الشهَيبه” : 2 ا كاف 
َيِصرَء ومن ملك الفّوْسَ ؛ 0 يُسٌَى تُبِعا» ومّن 
ملكا لد ون الاق ع ا ا د فقن ابلالسفوس ارون ملك 


)١(‏ تنور: حلق شعر عانته بالنُورّة . انظر تاج العروس (ن ور). 

(5) تاريخ دمشق 484/١6‏ مخطوط, والمنتظم 4 ,5٠ /١‏ ووفيات الأعيان 5ه وسير أعلام النبلاء 
مسدى وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات #1" - .1" ص .1١١‏ 

(5) إلى هنا انتهى الخرم الذى فى المخطوطة 9 ب» المشار إليه فى صفحة .١75‏ 

(4) أشروسنة : هى بلدة كبيرة بما وراء النهر من بلاد الهيّاطلة بين سيحون وسمرقند وبينها وين سمرقند 
ستة وعشرون فرسخا. معجم البلدان ١/078؟.‏ وانظر نزهة الألباب فى الألقاب 97/١‏ 5 

(20) فى الأصل ‏ بء» صء ظ: «رسلان»)» وفى م : (أرسلان» . والمثبت من المنتظم . وانظر تاج 
العروس (س ل ر). 

(5) المنتظم 1/١4‏ 0ه. 


(0) انظر الروض الأنف 9/ .55١‏ وانظر ما تقدم فى .١95/4‏ 


١74 


مصر كافًا يُسَكَى ذوعونَ » ومن ملك إِسكندَرِيّة يُسَمّى المُقَوْقِسَ . وذكر غير 
ذلك . 


ا 5 0 7 2 
وكانت وفاته بدمشق » وثقِل إلى بيت المقّدِس فدُفِن هناك رحمه الله . 


أبو بكر الشّئِلِكَ”" , أحدٌُ مشايخ الصّوفية » اْتلّفوا فى اسيِه على أُقُوالٍ » 
فقيل : ' دُلَفُ بن جغفر . ويُقالُ : ذُلَفُ بن جخدر . وقيل "تعفر "بق يوان + 
صلم من قربة يقال لها + خئلية"" . ين بلادٍأُمْرُوسمَةَ من ُراساا » وؤلِد بسامَرَاءَ , 
وكان أبوه عاج الحجاب القوقق وكات خاله نائت إسْكئدَرِيةَ » وكانث تَؤبةُ 
لئان على يَدَْ خير النّشَاجء سيعه بَعِظّء فوقع كلامه فى قليه» فتاب يمن 


35 اذى 9 - ا( 
فؤْره » ثم صحب الفقراءً والمشايحٌ » ثم كان بعد ذلك من أئمةٍ القوم . 


)1١‏ طبقات الصوفية ص /ا, وحلية الأولياء 2957/٠١‏ وتاريخ بغداد 4 25/١‏ ومختصر تاريخ 
دمشق 2171/58 والمنتظم 4 /١‏ ١ه‏ ووفيات الأعيان ؟/ 2310 وسير أعلام النبلاء 0717/١١‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات "١‏ - 7”40) ص .١١5‏ 

م - 0 فى الأصل, ص : 9دلف بن جحدر وقيل ابن جعفر)» وفى ظ : «دلف بن جحدر وقيل 
عكسه أو ابن جعفر بن يونس » . 

(5) فى م: « شبلة). وانظر معجم البلدان 585/9. 

(4) بعده فى ظ : ( وقد كان مالكى المذهب » وكتب الحديث الكثير» ثم أقبل على العبادة وا مجاهدة ؛ 
وترك ذلك كله وغسل كتبه, وقد ترك أبوه شيئا كثيرا من الذهب والضياع » فأنفقها كلها على الصوفية 
وامحتاجين . قال الشبلى : رأيت باليمن دار الإمارة والناس عكوف على بابهاء فأشرفهم الملك من طاقة ؛ 
وأوماً إليهم بيده للسلام فسجدوا له. ثم رأيته بعد بالشام قد اشترى لحما بدرهم وأمسكه بيده فقلت : 
أنت ذلك الرجل ؟ فقال : نعم » ومن رأى ذلك ورأى هذا فلا يغترن بالدنيا . ورأى الشيلى حجاما يحجم 
بعض الصوفية » فلما فرغ ناوله الشيلى أربعين دينارا فى صرة » فردها عليه وقال : إنى إنما عملت ما عملت 
مع الله » لا أنتقض عهدى مع الله من أجل هذه الدنائير. فصك الشبلى وجهه وقال : كل إنسان خير من 
الشبلى حتى الحجام . ورأى الشبلى رجلا راكياء فقال الناس : هذا مسخرة الأمير. فتقدم الشبلى فقئل 
فخذه » فترجل الرجل من دابته وقال : يا سيدى» لعلك لم تعرفنى . فقال : بلى » أنت الذى تأكل الدنيا 
بما يساويهاء وأنت خير ممن يأكل الدنيا بالدين» . 


١ 0‏ 
قال الجنيدُ بن محمد" ' : كان الشُبِا تاج هؤلاء . 
75 9 زفق 001 11 2 1 
وقال الخطيبُ : أخبرنا أبو الحسن علي بن محمود الرُوْرَنْ قال : سمغتٌ 
علئ بن المنّى التّميمئ يقول : دحَلْتُ على الشّبِلي فى داره» وهو يَهِيجٌ وقول : 
ل د مَن عادثّه القُوِبُ 
02 1 
يَفْوَى ى على حجب حك من تكمه الحبٌ 
فإن لم ترك العينٌُ فقد يُبِصِدكَ القلث 
وقد ذكر له ألخوال وكرانات 9 راك الي عله ابر ادادح 
ووافقَه فى بعضٍ ما تسب إليه ين الأقُوالٍ من غير تيل ا تحتها” "عا كان 
الحلا ؛ يُحاوله من الإلحادٍ العاف 
0 حضّرَنّه الوفاةٌ د لخادمه 1 قد كان عل درهمٌ مِن ملم + 
مره أن يُوَضْفَّه ع 57 0 تَخَليلٌ حيته » فرقع يذه - وكان قل 1 


,"96 /١14 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(؟) فى م: وهجرك)؛ وفى ظء وتاريخ بغداد : وحبك» . وانظر امنتظم .51/1١14‏ 

(4) بعده فى ظ: «فذكر الحافظ ابن عساكر قال: قلت لراهب : لمن احتسبت نفسك ؟ فقال : 
للمسيح . فقلت : لم أفردته للعبادة دون الله تعالى ؟ فقال : -لأنه. يكت أريمين زوم لا رأكل وله شرن 
فقلت : عدها على . فمكثت نحو صومعته أربعين يومًا لا آكل ولا أشرب ‏ فتزل إلى فقال : : ما دينك ؟ 
فقلت : محمدى . فأسلم ؛ فجقت به إلى دمشق » فجمعوا له مالا وتركته مع الصوفية . قال وأَيذنا مرة 
فجعل القطاع يعرضون على أميرهم تلك الأموال وأكاره عا ها حى اد كز واللوز وهر لا يأكل . 
فقلت : لم لا تأكل مع أصحابك ؟ فقال: إنى صائم . فقلت : تقتل الرجال وتأخذ الأموال وأنت 
صائم ؟! فقال ا 0 0 
البالى من العبادة» فقلت : أنت ذاك الرجل ؟ فقال: ذاك الصوم هو الذى بلغنى إلى ههنا) . 

(©) فى بء م: «(فيها). 

(1) تاريخ بغداد 057/١14‏ ومختصر تاريخ دمشق 98/ 21514 158. 


١ا/ك‎ 


لسائه - فجعل يُخَلَلُ حيةً نفسه . 
َ_ 9 5 7 22 5 ع 2 
وذكره القاضى ابنٌ خَلكانَ فى « الوَفياتِ ) » وحكى عنه أنه دحل يومًا 
على انيد » فوقّف يبن يديه » وصفّق وأَنْشّد : 
عَوُدُونى الوصال وَالوَصْلُ عدْبُ ‏ ورمَونى بالصّدٌ والصّدٌ صَعْبُ 
زتموا حيئ أَرْمَعوا أن ذَنْبى 2 فوط مُحيى لهم وما ذاك ذُنْبُ 
[9/؟هوع لا وحق الخضوع عند الثّلاتى ما ججزا مَن يُحَتُ إلا يُحَبٌ 


و"“هما كان يَُشِدُه الشّبِلِنَ من الأشعار الرقيقةٍ . وقد أورده ابن عساكرٌ فى 


4 
ترجمته من ( تاريخه ) 


أسائلكم عنها فهل من مُحَيْر ‏ فمالى بِنُعْمَى بعدّ مُكئّينا علمُ 
فلو كنت أدرى أين حَكِم أهلّها وأىّ بلادٍ اللَّهِ إذ ظَعنوا أُمُوا 
إِذّا لسلكنا مَشْلَّكٌ الريح خلقّها 2 ول وأصبحث تُغمى ومن دونها النجمٌ 


00 
ومن ذلك 


و 
0 


٠. 1‏ 5 97 ع2 5 5 و 
أسائل عن سَلمى فهل من مُخْيْرِ بأنْ له علمًا بها أين تنزل 
ثم يقول : لا وعزتك » وما فى الدارين عنك مُحْبْرٌ . 
قلتُ : وفى هذا شَّطح ؛ فقد خيرت عنه تعالى الرسلٌ بالحقّ ونطقوا 


)١(‏ وفيات الأعيان ؟/ 78؟. 

(؟) من هنا زيادة من : ظ - تنتهى فى صفحة 15- أثيتناها لا فيها من تصريح بأنها من كلام المصنف 
حيث قال - كما سيأنى فى صفحة 1814 - : وكان الشبلى ينشد ‏ وسمعته كثيرا من شيخنا العلامة أبى 
العياس بن تيمية » رحمه الله »... 

(5) مختصر تاريخ دمشق 8؟/١18.‏ 

(4) المصدر السابق 548/ .١9/9‏ 


) ١/1١٠ البداية والنهاية‎ ( ١ 


١) 
بالصدتٍ . وكان يقول ' : ليس لعارفٍ علامةٌ» ولا لحك شكوى» ولا لعبدٍ‎ 
دعوى 2 ولا لخائفٍ قرار» ولأنير الله فرار.‎ 


1 8 )2 01 0 
وكان السُّبْلَِ يقول : العارف صدرّه مشروح ء وقلبُه مجروح » وجسدهة 
مطروح . والغاريف مَن عرف للش وعرّف مراد للف وعمل بما أْمَر اللّمع 
وأعض عمًا نهى الله » ودعا عباد اللّهِ إلى الله » والصوفع من صمَّى قليه من 
الكدرٍ فصفاء وسلك طريقٌ المصطفى» ورمى الدنيا خلّفٌ القفاء وأذاقَ 
الهوى طععمَ الجفا. 
ء ص () 2 3 ع 
وقال أيضا : الصوفئ مَن صفا من الكدّرء وخلص من الغِيّرء وامتلاً من 
الفكرء وتساوى غنده الذعث والمدر. 
زفق 
ومما كان يُنشده : 
أظنّت علينا منك يومًا كا أضاءت لنا برقًا وأبطا زشاشها 
فلا غيمٌها يَجَلْو فيتِأسَ طامعٌ ولا غيثُها يأتى فيَرْوَى عِطَاسّها 
* 0 نيد 
وشكل”” : هل يتحققُ العارفٌ مما يبدو له من الآثار؟ فقال : كيف يَتسقيٌ بما 
لا يبتُ ؟ وكيف يَطْمَيِنُ إلى ما لا يَظهِرُ؟ وكيف يَأَنسُ بما يَخْنّى ؟ فهو الظاهد 
الباطنٌ . ثم أنشأ يقول : 
فمن كان فى طولٍ الهوى ذاق سَلوةٌ ‏ فإِنّىَ مِن لَيِلَى لها غيدُ ذائقٍ 


.18١ /58 مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
م١ حلية الأولياء‎ )؟١‎ 
."1407 طبقات الصوفية ص‎ )( 


١/8 


أ 2 ك4 
وأكثرٌُ شىءٍ نلثّه من وصالها 


أمانع لم تصدقٌ كلمحةٍ بارقٍ 


مرهة4 2 اط زطق 7 
وكان يقول ' : الدنيا خيال» وظلّها وبال» وتوكها ججمال» والإعراض 


رن ان كرا قرو الله اتمبالهة 
لمُحشَرَنٌ عظامى بعد إذ بلي 


يوم الحساب وفيها حيُكم عَلِقُ 


وسعل لبك" : هل يتسلَّى الحبيثُ بشىءٍ من حبيبه دون مشاهديه ؟ 


ظٍِ 


فانشّد : 

ْ 8 ع م 

والله لو انك توُبججتتنى 

وى بأموال: الوق ادكه الى 

٠‏ إفق 

راع م زلف 

إذا نحن أذلجنا وأنت أمامّنا 
ور ع يم زلف 

ولو أنَّ ركبا أتموك لقادهم 


إذا أبصرئك العينٌُ مم بعد غاية 
ع بصر ين من بعر # 


بعاج كسرى ملك المشرقٍ 
أموالٍ مَن باد ومَّن قد بَقَى 
ايرث ابامغولاق: أن كلقي 


كفى لمطايانا بذكرك هاديا 


2 
نسيممك حتى يُستدِل بك الركبٌ 
تم عم اس 
وعارض فيك الشلك أنْبتَكُ القلبُ 


019 فى ظ : « نوالها » . والمثبت من طبقات الصوفية . 


(؟) مختصر تاريخ دمشق 58/ ؟181. 


(6) فى النسخ : ١‏ ترحها ») . والمثبت من مختصر تاريخ دمشق . 


(4) مختصر تاريخ دمشق 8؟/ 1875. 
(ه) فى ظ : و تلتفت ). والمثبت من المختصر . 


(0) المصدر السابق 58/ 184. والبيت لعمرو بن شأس الأسدى . انظر ديوان المعانى ١/14؟5.‏ 


و عد سىس () 


عجبتُ لمن يقولٌ نسيتُ إلفى 
أموتُ إذا ذكرتكٌ ثم أحيا 
فأحيا بالمنى وأموتُ شوفًا 
جعلتٌ الصمتٌ سِترٌ الحبٌ حتى 
شربتٌ الحبٌ كأسًا بعد كأس 


وقال يض" 


هى مَشْعْولة بحمل مَواكا 
عَيع الله ذا وى ذكرتكًا 
فَهِى إن غبت أو حضرت تراكا 


وهل أنصى فأذكر من هَرِيتُ 
ولولا ما أُوَل ما ححييتُ 
فكم أحيا عليك وكم أموتٌ 
فما نفد الشرابٌ وما رَوِيتٌ 


: التصؤف ترويح ثم القلب ب بمراوح الصفاء) 0 ' المخواطر 


بأردية الوفاء » وَالعخلّىُ بالشخاء) 0 فى اللقاء . 


على 


أما الحيامٌ فإنها كخيايهم 


00 
وقال أيضًا 


)١(‏ تاريخ بغداد "9/١4‏ 1ول". 
(0) لم مجده. 


0 نساءً الحئع غيرَ نسايها 


(”) تاريخ بغداد 251١/1‏ ومختصر تاريخ دمشق 58؟/ 188. 


(؟) فى ظ : «تخليل). 


(5) مختصر تاريخ دمشق /١/‏ . وانظر معجم الأدباء ص 15147؛ فى ترجمة « أبى الحسن الفالى » . 
(1) صفة الصفوة ؟/ 455» ومختصر تاريخ دمشق 8؟5/ 185. 


إذا أردتٌ أن تنظرَ إلى الدنيا بحذافيرها » فانظؤ إلى المزبلةٍ» وإذا أردتٌ أن 
تَنْظْرَ إلى نفسك فحذْ كما من تراب ؛ فإنك منها حُلقتَ» وفيها تعودُء ومنها 
ُخْرَجُ » وإذا أردتٌ أن تعرف ما أنت » فانظز إلى ما يَخْرْج منك عند الخلاء » فلا 


تتطاوّل ولا تكبو على من هو مثلك . 


و١‏ 
وكان يتشك * 


7و 


و تحت سبنى حيّا وإنلى م ا 
هق 


مو اس بي 
8 


وأَنْشْدَ أيضًا 
كَ - 2 إن 
وكذبتٌ طوفى فيك والطوف صادق 
ولم أشكن الأرضٌ التى تشكنونها 
فلا كبدى تَهْدا ولا فيك رحمةٌ 
040 > م ضف 
وأنشد أيضا : 
خليلّئع إن دام هذا الصدودٌ 


وقد كان شيئًا يُسمّى السرور 


وبعضى من الهجرانٍ يبكى على بعض 


وأسمعتٌ أَذْنى فيك ما ليس تَُسممُ 
لكى لا يقولوا إننى بك مولع 
ولا عنك إقصارٌ ولا فيك مطمعٌ 


ره 1 


ويا رَبَّةً الخِذر غَنّى رَءَ 
عتلين :منا آراف منتريقا” فتن 
موك ايها انه نما عل 


وشعل”' الشباعِ عن الرجل يسمعٌ الشئء فلا يَفهمه ‏ ويتواجدُ مع ذلك » 


فأنشأ يقول : 


)١(‏ طيقات الصوفية ص هع *, وحلية الأولياء /٠١‏ ١/ا:‏ وتاريخ بغداد 4 /١‏ 2514 ومختصر تاريخ 


دمشق 8؟185/5. 

(؟) طبقات الصوفية ص 5ا5؟) 5140. 
() مختصر تاريخ دمشق 141//58. 
(4) المصدر السابق 8؟5/ .١188‏ 


رب وَرْقاءَ هَُوفٍ بالضّحى ‏ ذاتٍ شَجِرٍ صَدَحتْ فى قَنِ 
ذكرَتُ إلقًا ودهرًا صالحًاً فبكثت خُْنًا فهاجتٌ حَرّنى 
فيكائى ينما أيُقها وبكاها ينما أَقَيِى 
وانقنه أكمكو: فيا وي ولقد تشكر قينا لفوت 
غير أنّى بالج" 5 ومى أيضًا بالجوى تعرِمُنى 

ووُجد فى كلام الشّبِك”" : ما ظيّك بمعانٍ هى شموسٌ كلّها ؛ بل الشموس 


الكا منى بلائى وراحتى فى فنائى 
: ان 10 د 0 4 5 
وسمع القوّال يومًا » فتواجد كثيرًا والمشايخ سكوتٌ لم يتواجدُ منهم 
أحدٌ » فعاتبه بعضٌ المشايخ فى ذلك » فأنشاً يقول : 


8-2 زفق 
لو يَسْمَعوا ن كما سمغت حديئها حَرّوا لِعَرّة ذكعًا وسجودا 


)١(‏ الجوى : الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن . اللسان (ج وى). 

(؟) مختصر تاريخ دمشق 58/ 188. 

(9) فى ظ : ١‏ كلها) . والمثبت من امختصر. 

(5) المصدر السابق . 

(0) فى ظ: ١‏ الواحد » . والمثبت من الختصر. والاصطلام : هو الإبادة والاستفصال . اللسان (ص ل م). 
(5) مختصر تاريخ دمشق 2318/8/58 189. 

032 البيت لكثير عزة 3 فى ديوائه ص ؟14145. 


حل 


وأنشأ يقول : 
لى سكرتان وللئَدْمانٍ واحدة 
وكان يقولٌ : 
وكنتثٌ إذا ما جعت جعت لعلَةٍ 
إذا لم يكن بينى وبيتك مرسل 
ومنه أيضًا : 
وكم عَذْبةِ لى فيك لا أَستقيلها 
فأ صلاح ون تركس عل 


0 05 0 
شىءٌ خصصت به من بينهم وَخدى 


تأفتيك علقي نكيف أقرل 
فريخ الصّبا منّى إليك رسول 


أقول لَن ألقاه إنى صالححٌ 
وقلبى مَشُْعْوف ودمعى سافحح 


وأنشّد يومّاء وجلّس عنده شابٌ أمردٌ وعليه ثيابٌ حساك » فطرّده من 


عنذه ) ثم قال : 
5 0 
طرّححوا اللْخْم للبزا 
لو أرادُوا صلاخنا 


على ذِرْوَتَئْ عَدَنْ 
كز منت الوسين 


سَدوا وجهّة الحسَن 


9 ا ا 0 . 
وقد روّى ابن عساكرّ عن أبى علخ بن مُقلةَ الكاتب أنه أنشد له فى معنى 


هذا بيتين أخطأ فيهما : 

ياربٌ تَحُلقُ أقمارَ ليل 
وتُبِدِحٌ فى كل طوف بسسخر 
وكقيني عباقك” أن لتشسقيفوا 


. ليس فى مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


رأففياة نان ركفيات قل 

عت 01 
وفى كل قد رَشِيقٍ بكل 
أيا كم العَدّلٍ أخكم بِعَدْلٍ 


قلت : نعم » إن الله نما يَنْهَى عن الفحشاءٍ » وهو الحَكمُ بالعدل فى كل ما 
تر به وكلّ ما يَنَْى عنه . 
ل 
فيوما ترانا فى الحرُوزٍ جحدها ويومًا ثرانا فى الحديدٍ عوابسًا 
ويومًا ترانا للثريدٍ نيشه ويومًا ترانا تَأَكُلُ الخبرٌ يابسًا 
وسائر الشِّليقَ مرةٌ إلى البصرة'”" » فلما عاد إلى بغداد سمع جاريدٌ للخليفة 
مكدر تيه وهو فى التاج من دار المخلافة : 
أيا قادمًا يمن سفرة الهجر مرحيًا أيا ذاك لا أنْساك ما هيت الصّبا 
قدِمْتٌ على قَلْبِى كما قد تركته كميبا حزيئًا بالصبابةٍ مُمْعَا 
فصاح الشْبْل صَيْحةٌء وخوٌ مَفْشِيًا عليه فى دِجْلةَ فتداركه الناسش» 
فأخرجوه » وأمّر الخليفةٌ بإخضاره » فقال: أنت مَجُنونٌ . قال: لاء ولكنى 
قدِمتٌ من سفرء فسيغتُ هذه تُعَنك بهذين البيتين» فحصّل لى ما حصّل . 
وكان الشّبْل يُنْشِدُ» وسيغته كثيرا من شيخنا العلامة أبى العباس ابن 


6 
0-4 م و ع 
تيْمية ) رحمه الله ينشل + 


3 
0 


عوّى الذئبٌ فاستأنستٌ للذئب إذعَوَى <ح وصوّتٌ إنسانٌ فكدٌ 


َه 


وله د 8 


.151 /58 مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» وطبقات الأولياء ص 505. 

() البيت للأحمير السعدى . الشعر والشعراء ص 29/87 وانظر بهجة المجالس .58٠0/١‏ 
(4) مختصر تاريخ دمشق 58/ 1917. 


185 


الناسس بالعيدٍ قد سُدُوا وقد مُرحوا وما سُرِرْتُ به والواحدٍ الصمدٍ 
تمقفت ألىء لآ أعايتكم عَمْضْتٌ عَيِنِى فلا أَنْظو إلى أحدٍ 


عه سم ع 


وقيل له" : إن فلانًا مات فُجَاءةٌ . فَنْشَاً يقول : 


.و7 و 5 1 00 
قضّى اللَهُ فى القَيلّى قصاصٌ دمائهم ولكن دما العاشقين مجبارٌ 


جَُيِنَا على ليلى : وجَُنُتٌ بغيرنا وأخرى :با مجنونة ما نُرِيدُها 
يا راحتى وعذابى ين عابي أنت ما بى فكيف أكتُمُ ما بى 


رك 1 بِادَرْثُ نحوها 2 سُرورًا لأنى قد خخطَوْثٌ ببالكا 

وا مرض الشّبِخ”" بعث إليه الْمُعرُ طَبيًا تَضْرائيًا» فقال له الطبيبٌُ : فلو 
علِمتُ أن قطعٌ بعض جعدى يَشْفِيك لقطغته . فقال له : يَشْفِينى قطِعُ ما هو 
أَيْسَوُ عليك مِن ذلك . فقال : وما هو؟ قال : فطل زثارك . فقطعه وأَشْلّم » فلغ 
ذلك الخليفةً فقال : بِعثْنا طبيبا إلى عليل » فإذا هو عليلٌ إلى طبيب . 


قالوا”' : وما احمُضِر جل من عنده يقولون : قل : لا إل إلا الله . فقال : 


إن بيئًاأنت ساكئه غيدٌ مُحتاج إلى الشوّج 


. 197/58 مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

0 أى هَدَرٌ . 

() حلية الأولياء ل 

(4) مختصر تاريخ دمشق 8؟/ 211/9 9/5ا١.‏ 

(0) تاريخ بغداد 2345/١4‏ والرسالة القشيرية ؟/ 255٠‏ ومختصر تاريخ دمشق 8؟/ 198. 


0 دا بن يأنى الماسٌ بالحججج 
وقد ذكر ابن عساكر أنه كان يَقولٌ” : أَحْضَّى أن أَمُوتَ بين الى 
والإنماتِ ؛ لا إل إلا الله وإنما كان ذكره : الله الل ويَختي بقوله : <( ص 
أ 4 (الأنمام : 1]. 
وفيما نحاه نَظَوٌ» لد لله تعالى : « كأمَكٌ أََوٌ 51 إِلَهَ إلا أدد4 
[محمد: 15 وقال النبيع ملق" : «أَفْضَلُ ما قلت أنا والتئُون قبلى : لا إلة إلا الله 
وحدّه لا شريك 00 
ذكر عنه أنه قال" ال عن طن الصا جد وه 
عبان © وغر يقول : أنا مَجنونٌ الله أنا ممجتوث الله . فقلتثٌ : ألا م تَسْكَيِد وتَدحُلٌ 
مع الناس ففصَلّىَ » فأنشاً يفول 
يَقُولون زُرْنا واقْضٍ واجب حقّنا ‏ وقد أسْقَطتٌ حالى حُقوقَّهمْ عنى 
إذا أَبصَروا حالى ولم تَأتَقوا لها ولم تأترا منها” أَيِقْتُ لهم منى 
وذكر الخطيث فى اريك ا أُنْشّد لنَفْسِه : 
مضّتٍ الشّبِيبةٌ والحبيبةٌ فائرى معان فى الأمجفانٍ يَْدَحمان 
ما أَنْصَمَئى الحاوئاتٌ رمَيْتتى مُوَدٌّتمَيِن وليس لى قَلْبانٍ 
وكانت وفائه » رمه الله ليله الجمعة لليائين بقِيتا من هذه السنة » وله سبمٌ 
وثمانون سنةً » ودُفِن فى مقْبرةٍ الحيرْرانِ ببعُداد . واللّهُ أعلم . 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق 8؟/098١.‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه فى / /1. 
(9) هنا تنتهى زيادة ظ المشار إليها فى صفحة لال/ا١‏ . 


(4) وفيات الأعيان 7 تقدم فى ص .1١4‏ 


(5) فى باام: (منى). 
(5) تاريخ بغداد 1/5" 5١ل9,.‏ 


كما 


ثم دخلث سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة 


فى هذه السنة”'' اشكمد أمْد الخليفة المطيع لله فى دار الخلافة» واضطلّح مُعِدٌ 
الدولة بن بُوَيْهِ وناصك الدولة بن حهدانَ على ذلك » ثم حارب ناصوٌ الدولةٍ تَكينٌ 
الُوكيع » فاتتلا مراتٍ مُتَعَدٌّدةٌ » ثم ظفر ناصك الدولةٍ بتكن » فسَمَلّهِ بينَ يديه » 
واسْتَمَدٌ أمؤه بالموصل والجزيرة . 

وفيها اسْتَشوذ دكي الدولة بن بُوَيْهِ على الديٌ وانْترّعها يمن الخراسانية» 
فَانَّسَعَتٌ تملكةٌ بنى بُوَ ه؛ فل صاربأندهم أغمال الى واي وأضهاة وفارسَّ 
والأمواز والعراق » ويُعَلُ إليهم صَمانُ الصِلٍ وديا ' مضّرَ و" ربيعة" من 
الجزيرة . 

ثم افتتل جيش مُعِرٌ الدولةٍ وجيش أبى القاسم بن البتريدىٌ » فَهُزِمِ أصحابٌ 

البريدض ؛ رام ون عالت جماعة كيرة . 

وفيها وقّع الفداءٌ بن الروم والمسلمين على يدٍ نصر الشمليٌ أميرٍ الفُغْورٍ لسيٍ 
الذول ب حهداك » ذكان مله الأسازى نوا ين لفن وخحميمالة صلم ده ول 
الحمد والميةُ . 


- "1١ المنتظم 4١/"اه - 5ه., والكامل 457/48 - 458» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
."59 - ص 4” -50". وانظر تكملة تاريخ الطيرى ص 9ه"‎ م4٠‎ 

)١ - 5١‏ سقط من: ب62. م. 

(5) فى الكامل : « بكر» . 


1١ /ام‎ 


ومن توْفُى فيها من الأعيانٍ : 

الحسنٌ بن حَمُرَئِهِ بن الحسين, القاضى الإستراباذىٌ”" » روى الكثير 
وحدّث» وكان له مَجْلِس للإملاء» وحكم ببليه مده طويلةً» وكان ين 
المحمجْدِين بالأسحارٍ» ويُضْرَبُ به الكل فى و ووجاعيه '" ؛ وقد مات قَجأَةٌ 


0 الب 04 
على صدر جاريته عند إنزاله » رَحِمه اللهُ . 


عبدُ الرحمن بِنُ أحمد بن عبدٍ اللِّ أبو عبد اللَِّ تلن" . سيع ابن أبى 
الدنيا وغيرة + وتحدّك غنه الدارقطية وَعَلق واو كان ثقة 2ن" لخافظا #سحدبث هن 

عبدُ السلام بن رَغُبانَ بن عبدٍ السلام بن حبيب بن عبدٍ اللَِّ بن َغْبانَ بن 
زيدٍ بن تيم أبو محملٍ الكَلْين” . الّْتْ بدِيك المي » الشاعو الماجنٌ الشَّيعين » 
ويقال : إنه ين مَوالى بنى »ميم . وكانت له أَشْعَارٌ قويةٌ حُماريّةٌ وغيد حُماريةِ » 
47/؟ه ظع وقد اشتجاد اوراس و عرز فى الحماريّاتٍ . 


)١(‏ المنتظم 4 /١‏ 5ه» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات #١‏ - .4”) ص ؟15. 

(؟ - 5) فى ب : ١‏ ظروقته وفكاهته). وفى م : «ظرفه وفكاهته) . 

(؟) تاريخ بغداد ,55٠0/٠١‏ والمنتظم 255/1١14‏ وسير أعلام النبلاء 2475/١٠‏ وتذكرة الحفاظ / 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 1 - )7”4٠.‏ ص ١7‏ 5. ولم يؤرخ وفاته إلا ابن الجوزى 
فى المنتظم. وقال الحافظ الذهبى فى الشيّر: لم أر أحدًا أُرَخ وفاته» وكأنها فى سئة بضع وثلاثين 
وثلاثمائة . 

(5) فى بء م: (نبيلا) . 

(0) الأغانى 5١/١4‏ وتاريخ دمشق 770/47 طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق» ووفيات الأعيان 
١185 /‏ وسير أعلام النبلاء 1717/1١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 57١‏ - 514.8) ص 
254 والوافى بالوفيات .457/١/‏ وقد ذكر ابن خلكان أنه توفى فى سنة خمس أو ست وثلائين 
ومائتين» وكذا قال الذهبى . فيكون إيراد المصنف له فى وفيات هذه السنة محض الخطأ . ويؤكد هذا 
الخطأ ذكر المصنف أن أيا نواس كان من معاصريه . 


اليكل 


علئ بن عيسى بن داود بن الجرّاح ) أبو الحسن الوزيو”” » ورّر للمْفكدِرٍ 
والقَاهِر) ولد سنة حمس وأزتعين ومائتين » وسيمع الكثير » وعنه الطبرانيع وغيزه » 
وكان يْقةَ تبنَا فاضِلًا عَفِيفًا » كثير الثّلاوةٍ والصّلاةٍ والصّيام» بُحِبُ أهلّ العلم 
وكيد بي وكان أَصْنَه من الُوسِء وكان من أكبرٍ القائمين على 
الج" 

وقد رُوى عنه أنه قال" : مَلكُتُ سبعمائة ألفِ دينار, ألْقَفْثُ منها فى وُجوهٍ 


«# 


الخير ستّمائةِ ألفٍ وثمانين ألما . 
وكا دل مكة” حين ثُِى ين تغداة طاف بالبيتٍ وبالضّفا وامؤوة» وكان 
عد شديدٌ » فجاء انل » فآلقَى نفْسه كالميّتٍ وقال : أَْهِى على الل 5 فاع 
ل ا : إِنَّ هذا يا لا بتكا هلهنا . فقال : أغرفٌ» #0 
اسْتَدوحتُ إلى الى" . فلما كان فى أْناءٍ النهار جات سحابةٌ نأنطرث » ثم 
سقط يَرَدٌ شديدٌ كثيد» فجمع له صاحبه ذاك من البردٍ شيثًا كثيرا وخأه له 
وكان الوزيه صائمّاء فلما أَمْسَى جاء المسجدّء فأقتل إليه صاحبه م 
لأسْرية كلها بكلج » » فجكل يَسْقِيه من حوله من الصّوفية وامجاورين» ولم يَشْرَ 
ل يم متم 0د 


/١ 4 ومعجم الأدباء‎ )55/١ 14 وتاريخ دمشق 485/1 مخطوط» والمنتظم‎ 2١4/١1 تاريخ بغداد‎ )١( 
؛1١35 ص‎ )74٠0 - #1 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2594/1١ وسير أعلام النبلاء‎ 8 
."548/5؟١ والوافى بالوفيات‎ 

.870/١4 انظر ما تقدم فى‎ )١( 

(") تاريخ بغداد 215/١1‏ وتاريخ دمشق 430/١١‏ مخطوط ؛ ولمنتظم 14١//ا6.‏ 

(4) انظر تاريخ بغداد 2154/١١‏ ه1ء وتاريخ دمشق ؟١//ا48»‏ 488 والمتظم 4١/لاه)‏ 658. 
(ه - ه فى باوام: : وولكن سيأتى به الله إذا شاء وأصبر إلى المساء» . 


احييل 


خهأناه له وأقْصَمتٌ عليه ليَشريئه » فشربه بعدّ جَهْدٍِء وقال: كنت أَشْتَهى لو 
كنت تنيت المعفِرةً . رحمه الله وغمّر له . 

ومن شعر الوزير أبى الحسن علئٌ 000 

فمن كان عنى سائلا بشَّماتَةٍ لِمَا ناتنى أو شامثًا غير سائلٍ 
فقد أبْررت منى الخطوبٌ ابن حو صَبورًا على أَهْوالٍ تلك الرُلازلٍ 

وقد رى أبو القاسم علئ بن اشن" الوح ؛ عن أبيه؛ عن بجماعة» أن 
عَطابًا م من أهلٍ الكزخ كان مشهورًا بالشئة"” '» ركبه ستٌمائةِ دينار دَيْئَاء فعَلّق 
ذُكائه» وانكشر عن كشيه: ولَزِم منزله » وأثل على الدعاءٍ والتضرٌع والصلاة 
يال كثيرة » فلما كان فى بعضٍ تلك الليالى رأَى رسولٌ الل َك فى اَم وهو 
00 : اقْصِدُ على بن عيسى الوزير» فقد أمَوئُه للك بأربعمائة دينار . فلما أصبح 
اعد ري ل ا الا عر ا سند ل الي 
طال عليه لجس » وهم بالانصرافي » ثم إنه قال لبعض الج فل الور ان 
رجلّ رأيِتُ رسولٌ الله مه فى الَنامء وأنا أيدُ أن أَقُضّه على الوزير 0 
الحاجبٌ : وأنت الرائى ؟ إن الوزير قد أَنْمَذْ فى طَلَّبِك رُسْلا متَعدّدةَ . ثم دحل 
فما كان بأشْرَع من أن أَدْحَلَنى عليه . فأقبل عليه الزيئُ يَسْمَعلِمُ عن اسيمه وصفته 
ومثرله » فذكر ذلك له» فقال له الوزيئ : إنى رأَئِتُ رسول اللّهِ مله وهو يَأَمِنى 


)١(‏ انظر تاريخ بغداد 218/١١‏ 5 وتاريخ دمشق ؟١١/485»‏ والمنتظم 258/١14‏ ومعجم الأدياء 


4ت الل 


(5 فى م» ص : (الحسن ). وانظر تاريخ بغداد ١١/ه‏ انق والمشتبه 25/5/7١‏ وتيصير المنتبه 4/ 
4 والخبر فى المنتظم ١ )5٠0/١4‏ من طريق أبى القاسم به» وفى الفرج بعد الشدة - 
8 لأبيه المحسن بن على التنوخى بنحوه. 
(5) فى مصدرى التخريج : « بالستر ) . 


١5 


بإعطائك أربعمائة دينارٍ » فَأُصْبَحتٌ لا أَذْرى مَن أَسْأَلُ عنك » [51/؟هو ]وقد 
َوسَنْثُ فى لَك إلى الآن عِدَّةَ ين الإشل , فبجزاك اللّهُ خيرا فى قَضدِك إباى . 
ثم أّر بإحضار ألفٍ دينار» فقال : هذه أربٌمائة دينارٍ لأمرٍ رسولٍ اللَّهِ لله » 
وسكماكة عن رن عند نقال الرجل : لأ والله + لا أريد علق ما انر رول 
للَِّ يه » فإنى أَرْجو الخير والبركة فيه . ثم أحَذ منها أربعمائة دينارء فقال 
الوزيك : هذا هو الصدقٌ واليقينُ. فخرج الرجل» فعض على أرباب الدّيونٍ 
أواّهم فقالوا : نحن تضْوُ عليك ثلات سنين » وافقخ بهذا الدب 4 كاك » وك 
على كشيك فأتى إلا أن يغيلتهم ين أموالهم اقلت فدقّع إليهم ماثتئ دينار» 
وفتح الدّكَانَ اللقية الأخرى »اساصال الذزل بح كصب التتدهان: 

ولعلٌ بن عيسى أخباك كثيرة فاك وكانت وَفائه فى هذه السنة عن 
تسعين سنةٌ . ويقال”” : فى التى قبلّها . واللّهُ أعلم . 

محمدُ بن إشماعيلَ بن إشحاقٌ بن بَخر أبو عبدٍ اللَّهِ الفارسئ”" . القّقيُ 
الشافعيع » كان ثُقةَ تبنَا فَاضلًا » سمع أبا رُرْعةً الدمشقئ وغيره» وعنه الدارَقْطِني 
وغيذه » وآخو من حدّث عنه أبو عمرّ بن مَهْدىٌ . وكانت وفائه فى شَّوَالٍ ِن هذه 


السنة . 
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ا ف 1 5 
هارونُ بِنُ محمد بن هارونَ بن علىٌ بن موسى بن عَمْرِو بن جابرٍ بن 


."51١/١5 والمنتظم‎ 215/١5 انظر تاريخ بغداد‎ )١( 

هه تاريخ بغداد ؟/ ٠ه‏ وتاريخ دمشق ه١/له.٠3‏ والمنتظم اكيت وتاريخ خ الإسلام ١‏ حوادث 
ووفيات ١م"‏ - .4) ص 21١8‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 9/ .١٠١‏ 

(6) تاريخ بغداد 31/١14‏ والمنعظم 514 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )51٠١ - "١‏ 
ص 135. 


يَيدَ بن جابر بن عامر بن أسيدٍ ' بن تيم ' بن صُبْح بن ذُهلٍ بنِ مالكِ ' بنٍ 
بكر" بن سعدٍ بن صَبَةَ أبو جعفرء والدُ القاضى أبى عبدٍ اللّهِ الحسين” بن 
هارونٌ . 

كان أسْلاقه مُلوك مُمانَ فى قَديم الزمانٍ» ويزيدُ بن جابر أَدْرَكَه الإسلامٌ» 
فأشلم وحشن إسلامُه . وكان هارونٌ هذا أولّ مَن انتقّل من أهله من عُمَانَ » فنرّل 
تغداة) وحدك بها .ؤروى: ”عبد ابثه "+ وكان فاضك متضلعا ين كل افق 
وكانت دارُه مَجْمَعَ العلماءٍ فى سائر الفنون» وتمَقانُه دارَةٌ عليهم » وكانت له 
مَنْزلةٌ عاليةٌ » ومَهابةٌ وافرةٌ ببغدادّ » وقد أَتْتَى عليه الدارقطيع تَنَاءٌ كثيواء وقال : 
كان مُبورًا فى النّخرٍ واللغةٍ والشعرٍ ومعانى القرآنٍ والكلام . 

ع (ه6) وا#اع 0 5 0 م 

قال ابنُ الاثير : وفيها تؤفى أبو بكر محمد بن يحبى بن عبدٍ الله بن 
العباس بن صُول الصُّولِيَ » وكان عالاً بمُنونٍِ الآداب والأخبار. وإنما ذكره ابن 
الحورى فى الى بعدها"”' كما سهان . 


أبو العباس بن القاءك ”0 أحمد بن أبى أحمد الطبريٌ » الققَيةُ الشافعنٌ 6 


)١ 2-1١‏ فى الأصلء ص : (إبراهيم )» وفى ب )» م» ظ: ( تميم1)» وفى تاريخ بغداد : ( بن سالم بن قيم)» 
وفى تاريخ الإسلام ذكر الاسم مختصرا. والمثبت من المنتظم . وانظر جمهرة أنساب العرب ص 506. 

5 -) سقط من النسخ . والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم . وانظر جمهرة أنساب العرب )2 الموضع 
السابق . 

(5) فى م: والحسن) . 

© -4) فى با م: وعن أبيه ) . 

(5) الكامل 458/8. 

(7 - 8) سقط من النسخ . والمثبت من الكامل . وانظر ما سيأتى فى وفيات السنة القادمة . 

.58/١ 4 المنتظم‎ )0( 


(8) فى ب؛» م» ظ: ١‏ القاضى » . وانظر ترجمته فى طبقات الفقهاء ص 1١١‏ والأنساب 40/4 - 


١9 


يَلْمِيذٌ ابن ريح » له كناب ١‏ التلُخيص )2 وكتاب والتاخ هه وهو قتقصه 
عنم اعد الله قل ".ررس اقيق لشاف ركان ابوه كسيعن 
النإس الأُحبارَ والآثارء وأا هو فتوَلّى قَضاءَ طَرَسوسّ» وكان يَعِظ الناس أيضًا 
فحصّل له حُسْوعٌ» فسقّط مَعْشِيًا عليه, فمات فى سنةٍ خمس وثلاثين 
وثلامائة . '"وقيل : سنةٌ ستٌّ وثلاثين . فاللهُ تعالى أعله'“ 


- ووفيات الأعيان :18/١‏ وسير أعلام النبلاء 29١/١٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات "8١‏ - 
)4٠‏ ص 21١١‏ وطيقات الشافعية للسبكى */ 05. 
(1) فى الأصل؛ م؛ ص» ظ : و الحسين 6 . وفى ب: 9 الحسينى 6 . والمثبت من مصادر ترجمة أبى 
العباس. وأبو عبد اللّه الختئن هو محمد بن الحسن بن إبراهيم » ترف سنة 585. 

وقيل له : الختن . لأنه كان ختتن الإمام أبى بكر الإسماعيلى مُصدّف ١‏ المستخرج » . والمختصر الذى 
ا ار ل انظر طبقات الفقهاء ص »١١١‏ 
ووفيات الأعيان :38/1١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 9/لاء 28 175. 
(؟ - ؟) زيادة من: ص . وانظر وفيات الأعيان .58/١‏ 


000001 ( البداية والنهاية ١7/١٠8‏ ) 


ثم دخلت سنة سثْ وثلاثين وثلاثمائة 


فيها”' خرج مُهرٌ الدولة والمطِيعٌ لله من بغداد إلى البَصّرةٍ » فاشتثقذاها يمن يدٍ 
أبى القاسم بن البتريدىّ » وهرب هو وأكثم أصحايه. واستولى مُرٌ الدولةٍ على 
التضرة » وبعث يَتَهَدْدُ القَرامطة » 51/+هظع ويكَوَ: يتَوَعَدُهم 1 بلادهم » وزاد فى 
أقُطاع الخليفةٍ ضِياعًا تَعْمَلُ فى السنةٍ مائتئ ألفٍ دينار» ّم سار مُهدٌ الدولة لتلنّى 
ع الدولةٍ بالأوازء فقكل الأرضٌ ببِنَ يدى أخيه وقام ماثلا أيضّاء 
مُه بالجلوس فلا يَفْعَلْ. ثم عاد إلى بغداد» وربحع الخليفةٌ إليها أيضًا وقد 
معدت موك جيدةٌ . 

وفى هذه السنة اسْتَحوّذ رُكنٌ الدولةٍ على بلادٍ طَبرِسْتَانَ وججوْجانَ واتْترَعَها 
من يد وُشْمَكِيرَ أخى مَرْداوِيجَ ملكِ الدَّيْلم؛ فذهب وُسْمَكِيرُ إلى خُراسانَ 


8 0 50 0 
ومن تؤفى فيها من الآغيانٍ : 


- م0١ والكامل 459/48 - 475» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ »15 2514/١4 المنتظم‎ )١( 
."55 ص /الاء 8". وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص‎ )"+٠ 

(؟) تاريخ بغداد 4/ 215 وطبقات الفقهاء ص 210/7 وطبقات الحنابلة ؟/ "2 والمنتتظم 4 /١‏ 16 وسير 
أعلام النبلاء ١ /١6‏ وتذكرة الحفاظ ”7/ 845 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 787١‏ - .81) 
ص 174ء والوافى بالوفيات .59٠١/5‏ 


١55 


سيمع جدّه وعباسًا الدُورِئٌ ومحمدّ بن إسحاقٌ الصاغانئ . وكان ثِقة أِيئًا محجةٌ 
هناد قا صئّف كتثيكا» وجمّع عُلومًا جَكَة» ل لني 


دلق 
وذلك لشّراسة أخلاقه » وَآخِدْ مَن روّى عنه محمد بْنُ فارس العُورىٌ 


ونقل ابن الجؤزئٌ” ' » عن أبى يوشفٌ الزن أنه قال : صئّف أبو الحسين 
0 المناى ؛ فى علوم القرأنٍ أربعمائة كتاب و نَكِفًا يما وأربعين كتابًا » ولا يُوجَدٌ فى 
حَشْوٌ بل هو نَمَيُ الكلام ) 1 والذراية . 
وقال ابنُ الجؤزىٌ ' : ومن وقّف على مُصَبفاتِه علم فَضْلّه واطلاعه» ووققف 
على قَُوائدَ لا تُوَدُ فى غير كُثّبه . كانت وفائه فى مُححوْم هذه السنةٍ عن ثمانين 
الصُولئَ محمد ' بن يحبى " بن عبدٍ الله بن العباس بن محمدٍ بن صُول 
أبو بكر الصّولىُ ‏ تان نين العلماء يقنون الأدب + شق المقرفة بأخبار الملرك 
وأيام اللفاءٍ ومآئر الأشرافٍ وطَبَقاتٍ الشعراءٍ . روّى عن أبى داودّ الشجشتاني 
والبودٍ تغلب وأبى العَئناءٍ وغيرهم » وكان واسع الآواية » جيدّ الفْظٍِ » حاؤقًا 
بتَصْنِيٍ الكتب . وله كتث كثيرةٌ هائلةٌ » ونام جماعةً من الملّفاءِ» وحظى 
عندهم. وكان جدّه صُول وأهلّه مُلوكا بجوْجانَ» ثم كان أؤلاده من أكابرٍ 


(1) فى الأصل». ب» م» ظ: «اللغوى». وفى ص : ١الصولى‏ ». وفى تاريخ بغداد : (المغورى» . 

والمثبت من المنتظم » وسير أعلام النبلاء؛ وتاريخ الإسلام ؛ وانظر الأنساب 7/4 19". 

(؟) المنعظم .55/1١14‏ 

(م - ") سقط من : ب » م. وانظر ترجمته فى معجم الشعراء ص 2»4"١‏ وتاريخ بغداد 7/9 4717) 
والمتتظم :5/8/1١4‏ ومعجم الأدباء 23١5/١‏ ووفيات الأعيان 4/ 2,55 وسير أعلام النبلاء /١١‏ 
و3 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١"الا‏ - .714) ص ١53١ء‏ 


0 2 
الكتّاب . وكان الصّولَئْ هذا جيدّ الاغْتِقادٍ. حسن الطريقةٍ » وله شعي حسيٌّ» 
وقد روّى عنه الدارَقُطَنِ وغيده من الحمّاظٍ . 


حيبت من أجْلِه من كان يُشِْهُةُ ‏ وكلّ شىئءٍ من المعَسُوقٍ مَعشوقُ 

خرج الصَّولِئُ من بغدادً إلى البَضْرةٍ لحاجة لقَنْهِ ه فمات بها فى هذه السنة . 

وفيها كانت وَفَاةٌ ابنةٍ الشيخ أبى الحسن”” الزاهدٍ الك وكانت ين 
العابداتٍ النايكات المقِيماتِ بمكةّ : وإنما كانت تَقْتاتُ من كسب أبيهاء مما كان 
كته من عمل الوص فى كلّ سنةٍ بثلاثين درههما تُرْسِلُها إليهاء فائقّق أن 
أَوْسَلَّها مرةٌ مع بعضٍ أصحابه» فزاد عليها ذلك الرجلٌ عِشْرين درهمًا - ثُرِيدُ 
بذلك برها وزيادة [4/4هوع فى نفقتها - فلما اخْتِبرنُها قالت : هل وضَّعْتٌ على 
هذه شيئًا ؟ اصْدُقنى بحقٌ الذى حَجَجِتٌ له . فقال : نعم . فقالت : ارْجِع بها فلا 
حاجة لى فيهاء ولولا أَنْك قصَدْتٌ الخير لَدَعَوْتُ عليك ؛ فإنّك أبجغتنى عامى 
هذاء ولم يَئِقَ لى ررق إلا من المَرابلٍ إلى قابل . فقلثُ : ألا تأحُذِى منها الثلاثين 
درهمًا. فقالت : إنها قد اخْمِلَطَتٌ بالك ولا أذرى ما هو. قال الرجلٌ : 
فرجَعْتٌ بها إلى أبيهاء فأتى أن يَقْبلَها وقال : سَقَفْتَ يا هذا عل » وضِيِفْتَ 
عليهاء ولكن اذْمَبْ فتصَدَّق بها” . 


.59/١14 انظر تاريخ بغداد / 455» والمنتظم‎ )١( 
"076 وصفة الصفوة ؟/‎ ءا/٠‎ /١4 سقط من : م. وانظر ترجمتها فى المنتظم‎ )١( 
هنا انتهت نسخة المكتبة الظاهرية والمشار إليها ب وظ».‎ )©( 


1١55 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ثين وثلاثمائة 


فيها”' ركب مُعِرٌ الدولةٍ من بغدادَ إلى الموصلي » فانهَرّم منه ناصوُ الدولةٍ إلى 
نصِين » فتعلّك مير الدولة بن بوبه المْْصِلَ فى رمضانٌ من هذه السنةٍ» فعمسف 
أهلّها » وأحَذ أموالهم » كر الدعاءٌ عليه» ثم عرّم على أَحْذٍ البلادٍ كلها مِن يدٍ 
ناصر الدولةٍ بن حهدانٌ » فجاءه خبر من أخيه رُكُنٍ الدولة يَسْتنْجدُه على من جله 
مِن الخراسانية » فاختاج إلى مُْصاحةٍ ناصر الدولةٍ على أن يَحْمِلَ عمًا تحت يده من 
بلادٍ الجزيرة والشام فى كل سنةٍ ثمانية آلافٍ ألفٍ درهم» وأن يُخْطبَ له 
ولأخويه عِمادٍ الدولة وذكن الدولةٍ على منابر بلاده كلها » فل وعاد مُعِرُ الدولة 
إلى بغداد » وبعث إلى أخيه بجيش هائل » وأحَذْ له عهدّ الخليفةٍ بولاية خراسات . 

وفيها دحل سيفٌ الدولةٍ بن مدان صاحبٌ علب إلى بلادٍ الروم» فلقِيه 
جَمْمٌ كثيفٌ ين الروم » الوا قتالا شديدًاء فانْهَزَم سيفٌ الدولةٍ » وأحَدّت الرومٌ 
معش » وأؤقعوا بأهل طَرَسُويس بأسَا شديدًاء فإنا لل وإنا إليه راجعون . 

قال ابن الجؤزئٌ”" : وفى رمضاتّ انْتَهّت زيادةٌ دِجْلةَ إلى إحدى وعشرين 
ذراعًا وتَدْثِء ”"فمرقت الصّياعٌ والدوث التى عليهاء وأشرف الجانب الشرقك”" 
على الغرق » وهَمٌ النامٌ بالهرب منه” 

ومن فى فيها من الأغيان : 
)١(‏ المنتظم 4 /١‏ ”لاء والكامل 8//الا - 8٠١‏ 4» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )51٠١ - 5:9١‏ 


ص #8 .4٠‏ وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص 7507 - /3/8", 


.77/١ 14 المنتظم‎ )( 


( - ”) سقط من: ب )2 م. 
(4) فى ص : ١‏ الغربى ) . 


١5ا/‎ 


عبد الل بن محمد بن مدو ين كيم بن الحَكَم, أبو محمد الغ" ؛ 
وهو والدُ الحاكم أبى عبد اللّهِ التيسابورئٌ » أَدّن ثلانًا وثلاثين”' 'سنةغ وغرا انين 
وعشرين عَزوةٌ » وأثقّق على العلماءِ مائة ألفٍ » وكان يقومٌ اليل ٠»‏ كثيرَ الصّدَّقةِ ) 

وال 
أذْرَك عبد اللَِّ ب أحمد ومسلع بن الاج » ورؤى عن ابن حُرْيمةً وغيره» وتؤفى 
عن ثلاث وتسعين سنة . 
ل الع ونع لكلا 0000 


000 اكد الواعظ بتتسابورَ » كان كثيد 
الَّدليسٍ عن المشايخ الذين لم يَلْقّهم . تُوُفَى فى هذه السنةٍ عن ماثةِ وسبع سنين» 
سافئسه الل 


0 9 2 
محمد بن مُطْهّر بن عبدٍ اللَّهِ » أبو النّجاءِ''. القّقيهُ النَرضي الصّريد 
المالكيع » [/4؛هظع له كتابٌ فى الفقهِ على مذهب مالك » وله مُصَنْفْاتٌ فى 

الفرائض قليلةٌ التُظيرء وكان أديتًا فَهمًا"' فاضا صادقًا» رحمه الله . 


(1) المنتظم /١4‏ "الا وقد أورده الذعبى فى تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 581 - 084.0 ص 
4 فى وفيات سنة تسع وثلاثين وثلاثماثة . 

() فى 3 وتاريخ الإسلام : ( ستين ) . 

0( المنتتظم امل ومعجم الأدياء /1/ 5 

(4) المنتظم 4 /١‏ 274 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "١‏ - .4") ص 18١‏ والعير ؟/ 485؟. 
(5) فى الآصل : ١‏ وستين) . 

(1) فى بء م: «المنجا؛. وانظر ترجمته فى المنتظم /١4‏ 4لاء وذكره الذهبى فى تاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 77١‏ - .4”*) ص ١١4‏ فى وفيات سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . 

(0) فى ب» م: (إماما) . 


١58 


ل 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة 


00 تجمادى الآخرة تقلد القاضى 0 الهَمْدانِت 
فضا التضباف. 
وفيها خرج رجلٌ يقال له : عِمْرانٌ ؛ بن شاهينٌ . كان قد اشئؤجب بعض 
لفتريات: نهرببين السلطاد إن ناحية البطائح ) فكان يَقْتَاتُ هما يَصِيدُه من 
السمك والطيور» والْكفٌ عليه لُق م مِن الصَّيَادِين وقطاع الطريق » فقوتت 
3 وَاسْتعْمّله أبو القاسم بن التريدئ على جباية بعض تلك لثواجى » 
ل ا اس أبى جعفر الضيمرئ”" ٠‏ فَهُزم 
الوزيد » لكنّه دهمه أمو » اشتعّل به عنه » وذلك وفاةٌ عماد الدولة بن 7 وزو . 
أ اطي علق ل كد ا يد وأ ع فك م 
وكان عاقلا حازمًا » حميدٌ السشيرق» ر ِيسَا فى نفسه» كان أول ظهوره فى سنةٍ 


نين وعشرين وثلاثمائةٍ كما ذكزنا . 


)؟1٠١‎ - 79١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »484 - 48١/4 ه/ء والكامل‎ /١4 المنتظم‎ )١( 
.3/٠ 2959 وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص‎ .4# »4١ ص‎ 

. » فى ب » م: 9 بن بويه الضميرى‎ )١( 

(م المنتظم 4 /١‏ لالاء والكامل 2487/8 ووفيات الأعيان / 9ة: وسير أعلام النبلاء 057/١٠‏ 4» 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 871" - 0 540) ص 1315. 


فلما كان فى هذا العام قوت يت عليه الأسقامٌ وتواتت لديه الآلامٌ» فأحس ين 
فيه بالهلاكِ » ولم يعاول ما هو فيه من الملكِ وكثرة الأموالٍ والرجالي من الديالع 
والأتراك » ولم ييحضّلوا له الفكال » ولم يكن له ولد دك فصل إلى أيه وحن 
الدولة ” يَشْتَدْعى ولدّه© عَصّدَ الدولق ؛ ليَجْعَلّه ولع عهده من بعده» فلما قم 
عليه فرح به فرحا شديدًاء وخرج بنفسه فى جميع جيشِه تله » فلما دحل به 
دارَ المفلكة أخلّسه على الشرير» وقام بن يديه كأحدٍ الأمراءٍ ؛ ليقع يمن شأنه 
عند أمرائه وؤزرائه وأغوايه » ثم عفد له البعة على ما كيه ين البلدان والأموال 
وتَدْبيرٍ املك والرجالٍ » وهم من بعض رُءوس الأمراء كراهيةً لذلك » فشرّع فى 
الَبْضٍ عليهم » وقئل من شاء منهم وسبجن آخرين ؛ حتى تَمَهّدَتِ الأمور لعَصّدٍ 
الدولة» ثم كانت وفاةٌ عِمادٍ الدولة بشِيرارٌ فى هذه السنةٍ عن سبع وخمسين 
ور كو ل عل لبقا ودين عار مودي ردن راد 
حاز قَصَبَ السَبِقٍ دون أقرانِه » وكان هو فى الحقيقة امود امون وبذلك كان 
يكايئه الخلّفاء: ولكن أخوه مُعِرُ الدولةٍ كان ينوبٌ عنه ببغدادٌ والعراقٍ والسُوادٍ . 

ونا مات عِمادُ الدولة اشتغل الوزيدُ أبو جعفر الصَّيْمَرىٌ عن مُحارَبةِ عِمْرانَ 
ابن شاهينّ » وقد كتب إليه م مز الدولةٍ أن يَسِير إلى شِيرارٌ ويَضْبط أمورهاء فقو 
أئرُ عِمْرانَ بعد ضَعْفِه » وكان من أثره ما سيأنى بيائه فى موضهه . 

ومن تُوْفَى فيها من الأغيان : 


أبو جعفر النّحْاسُ التخوىُ , أحمدُ بن محمدٍ بن إسماعيلٌ بن يوسن 


. ) فى بء م: (يستدعيه إليه وولده‎ )١ - ١ 


0 


أبوجعفر المرادىٌ المضْرىٌ النحوىٌء الْعْروفٌ بالتّكاس”"» اللغوى الْقْسْرُ 
الأدِيبُ » ره/ همع له مُصَتَّفَاتٌ كثيرةٌ فى التّفْسِير وغيره» وقد سمع الحديتٌ 
ولتِى أصحات لد . 
وكانت وفاثه فى ذى الِْجّة مِن هذه السنةٍ . 
قال ابن حَلُكاتَ"" : لخمس خلّؤن منها يوم السبتِ» وكان سبب وفاتِه أنه 
جلس عند المقياس يُقَطُعْ شيًا من العروض » فظئّه بعص العامة يسك الثّيلَ ؛ لكلا 
يُوفى » فرفْسه برل فسقّط » فغرق ولم يُدْرَ أين ذهب » رحمه الله تعالى . 
وكان قد أتحذ النّحْوَ عن علي بن سليمانَ الأفّش"' وأبى بكر بن الأثبارىٌ 
وأبى إسحاق الرَّجَاجٍ وِنِفْطَوَيْهِ وغيرهم, وله مُصَتْفاتٌ كثيرةٌ مُفيدةٌ ؛ منها 
( تَمُسيدُ القرآنِ »؛ و١‏ الناسحٌ والمنّسوحُ ) » و« شرح أبياتِ سِيبََئْه ؛ » ولم يُصَئْفْ 
مثله » و« شخ المعَلََّاتِ » » و الدَّواوِينِ العشّرةٍ) » وغيد ذلك . وروّى الحديتٌ 
عن التّسائيئ . وكان بَخِيلًا جدّاء واْتْفّع الناسُ به رحمه الله . 


٠ 0-0 5 5‏ لاما ا ”م ٠‏ 0 2 
وفيها كانت وفاة الخليفة المفتكفى بالله 
َه 9 2 م 00 اعم 
عبد الله بن علىٌ المكتفى باللهِ » وقد ولى اللافة سنة وأربعة أشهرٍ ويومين » 


(1) طبقات النحويين واللغويين ص 55١‏ وامنتظم 4 /١‏ ه/اء ومعجم الأدباء 4/ 4 ؟5؛ وإنباه الرواة /١‏ 
٠١‏ ووفيات الأعيان 2.33/١‏ وسير أعلام النبلاء »40١ /١©‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 
لسعم - .4م ص هو1آ. 

.1٠١ /١ وفيات الأعيان‎ 0 

(©) فى الأصل : « الأحفص » » وفى ب » م : ( الأحوص » ؛ وفى ص : ( الأخفص) . والمثبت من وفيات 
الأعيان . وانظر سير أعلام النبلاء 4 .48٠١/١‏ 

(5) تاريخ بغداد 2٠١/٠١‏ والمنتظم 1 والكامل 8/ 484.» والوافى بالوفيات 2757/١1‏ وسير 
أعلام النبلاء 21١١/١٠‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 81" - .4”) ص 45, 21٠١‏ 151. 


5١١ 


7 ٍ- - ه 0١‏ و . 
ثم خُلِع وسُمِلت عيناه كما تقَدّم ذكده ؛ وكانت وفاته فى هذه السنة وهو 
مُعْتَقل فى داره » وله من العمر ستٌّ وأبعون سنةٌ وشهران . 
و١5‏ 0 0 ني 0 
علىٌ بنْ حَمْشْاذ بن د سَخْعوَيْهِ'' بن نصر ء أبو الهس المعدّل , لت 
عصّره بتتِسابورٌ؛ رحل إلى البْلْدانِ » وسمع الكثيرء وحدّث وصئّف مُشْئدًا فى 
أربعمائةٍ جزءٍ » وله غير ذلك مع شدة الإتقانٍ وَالحفْظٍ وكثرة العبادةٍ والصّيانة 
0 04 
والخشية للهو» عز وجل . 
8 000 ا 7 را 1 4184 انيوس لطر 
قال بعضهم : صحيته فى السفرٍ والحضّرء فما أَعْلمُ أن الملائكة كتبت 


9 ا 5 0 07 8 5 5 وك 
وله تفسيرٌ فى مائتّئ جزءٍ ونيف » دخَل الحمَامَ من غير مرض فُوُفَى 
فيه فجأةء وذلك يوم الجمعةٍ الرابع عضَّرَ مِن شوالٍ مِن هذه السنة» رجمه 


0 


الله . 


علىٌ بن محمدٍ بن أحمدّ بن الحسن , أبو الحسن الواعظ البغدادئٌ” , 

3 010 ل 0 
اذتحل إلى مِصْرَء فأقام بها حتى عرف بالِضْرىٌ ) ثم رجع إلى بغدادً » وقد 

سيمع الكثير» وروى عنه الدارَقْطنيع وغيره» وكان له مَجَلِسُ وَعْظٍِ يَحْصّرُ فيه 


.158 تقدم فى صفحة‎ )١( 

(؟ - 5) فى ب : ( خشاذ بن سحنونه ) » وفى م : 9 ممشاد بن سحدون » . وانظر ترجمته فى المنتظم 4 /١‏ 
5 وسير أعلام النبلاء 25/١8‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 9١‏ - .#4) ص 156 
وتذكرة الحفاظ #/ 866. 

73/١4 المنتظم‎ )9( 

(4) تاريخ بغداد ؟١١/‏ 2/5 والمنتظم 4 /١‏ /الاء وسير أعلام النبلاء 28١/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 1" - .814) ص 154. 

(5 - ه) سقط من: ب)» م. 


الرجال والنساء» وكان يكَكَلّمْ وهو متبَرقعٌ ؛ لكلا يَرى النساعٌ خحشته وجمالّه » وقد 
حضّر وغظه أبو بكر النَقَاشُ مُسْتَحْفِيَا» فلما سمع كلامه قام قائمًا وشهّر نَفْسَه 
وقال له : المَصَصٌ بعدّك عرامٌ . 

قال الحتطيث”'" : وكان بْقدٌ أِيًا عارفًا » جمع حديتٌ الليثِ وابن لَهيعةَ» وله 
كتبٌ كثيرةٌ فى الرُهْدٍ . وكانت وفائه فى ذى القَعْدةِ منها وله سبعٌ وثمانون سنة . 


.5/1١١ تاريخ بغداد‎ )١( 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين بن وثلاثمائة 


٠‏ فى هذه السنة المباركة فى ذى القَعْدةٍ منها'' رد الحجد الأسودٌ لمك إلى 
مكانه ) وكانت القَرامِطةٌ قد أَحَذُوه فى سنة سبع عشّْرة وثلاثمائة كما عدم : 
وكان ملكهم إذ ذاك أبو طاهر سليمانٌ بن أبى سعيدٍ الحسن المّين » ولما وقّع 
ذلك أَعْظم المسلمون ذلك جدَّاء وقد بدَّل لهم الأميد بَجْكمْ التركيع خمسين 
ألفّ دينار ليَدْدُوه إلى موضعه ‏ 1/ههظ] فلم يَفْتلواء وقالوا : نحن أَحَذْناه بأمْرء 
ولا نَّدِدٌه إلا بأئر مَن أَحََذّناه بأغره . 

فلما كان فى هذا العام حملوه إلى الكوفةٍ » وعلّقوه على الأسطوانةٍ السابعة 
من جامعها ليراه الناسُ » وكقب إخحوة”” أبى طاهر كتابًا فيه : إنا أحَذّنا هذا 0 
بأمْرء وقد ردّذناه بأمرِ من أُمَرَنا بأَحْذِه ؛ ليدم خخ الداس ونا سسكهع :ثم 

ل 
: 0 2 7 لأسف 4 

وَالمئّةَ » وكان د مُقَامِه عندهم تين وعشرين ب 3 ففرح المسلمونت بذلك 
فْرَحًا شديدًا . 


2 7 عم 5 7 عيء. 
وقد ذكر غيد واحي"” أن القَرايِطةٌ حين أُحَذوه حملوه على عدةٍ جمالٍ: 


- "8١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ »45١ - 486/8 والكامل‎ »ى١‎ 28٠١/١4 المنتظم‎ )١( 
ص م48 - دك وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص ١لا" ع ؟/ا".‎ )54 6 

(9) فى ب م: «أخو). 

(؟) انظر وفيات الأعيان 2145/١‏ وسير أعلام النبلاء ,5١ /١٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
"١‏ - 56”) ص آالى” والوافى بالوفيات هلاه "؟. 


5 فيس 0 م 0 4 ع زحق 2 لم م 

فعطت تحتّه » واغترى أُسْيِمَئَها العَقّدُ » ولما ردُوه حمّله قعودٌ واحدذ لم يْصِبْه 
03 0 

بَأسء وللهِ الحمدٌُ والمنة . 


وفيها دحل سيف الدولةٍ بِنُ حمدانٌ بجهش كنيف نحو من ثلاثين ألقًا إلى 
بلادٍ الروم » فوغّل فيهاء وفتح خصوئاء وقكل حَلْقَاء وأسر أُماء وغيم شينًا 
كثيرا » ثم رمع » فَأَحدّت الرومٌ عليه الدّوْتَ”" الذى يخرجج منهء فقكلوا عامّة من 
معه » وأْسَروا بيهم » واسْترَدُوا ما كان أتحَذه لهم» ونجا سيف الدولةٍ فى نَقَرٍ 
يسير من أصحايه » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . 


0 زه 2 

وفيها مات الوزيد أبو جعفر الصَّيْمَرِىٌ ' » فاشتؤزر مُعِرُ الدولةٍ مكاته أبا 

محمدٍ الحسن بن محمد المهَلِْعَ فى مجمادى الأولى » فاستفْكل أُمْدْ عِمْرانَ بن 
0 7 و 2 2 

شاهين الصّيادِ””'» وتفاقّم الحال به وبعث إليه مُعِرٌ الدولة جيضًا بعد جيش » 


يَهْزِمُهم مرةً بعد مرقء ثم عدّل مُعِرٌ الدولةٍ إلى مُصالحته واشتغماله له على بعض 


وممن تُوُفى فيها من الآغيانٍ : 


0000 01 7 ا : 
الحسنٌ بن داو بن بابشاذ أبو سعيدٍ الممضْرىٌ , قدم بَعْدادَ » وكان من 


)١(‏ فى بء م: (القرح». وهما بٌعنّى . وانظر اللسان (ع ق ر)» (ق رح). 

(؟) الدرب : كل مدخل إلى الروم أو النافذ منه. حيط (د ر ب). 

(5) فى ب م: «الضميرى »؛ . وانظر الأنساب 7/8 1/5ه. 

(4) فى الأصل » ص : ١‏ أيضا) . 

22 بعده فى بء م: ثم كان من أمره ما سنذكره إن شاء الله تعالى ) . 

(1) قال ابن خلكان : ويابشاذ : بباءين موحدتين بينهما ألف ثم شين معجمة وبعد الألف الثانية ذال 
معجمة ) وهى كلمة عجمية تتضمن الفرح والسرور. وفيات الأعيان ؟//ااه. وانظر ترجمته فى تاريخ 
بغداد 2700/0 والمنتظم ١/14‏ والجواهر المضية ؟/ 5. والطيقات السنية */ /1ه. 

(7 - 7) فى النسخ : ( أبو الحسن »» والمثبت من مصادر الترجمة . وأبو الحسن هو ابن بابشاذ النحوى » 
غير أبى سعيد بن بابشاذ هذا صاحب الترجمة . انظر سير أعلام النبلاء 419/14. 


ه.؟ 


أفاضلٍ الناس 1 بمذهب أبى حنيفةً ) ترط الد كام قوىّ المَهُمِ » كتّب 


الحديتٌ )» وكان ثقة 1 
مات ببغداد فى هذه السنةء ودُفن مَفْبرةٍ الشُونِيزية » ولم يتلم من العمر 
زيفين نة : 


محمد القاهد باللّهِ أ ملؤم "أن امون اله رين الاق سن رمعا 
أشهرٍ وسبعة أيام » وكان بَطَاشًا سريع الانيقام » فخاف منه وزيزه أبو علي بى قل 
ناشتر وشوع فى العمل عليه اعنة الأثرالك 5 # ركلوا عيلقة »اردع دا 
الخلافةٍ بُْهةَ من الدهْر» ثم أخرج فى سنةٍ ثلاث وثلاثين إلى دارٍ ابن طاهر » وقد 
اه فاق وحاججةٌ شديدة » وسأل فى بعض الأيامء » ثم كانت وفاه فى هذا العام 
وله ثنتان وخمسون سنةً » ودّفِن إلى جانب أبيه الممْكَضِدٍ . 

محمد بن عبدٍ الله بن أحمدّ , أبو عبد اللَّهِ الصّقَارُ الأضبهانئ”” , مُحَدتُ 
تكرزيكر اانا برق الكبى) وسدط عز نان أ الدادا واس جوده ركان 
مُجابَ الدَّعْوةٍ » ومكث لا يَوْفُمُ رأسَه إلى السماءِ 7 َتِمَا وأربعين سن . 

وكان يقولٌ : اسمى محمدٌ» واسمٌ أبى عبدٌ الله واسم أمى آنه . فرح 
بهذه الموائقةٍ فى الاسم واسم الأب والأ؛”© 


)١(‏ تاريخ بغداد /١‏ 8م والإنباء فى تاريخ الخلفاء ص 11١‏ والمنتظم 85/١5‏ وسير أعلام النبلاء 
5 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١0م‏ - .814) ص 210 والوافى بالوفيات ؟/ 4". 
(1) ذكر أخبار أصبهان 050١/١‏ والمنتظم :87/١4‏ وسير أعلام النبلاء /١6‏ /4310» وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات "71١‏ - .1؟) ص 2175 والوافى بالوفيات */815. 

(5) بعده فى بء م: (لأن النبى يِْْدِ كان اسمه محمد واسم أبيه عبد الله وأمه اسمها آمنة» . 


إن 4 


أبو نصر الفاراي”'' 1:/+موع "محمد بن محمدٍ . أبو نصر الفارابئ 
لوكي القَِلَشُوفٌ» وكان من أَعْلّم الناس بالموسِيقَى» بحيث كان يَوَسَلُ"" 
بصناعته إلى لتأثير ”ا فى الحاضِرين هن مُشتّمعيه » إن شاء حك ما يُتَكى أو ما 
يُضْحَكُ أو ما ينوم . 


# 


وكان حاذِقًا فى القَلْسَفةٍ» ومن كثبه تققّه ابن سينا . 

وكان يقولٌ بِالمحَادٍ الإوحانيع لا الجثّمانيع » ويُخصّصٌُ بِالمحَادٍ الأزواع العالمة لا 
الجاهلةً » وله مَذاهِتُ فى ذلك يُحالِفٌ المسلمين والقَّلاسِفةَ من سَلَفِه الأقُدَمِين» 
فعليه إن كان مات على ذلك لَعْنَة ربٌ العالمين . 

مات فمقق ينا قالد زه اكيت عات ولم أَرَ الحافظ ابن عساكر 
ذكره فى ؛ تاريخه لتثِيه وقباحتِه . فاللهُ أغلم . 


(1) الكامل 8/ »44١‏ وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص 307: ووفيات الأعيان ه/ 01515 وسير 
أعلام النبلاء »417/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات “١‏ - 0840 ص 218١‏ ومرأة الجنان 
ا 

(؟ - 5 سقط من: م. 

(5) بعده فى باء م: (به و). 

(4) فى الأصل » ب »ء م : (الناس). 

(ه) الكامل 8/ 451. 


سنة أزبعين وثلاثمائة 


فيها'”" قصّد صاحبُ عُمَانَ البضرة لَأحُذّها فى مَراكب كثيرة » وجاء لتضره 
أبو يَغقوب الهَجَرىٌ » فمائعه عنها الوزيك أبو محمدٍ لهي وصدّه عنهاء وأسَر 
جماعة يمن أصحابه وستى كثيرا من مراكيه » فساقها معه فى دِجْلَة » ودحل بها 
إلوايغناة في أكقة عطس ب ولله الجن 

وفيها رفِع إلى الوزير أبى محمدٍ المهلِيَ رجلٌ من أتباع أبى جعفر محمد بن 
علي بن أبى العَزاقِرٍ”” الذى كان قُيل على الرَنْدَقةٍ كما يِل اللا » وأن هذا 
الرجلّ يَدُعِى ما كان يَدّعِيه ابن أبى العَزاقِر» وقد البعه مجماعةٌ يمن الجَهَلةٍ ببغدا 
وصدّقوه فى دَعواه الوُبوبيةَ » وأن أزواع الأنبياءِ والصّدّيقين انتقلت إليهم » ووجد 
فى مَثْرله كتبٌ تَدُلُ على ذلك . 

فلما تحنّى أنه هالكٌ ادْعَى أنه شِيعيق ليخظى” ' عند مُعرٌ الدولة بن بُوَيهِ » وقد 
كان يمحت الوافضدً ‏ قبح الله » فلما اشر ذلك لم يمك الوزية منه خوثًا على 
نَفْسِه من مُعِرٌ الدولء وأن تقوم عليه الشّيعةٌ » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون » غير أنه 


)”14. - م١ والكامل 2457/4 4550» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ ,84 /١4 المنتظم‎ )١( 
ص 247 وانظر تكملة تاريخ الطيرى ص 7/ا”.‎ 

(؟) فى ب ء م : ( العز)» وفى الكامل : ١‏ القراقر) » والمثبت موافق لنسختين من الكامل » وانظر اللباب 
؟/ لا وسير أعلام النيلاء 4 .55/1١‏ 

(؟) فى بء م: ( ليحضر) . 


اختاط على شىءٍ من أموالهم » فكان يُسَمِّيها أَمُوال الرُنادِقةٍ 

قال ابن الجؤزئٌ”" : وفى رمضانٌ وفعت فِْنةٌ عظيمةٌ بسبب اذهب . 

ومن تُوْفَى فيها من الأغيان”” 

أبو الحسن الككزخئ ‏ عب لبن الحسين ندال بن وهم , أو احسي 
الكرخئ "عن أ الي التشهورين» ولد سن ستين ومائتين» وسكن 
بغدادَ » ودرّس بها فقة أبى عنيفةً » وانتهت إليه رئاسةٌ أصحايه ' والتشر أصحائه 
بيغداد' » وكان معدا ؛ كثير الصّلاةٍ والصوم » صَبِورًا على الفقرٍء عَزوقًا عما 
فى أَيْدِى الناس » وكان مع ذلك رَأْسًا 8 الاغيرال» . سمع الحديثٌ من 
إسماعيل بن شحاف القاضى » وروى عنه "ابن عثويه " واب شاهين . 

راضابة الفايخ"' فى أخر عمرهء فاجتمع عندّه بعض أصحابه » وَاشْتَوَ تَوّروا 
فيما بيهم أن يكثّبوا إلى سيف الدولةٍ بن مدان ؛ ليُساعِدَه بشىء يَسْتَعِينُ به فى 
مرضه » [1/4هظع فلما علم بذلك رقع رأسّه إلى السماءٍ وقال : اللهم لا يَعَلُ 


.44/١ المنتظم‎ )١( 
(؟) زيد بعده فى النسخ : « أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم » أبو عمرو العامرى نسبة إلى عامر‎ 
ابن لؤى . كان أحد الفقهاء المشهورين من المالكية » وكانت وفاته فى شعبان منها ) . ولعل المصدف تابع‎ 
/١4 ابن الجوزى فى ذكر وفاة أشهب فى هذه السنة؛ وهو وهم منه رحمه الله . والصواب ما تقدم فى‎ 
. فقد ذكره المصئف هناك ضمن وفيات سنة أربع ومائتين. وانظر مصادر ترجمته فيما تقدم‎ 
/١٠ وسير أعلام النبلاء‎ 280 /١ 4 والمنتظم‎ 2١47 وطبقات الفقهاء ص‎ 2*0 /٠١ تاريخ بغداد‎ )5( 

5 :,؛ وتاريخ الإسلام ((حوادث ووفيات ”#١‏ - 0 .4") ص 1909 
(: - 4) فى م: «فى البلاد ) . 

(ه - ه) فى م: (حيوة). 

(3) الفالج : شلل يصيب أحد شقى الجسم طولًا . الوسيط (ف ل ج). 


لحن ( البداية والنهاية ١14/1١٠‏ ) 


رزقى إلا مِن حيثٌ عوُدْتتى . فمات عقب ذلك قبل أن يَصِلَ إليه ما أَْسَل به 
بعت كاك ورعريق را ددري اقم برام روا ات وفائه فى 
شعبانٌ ين هذه السنةٍ عن ثمانين سنةً» وصلّى عليه أبو كام الحسئ بن محمد 
الزيْتىْ » وكان صاحبه » ودف فى درب أبى رَيْدِ على نير اوايمكن: 
محمد بن صالح بن زيدٍ » أبو - جعفر الوَرّاق"' '؛ سيمع الكثيزء وكان يَنْهَمُ 
ويَشْمّظ » وكان ثقةٌ زاهدًا» لا يأحُلُ إلا من تكب ييه , ولا يَْطٌَ صلاة اليل . 


وقال بعضّهم : صحِبتّه سِنينَ كثيرةٌ» فما رأبتُه فقل ما لا يُوَضِى اللّهَ عز 
ل را ل م اا 

وفيها كانت وفاةٌ مَنصورٍ بنٍ قراتكين”' صاحب الجيوش الخراسانية يبن 
جهة الأميرٍ نوح السامانئ » وكانت وفاله لمرض حصّل لهء وقيل : : لأنه أَدْمَن 

شوب الخمر أياما متتابعة » فهلّك بسبب ذلك » فأقيم بعدّه ذ فى الجيوش أ بوعل بن 
وعت : 

الرْجَاجيٌ مُصَدهْ لعا بر رفر ار لقاع د نورين تعد 
النُحوىٌ"" البغدادىُ الأصل , ثم الدمشقئ , مُصَئْفُ « الجَمل ») فى النحرء وهو 
كتابٌ نافع » كثيئ الفائدةٍ » صئّفه بمكة » وكان يَطِوفٌ بعد كل باب منه » ويَدُعو 
اللّهَ تعالى أن يَْقَعَ به 


.85/١4 المنعظم‎ )١( 

(؟) الكامل 8/ ؟45. وتكملة تاريخ الطيرى ص "/ا. 

(*) طبقات النحويين واللغويين ص ».١١5‏ وتاريخ دمشق ١71/14٠‏ طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق» 
وإنباه الرواة ؟/ :17٠‏ ووفيات الأعيان / 2١75‏ وسير أعلام النبلاء /١6‏ 4075: وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات ”:«١‏ - .4”) ص .15١‏ 


ل لحن 


أَحَذ النحوّ ألا عن محمد بن العباس اليتزيدىٌ » و أبى بكر بِنٍ دُرَيْدٍ » وابنٍ 
الأبارئ 

وكانت:وفائه فى رجب سنة سبع» وقيل : سنة تسع وثلاثين " . وقيل : سنة 
0 تُوْفى فى دمشئّ» وقيل : بطبرية . وقد شرحت والجملٌ» بشّروح 
كثيرة » من أخسنها وألجمعها ما وضّعه ابن عُضفور . واللهُ أعلم . 


0 
أربّعين 


.) مولى‎ ١ فى ص:‎ )١( 
.١54/4٠ انظر تاريخ دمشق‎ )١( 
.١175 7/7 انظر وفيات الأعيان‎ )5( 


ثم دخلت سنة إحدى وأزبعين وثلاثمائة 


ف كرا ,وان لي ا 
فيها ملكت الرومٌ سَرُوج ؛ وقتلوا اهلها وخوبوا مَساجدها . 


8 7 ع «(") 1 0 2 4 0 
قال ابن الأثير ': وفيها قصّد صاحبُ عُمَانَ البَصْرةً » فمئعه منها الهلبِنْ 
00 


9 مفيق 
قال : وفيها نقّم مُعِرٌّ الدولة على وزيره» فضربه مائةٌ وخمسين مقْرعةً 


وفيها احْتّصَم سم المضْريون والعراقيؤن بمكة , » فحُطب لصاحب مصرء ثم غلبهم 
لعراقيون » فخطبوا لركن الدولة بن بوه . 


وفيها كانت وفاةٌ المنصور الفاطمئ 4 وهو أبو طاهرٍ | إسماعيل : بن القائم 
بأر الله أَى اع امهل رن لتيل رلك لزان :"لطاع التريو مارك مل اندر 
شع وثلاثون سنة » وكانت خجلافته سبع سنين وستة عشّرَيومًا » وكان عاقلا شُجاعًا 


فايِكا » قهّر أبا يزيد الخارجرع الذى كان لا يُطاقٌ سّجاعةً وإِقُدامًا وصَيِوَاء وكان 


- "41١ المنتظم 14/لام - 25 والكامل 497/4 - 439: وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص هلالا.‎ 235١7 ص‎ "45 

(؟) سروج : بلدة قريبة من حرّان من ديار مضر. انظر معجم البلدان / 86. 

(5) الكامل 7/8 455. 

(4) المصدر السابق 455//8. 

(5) فى بء م: «سوطاء . 

(1) ستأتى ترجمته فى صفحة ١1١5‏ 


نصيبحا بَليماء يَدْتَلُ الحطّبةَ على التديهةٍ فى الساعةٍ الراهنةٍ . 

وكان سب موته صَعْفٌ الحرارة العريزية» كما أُؤْرده ابن الأثير 
فى( كايله )'" . فاخْتلّف عليه الأطِهاء وقد عهد بالأر من بعده لوليه لمر 
الفاطميع » وهو بانى القاهرة لحري » كما سيأتى بَيانُ ذلك واسممه مَعَدَّء وكان 
عمده إذ ذاك أربعًا وعشرين سنةٌ» وكان شُجاعًا :/هرع عاقلا أيضًا حازِمَ 
الرأي » أطاعه من البَبَر وأهلٍ تلك التّاحية خَلُق كثيرٌ» وبعث مولاه جَؤْهَوًا القائدَ 
فبتى له القاهرة الَْاحِمَةَ لمصرء وانّحَذ له فيها دار اللْكِء وهما القَصْران اللذان 
هنالك”" » وذلك فى سنةٍ أربع وستين وثلاثمائة كما سيأتى يبائه . 

ومن تُرْفى فيها من الأغيانٍ : 

أحمدُ بن محمدٍ بن زيادٍ بن بشر بن دِزهم, أبو سعيدٍ بن الأعرابئ 
البصرئٌ”” . سكن مكةّء وصار شيخ الحرّم» رفحي مدر سند 


4 ” 7 7 1 
والثُورئئٌ وغيرّهما » وأسند الحديتث » وص كف كثها فيك 


5 ا 5 9 4 تزفق 
إشماعيلٌ بِنُ محمدٍ بن إِسْماعيلَ بن صالح , أبو عل الصّفَّارُ النحوئ” 
أحدُ امْحَدّئِين» لتِى ابد واشْكَهّر بصُحْبته » وكان مَولِدُه فى سنةٍ سبع وأزّعين 


(01) الكامل 8//ا49)» 458. 

. )» بعده فى م: «اللذان يقال لهما : يبن القصرين اليوم‎ )١١ 

ف طبقات الصوفية ص 477» وحلية الأولياء /٠١‏ ه/ا"؛ وتاريخ دمشق ه/ 1ه" والمنعظم 4 )8/8/١‏ 
وسير أعلام النبلاء © 24١1 /١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "4١‏ - .6) ص 184 188 
وطبقات الأولياء ص /ال. 

(5) فى ص : « التوزى » . وانظر طبقات الصوفية ص .١514‏ 

(0) تاريخ بغداد 5/ "٠5‏ والمنتظم 28/١4‏ ومعجم الأدباء /ا/ 08 وإنباه الرواة 25١١/١‏ وسير 
أعلام النبلاء 4١/١‏ 4» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "4١‏ - 90") ص 140. 


ومائتين » وسمع الحسن بنّ عَرَفةَ وعباسًا الدّورئٌ وغيرهما» وروّى عنه جماعةٌ ) 
منهم الدارَقْطنيئٌ . 

00 ا 5 00 5 

وقال : صام أربعة وثمانين رَمضانًا؛ وقد كانت وفاته فى هذه السنةٍ عن 
أربع وتسعين سنةً » رحمه اللَّهُ تعالى . 

1 م |إءداء 3 ا ع ف 5 مع * 

إسماعيل بن القائم بن المقُدىٌ الملَقَّبُ بالمنصور العُتيدئ الذى يَرْعُمُ أنه 
فاطِمئ » صاحبٌ بلادٍ المغرب » وهو والدُ ار بانى القاهرة » وهو بانى المصورية 
بالمغرب . 

لاه 7 0 5 3 اهو و 

كان شجاعًا فصيحًا بليعْاء قال أبو جعفر الْوْوَدُوذِىٌ ': رجت معه لما 
كسر أبا يَزِيدَ الخارجى » فبينما أنا أَسِيد معه إذ سقّط رُمْححه, فَنرَلْتُ فناوَليه إيام 
0 إف4 
وذهَبْتٌ أفاكهّه بقولٍ الشاعر : 
ألْقَتْ عصاها واسْمّرٌ بها الى كما قَّدْ عَِِمًا بالإياب الُسافِرٍ 

595 8 0000 5 كو ل سا ل سر سم 09 مججم ير مسر 

تقال : هلا قلت كما قال اللهُ تعالى : <( وَِدَا هى تَلَقَتُ ما يأَفِكْوْنَ 09 فوم 
ألَىّ وطن م كارا يَمَلُونَ 2 تَمْلِبوأ هَالِكَ وَأَنقَلبوأ مغرب [الأعراف: ١107‏ 

5 مغ يك 0 
5 قال : فقلتٌ له : أنت ابنُ بنتِ رسول الله يَلقهِ » قلت كما علِمْتٌ» وأنا 
قلت بما بلغ إليه عِلْمى . 

قآل ابخ شلكاة”" ::وهذا كما جر لين املك ين يوان حي ام لاه 
)١١‏ المتظم 1١/حى‏ 85. 
)١(‏ وفيات الأعيان 1١‏ 4*”», وسير أعلام النبلاء 2١57/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4م‏ 
- 9ع.ه”) ص .551١‏ 
(") وفيات الأعيان .754/١‏ 


(؟) انظر ما تقدم فى *١/؟١".‏ 
(ه) وفيات الأعيان /١‏ :39 6"؟. 
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أن ين با ببيتٍ المنّدسٍ ويِكْدب عليه اسه , فبتى له بابّاء ” وبتى لنفيمه بايا" 
آخرء فوقعت صاعقةٌ على باب عبدٍ الملك فأخرَقّته » فكتب إليه الحججالج من 
اللعراق تسلا" عا افكة ين اكه يقول نيا أمين لكين + ما آنا وادك إلةايا 
قال الل تعالى : ط وَأتل عَلَمَ با أب ادم بلق إذ كرا قرا كلمل من 


أَحَدِهِمَا وَلَمْ نَل مِنَ الْآَرِ 4 [اائدة: 07م . قال : فشر عن الخليفة . كانت 


وفاةٌ المنصور هذا فى هذه السنةٍ ل أصابه بَوْدٌ شديلٍ فمات به . 


. سقط من: الأصل» ص‎ )١ - ١١ 
. (؟5) فى ب2 م: «يسأله)‎ 


ملم 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة 


يها" دك سيت النولة رعذ مزهي عله إل بلق الرؤية فل 
منهم حَلْقًا كثيراء وأسر آرين » وغَيم أموالا جزيلةً » وربجع سالا غائمًا . 

وفيها احكلّف الحجِيجٌ بمكة. ووقّعت حربٌ بين أصحاب ابن طمْج 
وأصحاب مير الدولة » فغلبهم الجراقيون » ' وخحطبوا ير الدولة' » يمد القطناء 
الحج اخكلفوا”" » فغلبهم العراقؤون أيضّاء وجرت حروبٌ كثيرةٌ وخُطُوبٌ كبيرة 
بن الراسانية والسامائية + تقضى ذكزها اب الأدير فى ٠:‏ كامله ع" . الل تعالى 
أعلمُ بالصواب . 

الادظع وممن تُوْفَى فيها من الأعيان : 

علي بِنْ محمدٍ بن أبى القَهْم , أبو القاسم التتُوخئ”" , جد القاضى أبى 
القاسم التتُوخئ شيخ 0 ولد ناكا ة ووم يغاذاف ففقه بها خخلى 


)”6. - "41١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ ,5.5 - 5.٠/8 والكامل‎ »4١/١ 4 المنتظم‎ )١( 
."9/5 وانظر تكملة تاريخ الطبيرى ص‎ 25١5 ص‎ 

(؟ - )١‏ سقط من: الأصل؛ ص . 

(59) فى الأصل » ص : (١‏ اتفقوا). 

.5٠05/8 الكامل‎ )4( 

() يتيمة الدهر ؟/ ه*؟: وتاريخ بغداد /١١‏ /الا» ولمنعظم 23٠/١4‏ ومعجم الأدباء 4 )151/١‏ 
ووفيات الأعيان 9/ 25 وسير أعلام النبلاء /١‏ 4313» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات "4١‏ - 
.ه") ص 25568 والجواهر المضية 7/ .5٠٠‏ 

(1) انظر تاريخ يغداد ١١1/له١١ا.‏ 


املدن 


مذهب أبى عنيفةً » وكان يَعْرفُ الكلامٌ على طريقةٍ المْتَرلة » ويَغرفٌ التُجومَ , 
ويقول الشعرء ولى القَضْاء بِالأَهُوازٍ وغيرهاء وقد سمع الحديتٌ من البَقُوىٌ 
وغيره» وكان فَهِمًا ذكيّاء حفظ وهو ابن خمس عشْرةٌ سنةٌ قَصيدةً لدِعْبلٍ 
الشاعرٍ فى ليلةٍ واحدةٍ» وهى ستُمائةٍ بيتِ » وعرضها على أببه صَبِيحتّها» فقام 
إليه وضكّه وقكل بين عينيه » وقال : يا بنئ » لا تُحْبِوْ بهذا أحدًا لملا تُصِيتك 
ل 

وذكر ابي خَلّكانَ”' أنه كان ديا للوزير الْهَِىَ » وود على سيف الدولةٍ بن 
مدان , فأكرمه وأحسن إليه» وأؤرّد له مِن شعره أشياء حسَنةً » فين ذلك قوله 
ا 

وراح من الشمس مَحخلوقةٌ بدّت لك فى قَدَح مِن نهار 

هراة ولكئه جامدٌ ‏ ومائ ولكنه 0 جار 

كأنٌ المديرَ له باليمينب إذا مال للسْقي أو باليسارٍ 

تدوع ثوبًا من اليامين له فردٌ كم من الجُلْتَارٍ 


و 58 5 000 ٠‏ 
محمد بِنُ إبراهيمَ بن الحسين بن الحسن بن عبد الخالق ؛ أبو الفرج 
5 7 9 02 5 
البغدادى القَقِيهُ الشافعيئ » يُْرف بابن سُكرَةً » سكن مصرّ وحدّث بهاء وسيمع 
منه أبو الفتح بن مَشرور » وذكر أن فيه لِيئًا . 


.551/ 55/9 وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) رويت هذه الأبيات لغيره ‏ فقيل : إنها لأبى النصر الأنطاكى النحوى وغيره . انظر معجم الأدباء 4 /١‏ 191. 
(©) الجلنار : زهر اومان . تاج العروس ( جلئر) . 

.1114 


2 0 5 02 07 8 05 2 ِ زفق 
محمد بن موسى بن يعقوبٌ بن المأمون بن الرشيدٍ هارونّ» أبو بكر » 
ولى إِشرةَ مكةٌ فى سنةٍ ثمانٍِ وستين ومائتين» وقدِم مصرّء فحدّث بها عن علىٌ بن 
5 ًُ 2 َ 5 و2 
عبدٍ العزيز البَمُوىٌ بموطأ مالك , وكان ثقة مَأمونا . توفى بمصرّ فى ذى اليِجة 
من هذه السنة . 


.391١ .76م ص‎ - #4١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ ,317 /١4 المنتظم‎ )١( 
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ثم دخلت سنة ثلاث وأزبعين وثلاثمائة 


فيها” ' كانت وَفْعةٌ بن سيف الدولةٍ بن حهدالَ وبين الدّمُسْدُقٍ » فقكل حَلْقًا 
من أصحاب الدَّمْسْيُقٍ » وأسَر يب اد ار 
فى جملةٍ من قَتل مُسْطئْطِينُ بن الدّْسْمْق) ردي انا كيرا رأضر آخَرِين » 
وذلك فى ربيع الأول مين هذه الست ثم جمع التق حت قا كثيرًا» فالْمَقَوَا مع 
ا فجرت بيئهم حروبٌ عظيمةٌ وقِتالٌ شديدٌ) 0 
الدا ره للمسلمنك وخيدل الله الكافرين »فقيل متهم حَلق كنية» وأمبر 

من الوّءوس » وكان منهم صِهْرْ الدّمُسْيُقٍ واب بنته أيضًا . 

وفيها حصّل للناسٍ أمراضٌ كثيرةٌ وحمياتٌ وأؤجاعٌ فى الحلْقٍ . 

وفيها مات الأميرُ الحميدٌ نو بن نصر السامانيع » صاحبٌ خُراسانٌَ وما ورا 
النهر» وقام بالأمر من بعده ولدّه عبدُ الملكِ . 

ومن تُوْفُى فيها من الأغيان : 

الحسنُ بنُ أحمدّ , أبو علئ الكاتبُ المِضرىٌ”' » صحب أبا علي الووذْبارىٌ 
وغيره » وكان أبوعثمانٌ المعُرُِ يعَظُمُ أمْرّهِ » ويقول : أبو علي 8/41ر] الكاتبُ 
)١(‏ المنتظم .44/١4‏ والكامل 0017/8 - 504, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات "4١‏ - .805) 
ص .1١8 25١07‏ وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص شلال 1/5ا9. 


١؟)‏ طبقات الصوفية ص 285 وحلية الأولياء "50٠‏ والرسالة القشيرية 21١١ /١‏ والمنتظم 15/ 
4 وصفة الصفوة 17/4؟". 


516 


ومن كلايه الذى حكاه عنه أبو عبدٍ الرحمن الشلمك قوله'" : روائح نُسيم 
ام فوح من اين وإن كقموهاء وتطْهَدْ عليهم دلائُها وإن أُحْمّؤهاء وتَبدُو 
عليهم وإن ستروها . وأَنْشّد : | 
إذا ما أَسَوْث”" أنْقّسُ الناس ذكره تَبيمَه فيهم ولم يَتَكُلُموا 
"يلي به" أنفاشهم فيذِيغها وهل سك يِسكِ أودع الزيع يكنم 

علي بن محمد "بن محمد بن عُقْبةَ بن هَمّامِ , أبو الحسن الشَّيانيُ 
الكوفىٌ » قيم فال بد لش ااادج مام سورو ل لد 1 

وكان ثقد عَدُْلَاء كثير الثّلاوةٍ فَقِيهٌاء ومكث يَشْهَدُ على لكام ثلمًا 
وسبعين سنةٌ» مَقْبولا عندهم , وأذّنَ فى مسجدٍ حهزةً الريّاتِ ييا وسبعين سند » 
وكذلك أبوه مِن قبله . 


محمد بن عل بن أحمد أبو"' العباس الكرخيئ الأدِيبٌ » كان عا زاهدًا 


. عن السلمى‎ 45/١4 طبقات الصوفية ص 27480 88"؛ كما أخرجه ابن الجوزى فى المنتظم‎ )١( 
. (؟) فى النسخ : «استسرت » . والمثبت من مصدرى التخريج‎ 

5 -") فى الأصل » بء م : ( تطيبهم ) ) وفى ص : ١‏ تطيبه ) . والمثبت من مصدرى التخريج . 
(4 - 4) سقط من النسخ . والمثبت من مصادر ترجمته : تاريخ بغداد 9/9/١‏ والمنتظم /١4‏ 6غ 
وسير أعلام النبلاء 41/١6‏ 24 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )"6٠. - 74١‏ ص ١58؛‏ والوافى 
بالوفيات ؟91/ .١77‏ 1 
(ه) فى تاريخ بغداد والمنتظم أن الذى أذّن من قبله جده . 

(3) فى النسخ : ١‏ بن». والمثبت من مصدرى ترجمته : المنتظم 2.35/١5‏ وإنياه الرواة "/ 185. 
وقد جاء فى المنتظم : وحماد)؛ بدل (أحمد). والمثبت موافق لما فى إحدى نسخ المنتظم ولما فى 
الإنباه . 
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وَرِعَاء يَخْتِمُ القرآنَ كل يوم » ويُدِمُ الصومَ » سيمع الحديتٌ من عَبدانَ وأثْرانِه . 
أبو الخير الثيناتِيئ” ' العابدُ الزاهدُ » أَصْنّه من المغرب » وكان مُقيما بقرية يُقالُ 
لها : تيناتك 7 . ين عمل أنطاكية» ويغرفٌ بالأقطع ؛ لأنه كان مفطوع البء 
كان قد عامّد الله ء عَهْدَاء ثم نكئه» فائّفق أن ميك جماعةٌ ين اللُصوصٍ فى 
المكراء وهو هنا" أ فأخذ معهم معت يذه معهم . وكانت له أخوال 
ولاك را كي ارط ينه ارا ري ليس مشي لعا قرام 
ذلك » فَأَحَذْ عليه العهدّ أن لا ب يُخْبِرَ به أحدًا ما دام حيّاء فوفى له بذلك . 


)١(‏ فى ب »ء م : ( التينانى ) . وانظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص ١/ا"ء‏ وحلية الأولياء /٠١‏ بالا 
ومختصر تاريخ دمشق 2558/58 والمنتظم 255/١4‏ وسير أعلام النبلاء 257/١7‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 4١‏ - .ه9) ص 484. وإفها ذكره فى وفيات سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة , 
صاحب اللمنتظم فقط » وبعض المصادر الأخرى لم تذكر سنة وفاته؛ والبعض الآخر اختلف فيها تأريخ 


وفاته . 
(؟) فى ب » م : ١‏ تيان ». وتينات : مدينة على بحر الشام قرب المصيصة . انظر معجم البلدان /١‏ 
٠ق‏ 


[فة بعده فى با)2 م: ( سائح يتعيد ) . 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وثلاثمائة" 


2 3 0 59 4 
قال ابن الجؤزيٌ”" : فيها شمّل الناسّ » بيغدادّ وواسِطٍ وأَصْبَهانَ والأوازء 


0 75 6 

داءٌ مُركبٌ من دم وصفراءً ووَباءٌ , مات بسبب ذلك لق كثيي» بحيث كان 
0 00 0 5 7 فى مه ٠‏ نبو 5 2 
يموت فى كل يوم قريبٌ من ألفٍ تفس. وجاء فيها ججرادٌ عظيم اكل 
التضراوات: والأشجاد والثماد:. 

وفى احم عمد مُيرُ الدولةٍ لابه أبى منصورٍ بَحْتيارَ الأمرّ من بعده بإمرة 
الأمراء . 

عع مره م ع - 0 
وفيها خرّج رجل باذرَييجان ادُعَى أنه يَعْلمُ الغيبت » وكان يحرم اللحمَ وما 
١ 0‏ عِِ # ىو . زفق 7 عر 

يَخْوْج بن الحيواناتٍ » فأضافه مرةٌ رجل » فجاءه بطعام كشْكِيَةٍ بشخم فاكله » 
فقال له الرجلٌ بححضْرة من معه : إنك تَدّعى أنك تَعْلّمُ الغيت » وهذا الطعامٌ فيه 
شَّحْمْ » وأنت حَحوْمُه فلم لا عَلِمْتَه ؟ ! قال : فتقّوق الناسٌ عنه . 

وفيها جرت حروبٌ كثيرةٌ بين الْهِرٌّ الفاطمئّ وبِينَ صاحب الأنْدَلْسٍ 

6 0 م 62" 

عبد الرحمن الناصر الأموى ؛ استقصاها ابنٌ الأثير . 


)"0٠ - 34١ والكامل 8/١١ه - ١ه. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ :48/١ 4 المنتظم‎ )1١( 
.58١0 وانظر تكملة تاريخ الطيرى ص‎ .55١ 207١9 ص‎ 

.58/١14 المنعظم‎ )5( 

(" - *) زيادة من النسخ ليست فى المنتظم . 

(4) الكشك : طعام يصنع من الدقيق واللبن ويُجقُف حتى يطبخ متى احتيج إليه » وربما تحمل من الشعير . 
فارسى معرب . انظر الوسيط (ك ش ك). 

(ه) الكامل 8/ ١ه‏ *١ه.‏ 


يحض 


لي ف ٠.‏ 04 
وثمن تؤفى فيها من الآغيانٍ : 
0 ع 2 2 2 ىت هلا 2 0 
عفمانٌ بن أحمد بن عبدٍ الله بن يَِيدَ » أبو عمرو الدّقَاقُ '. المقروفٌ بابن 
السَمّاكِ » روّى عن عثبل بن إسحاقٌ وغيره » وعنه الدارَقُطْنِ وغيده » وكان بُقَةٌ 
5 و 9 7 و 7 ع 
بنَّاء كتّب المصَئّاتٍ الكثيرة بخطه » تُوُفُى فى ربيع الأول من هذه السنةٍ» ودّفِن 
7 ف 7 37 007 
بمقبّرةٍ باب لي وحضر جنارّته خمسون الفا. 
0 عٍِ 2 5 7 
محمدُ بِنُ أحمد بن محمدٍ بن أحمدّ , أبو جعفر القاضى السَمَنانن”" , 
للكاسنة 43ا] نع عدف وسعين ومانين روسك بغذاة وحذك يها وكان ننه 
عالماً سَخِيًا حسَنَ الكلام » عِراقي المدْهَبٍ ‏ وكانت داره مَجْمَعًا للعلماءٍ» ثم وَلى 
١ 00 7 0‏ 5 
قضاء المؤْصِلٍ » وتوْفى بها فى هذه السنةٍ فى ربيع الآولٍ منها . 
5+ أسيت . ثماة 10 اللف4 2 
محمد بن أحمدّ بن بْطة بن إسحاق الأضبهانيٌ , أبو عبد الله ؛ سكن 
5 ْ 7 َ (مء 6 ار 
نسابورَء ثم عاد إلى أصّبَهان ) وليس هذا بابى عبد الله بن بطة 


)١(‏ تاريخ بغداد 205/١١‏ والمنتظم 249/١14‏ وسير أعلام النبلاء /١١‏ 24414 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات "4١‏ - .ه*) ص 2٠٠0‏ وغاية النهاية /١‏ 01ه. 

(؟) فى تاريخ بغداد والمنتظم : ١‏ الدير»» ولم تذكر المصادر الأخرى مكان دفنه. وباب التبن: محلة 
كبيرة كانت يبغداد. انظر معجم البلدان .447/١‏ 

(5) تاريخ بغداد /١‏ هه والأنساب 0805/8 والمنتظم :39/١4‏ وسير أعلام النبلاء 361/117 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )45٠ - 44١‏ ص »٠١*‏ والوافى بالوفيات ؟/ 50. وسنة وفاته فى 
هذه المصادر - سوى المنتظم - أربع وأربعون وأربعمائة . وزاد فى تاريخ بغداد والأنساب بذكر ميلاده 
سنة إحدى وستين وثلاثماثة . 

(4) ذكر أخبار أصبهان ؟/ 258١‏ وفيه أنه توفى سنة خمس وأربعين وثلاثمائة» والإكمال /١‏ .8" 
»”*١‏ والمنتظم 2٠٠١/١4‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 84١‏ - .85) ص 2301١‏ والمشتبه /١‏ 
5 وتبصير المنتيه /١‏ 98. 

(ه - ه) فى م: « بعيد اللّه) . 


الكبرىٌ ' ) وهذا بضّمٌ الباءِ من بطَةَ» والقّقِيُ الحتبنْ بفتتجها. وقد كان بد 
هذاء وهو" بْطَةُ بن إسحاق أبو سعيدٍ » ين المْحدّئين أيضًا . ذكره ابنُ الى فى 
ا 

محمد بِنُ محمدٍ بن يوسُفٌ بن الحجاج , أبو النَضْرٍ الققيهُ الطوسيئ” , 
كان فقيهًا عالاً بّْقَةَ عابدّاء يِصومٌ التْهارَ يوه الليلّ» ويِحَصَدَّفٌ بالفاضلٍ يمن 
فوته ٠‏ يأر امروب ويَنْهَى عن المنكر , وقد رحل فى طلب الحديث إلى الأقاليم 
النائية والئِلْدانٍ المتباينقء وكان قد جرَّأ الليلَ ثلاثة أخزاعء كُلْتٌ للنوم » 37 
للتُصْديفٍ » وُلْتٌ للقراءة . 

وقد رآه بعصّهم فى المنام بعد وفاته » فقال له : وصَّلْتَ إلى ما طليّه ؟ فقال : 
إى واللو» نحن عند رسول الل يك » وقد عرَضتٌ مُصَئُفاتى فى الحديث عليه » 


أبو بكر بن الحدّادٍ, الفقية الشافعئ”" , هو محمدٌ بن أحمدٌ بن محمد 
أبو بكر بن الحَدّادٍ , أحدُ أئمةٍ الشافعية زو عن اللسائع» وقال"' #رضيت به 
مك 6 
حُحجّة بينى وبين الله عز وجل . 


وقد كان ابن الحدَّادٍ ققيهًا فُروعياء ومُحَدَّثًا وتخويّاء وفْصيحًا فى العبارة 


(1) بعده فى الأصل » ب , م : « هذا مقدم على الآخر ؛ هذا شيخ الطبرانى » وابن بطة يروى عن الطبرانى . 
)١١‏ بعده فى م: (ابن). 

.10١ /١14 المنتظم‎ 7( 

(4) الأنساب 4/ »8٠١‏ والمنتظم 2٠٠١/١4‏ وسير أعلام النبلاء »43٠ /١©‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات “4١‏ - .ه”) ص »”١١‏ والوافى بالوفيات :»5١١ /١‏ وطيقات الشافعية للإسنوى ؟/557١.‏ 
(ه) المنتظم 2٠١١/١4‏ ووفيات الأعيان 191/4 وسير أعلام النبلاء /١٠‏ ه244 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات “4١‏ - .ه9) ص 0*0 وطبقات الشافعية للسبكى / 79. 

(1) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "4١‏ - .هوس ص .9 وطيقات الشافعية / .8١‏ 
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دَقِيقَ انر فى القُروع » له كتابٌ فى ذلك غريبٌ الشّكلٍ » وقد ولى القَضاءً بمصر 
ا لق 22 : 
نيابة عن أبى عَبَِيكٍ بن حَرْبُويْه » وذكوناه فى « طبقات الشافعية ) . 


بورنعفوت الأفزعئ إشعاق بن إبراهيم بن هاشم بن يتقراب بي إبراغيم 
التّؤدىٌ”" ؛ قال ابن ساك" را لامي انار امات 
ين عبادٍ اللَِّ الصالحين؛ رحل وحدّث عن" جماعةٍ» ' وعنه آخرون . 
وقال ا ىن من ل أهلٍ دمشق نّ وعَجادِها وَعُلَمائِها 5 
. رو كه 
اع سن ا ا 1 
ذلك أنه قال" فى سَأتُ الله أن يَفِْضَ بر فقت فلما اشقوذث 


لهارة سأث اله عق فرئه عا لوف يامدق وق عله الوه" أسنة ريع 
وأربعين وثلاثماكة” وم كد رفيا كه وقد تكف على التّشعين . 


)١(‏ المذكور فى مصادر ترجمته التى ذكرت ولايته القضاء؛ أنه ولى القضاء بمصر نيابة لابن هروان 
الرملى . 

(؟) الأنساب 2٠١/١‏ وتاريخ دمشق 2155/8 وبغية الطلب ”/ 245٠١‏ وسير أعلام النبلاء /١١‏ 
» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "4١‏ - .هسم) ص 554, والوافى بالوفيات 594//8. 
(") تاريخ دمشق .١577/8‏ 

(5) فى مم: (عنه). 

(ه - ه) سقط من: م. 

(0) هو أبو الحسين الرازى . وانظر تاريخ دمشق 8/ 2179 وبغية الطلب 7/ 494: وسير أعلام النبلاء 
1 . 

(0) تاريخ دمشق .١1559/8‏ 

(م - 8) فى الأصل» ص : ١‏ وقيل : سنة أربع وأربعين وثلاثمائة)» وفى ب  :‏ ول : :اسنة أريع 
وخمسين» . وفى م : (سنة أربع وحمسين) . والمثبت موافق لمعنى ما فى تاريخ د مشق» لأنه ذكر قولا 
بأن الوفاة كانت سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ثم صحح وفاته سنة أربع وأربعين وثلاثمائة . ولم يذكر أحد 
فى مصادر ترجمته وفاته سنة أربع وخمسين وثلاثماثة . 


مقف ١‏ البداية والنهاية ١١/1١68‏ ) 


ثم دخلت سنة خمس وأزبعين وثلاثمائة 


فيها'' عصّى الؤوْيَهَاكُ على مُهِرٌ الدولةٍ » وانْحارٌ إلى الأْوازء وللميق به عائةٌ 
من كان مع المْهلِيَ الذى كان يُحاربه » فلما بِلّغْ ذلك مُهِرٌ الدولةٍ لم يُصَدّقْ ؛ لأنه 
كان قد أخسن إليه » ورقّع من كَدْرِه بعد الصَّعَةٍ والخمول» ثم ركب إليه لقتايه » 
فاتبعه الخليفةٌ لمططيع للَِّ خؤْفًا مِن ناصر الدولةٍ بن مدان » فإنه بلّغه دو/وهوع أنه 
قد جهّز جيشًا مع ولده أبى المْرجَى جابر إلى بغداة لأَحُدّها حين بِلَمّه أن معد 
الدولةٍ قد حرج منهاء فأَؤسَل مُعِبٌ الدولة حاجبه سُبكيكين إلى بغدادٌ ليحفظهاء 
وقصّد مُعِبٌ الدولة إلى الثذو بان » فافكلوا قتالا عظييماء فهرّمه مير الدولةٍ» وفوق 
أضحابَه » وأتَذه أسيرا إلى بغداد فى أَهة عظيمةٍ فسجنه , ثم أخرجه ليلا وغوقه ؛ 
لأن لديم أرادوا [خراجه من السجن فَهْرَاء وانْطَوى ذِكُر رُرْبَهانَ وإخوتّه» 
وكان قد اسْتعَل اشْتِعَالَ النارء وحظيت الأثْراكُ عند مُهرٌ الدولة» والْحطّت 
الدَيْلمُ عنده ؛ لأنه ظهّر له خيانهم ذ فى أُمْرِ الوِورْيَهِانٍ وإخوته . 

م ففل وشعىء ورغ إلى "أونة يي 

د" إلى عَلّبَ , فحميّت الروم» فجمعوا وأبلوا إلى مَيافارِقِينَ » فققئلوا وسبا 
وحوّقوا وربجعواء وركبوا فى البحر إلى طَرَسُوسَ » فقعّلوا من أهلها ألما وثمامائة 


)١(‏ المنتظم »٠١ 5/١4‏ والكامل 4/8 ١ه‏ - 8١هء‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "4١‏ - .ه8) 
ص 55١‏ 5595. اا 0 الم كر 


حرس 


وسبؤا وحرقوا قُرَى كثيرة . 

وفيها رُلِلَت هَمَذانُ زِْزَالًا عظيمًا ؛ انْهَدمَت البيوثٌ , وانْشَقُ قصدُ شيرين 
بصاعقة» ومات تحت الهَدْم حَلْْ كنيد لا يُحْصَوْن كثرةً فإنًا للِّ وإنا إليه 
٠ 000‏ 

وفعت وثنةٌ عظيمةٌ بن أهلٍ أَصْبَهانَ وأهُلٍ قُمْ » بسبب سَبٌ الصّحابة من 
أهلٍ فُمْ » فثار عليهم أهلُ أَصْبَهانَ فقكلوا منهم حَلْقَا كثيراء ونهبوا أثوال الشّجَار 
فغضب رَكنُ الدولة لأهل قُعْ ؛ لأنَّه كان شِيعيّاء فصادر أَهْلَّ أَصْبَهانَ بأموالٍ 
كثيرة» واللّه تعالى أعلمٌ . 

ومن تُوْفُى فيها مِن الأغيانٍ : 

غلامُ ثعلب , محمدُ بنُ عبد الواحد بن أبى هاشم أبو عمر” ' الزاهد » غلام 
تُغلب روى عن الكَدَمْيَ وموسى بن سهل الوَشَّاءٍ وغيرهماء ورّى عنه 
جماعةٌ » وآخِد مَن حدّث عنه أبو عل بن شاذانٌ . 

وكان كثيرَ العلم والدّهْدِ» حافِظًا مُطبقًاء على من حَفْظِه شينًا كثيراء ضابطا 

ولكثرة إغُرايه انّهَمه بعضهم ورماه بالكذب » وقد انّمَّى له مع القاضى أبى 
عمر - وكان يُوَدّتُ ولدّه - أنه أملّى مِن حفظه ثلاثين مَشأَلةً بشَواهديها وأدِلتها 


(1) تاريخ بغداد ؟/ 55" وطيقات الحنابلة 5107/١‏ والمنتظم 4غ ومعجم الأدباء م 1/ ددى3 
وإنباه الرواة / 10/١‏ ووفيات الأعيان 995/4: وسير أعلام النبلاء 2008/١‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١ع”‏ - االمحكة ص 7*5 


ون لعة القريعواشتشهد على متها بقن عر دا "فعرنتها القاطى أبو: 
عمر على ابن درَيٍْ وين الأنمار واين مِفْصم ؛ » فلم يَعْرفوا منها شيئًا» حتى قال 
ابنُ دُرَيْدِ انه وميه يد عله . فلما جاء أبو عمر ذكر له القاضى 
ما قاله ابن دُرَيْدٍ عنه» فطلّب أبو عمرّ من القاضى أن يُحْضِرٌ له ين كثبه دواوينَ 
العرب . ف وَل يأتيهبشاهد 1 ذكره بعد شاهل ,انح ترج ين النللانين مسألة » 
له قال* وأها البيتان فإن تَْلبًا أنْسَدَناهما وأنت حاضوّء فكتبتهما فى دَفْترك . 
فطلب القاضى دَفْتره» فإذا هما فيه » فلما بِلّعْ ذلك ابن دُرَيْدِ كفٌ لسائه عن أبى 
عمرّ الزاهدٍ » فلم يذ كوه حتى مات . 

وتُوْفُى أبو عمر هذا يوم الأحدٍء ودُفِن يوم الاثنين الثالتٌ عشَّرَ مِن ذى 
القَغدةٍ» ودُفِن فى الصّمَّة'" المقابلة لقبر مغروف الكوخئ بيغداك» رحمه الله . 

محمدُ بن على بن أحمدّ بن رُسْكُم'" , أبو بكر المادرَائيئ”“ الكاتبُ» كان 
مولدٌه فى سنةٍ سبع" وخمسين ومائتين بالعراق » ثم صار إلى مصرٌ هو وأخوه 
ظ] أحمدُ مع أييهماء وكان على المخراج لحْمارَوَبْهِ بن أحمدّ بن طُولوفٌ » ثم 
صار هذا الرجلٌ من رُوْساءٍ الناس 5 وقد سيمع الحديتٌ من أحمدَ بن 
عبد البَارٍ وطبقته . 


)١(‏ أى غلامٌ ثعلب الجرِجَمْ له. 

)١(‏ الصّمّة : البهو الواسع العالى السقف . انظر الوسيط وص ف ف). 

(5) تاريخ بغداد 0/9/9 والأنساب »15١/0‏ وتاريخ دمشق 711/١8‏ مخطوط»ء والمنتظم /١4‏ 
كملق وسير أعلام البلاء /١٠‏ اه4) وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات ”14١‏ - .ه8) ا ص 95 
والوافى بالوفيات 4/ .١١٠8‏ 

(4) فى تاريخ بغداد والمنتظم والوافى : ١‏ الماذرائى ) 

(5) فى باء م: ل( خمس). 
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وقد روى الخَطيث”' عنه أنه قال : كان ببابى شي كبيد ين الكيٌابٍ قد بطل 
عن وَظيفته » فرأَئِتُ والدى فى المنام وهو يُقول : يا بنع » أما تَتُقَى الله ؟ أنت 
مَشْغولٌ بَِذَاتِك » والناسٌ يبايك يَهُلكون من العُوِي والجوع » هذا فلانٌ قد تقَطِع 
سَراويله ولا يَقَدِدُ على إِبْدالِه » فلا تُهُمِلٌ أمره . فاسْتِيِفَطتٌ مَلُعورًا » وأنا ناو له 
الإحشانٌ » فدمثُ ثم استيقظتٌ وقد أنسيث الام فبينا أنا سد إلى دار المللكِ » 
إذا بذلك الشيخ على دابةِ ضَعيفةٍ» فلما رآنى أراد أن يكَرَجُلَ فبدا لى فخِدّه » وقد 
لبس المُفٌ بلا سَراويلَ » فلما رأيثُه ذكوْتُ الا . فاشتذعى به عند ذلك وأطُلّق له 
ألفٌ دينار وثيابًا» وردّتَ له على وَظيفته مائتيئ دينارٍ كل شهر» وده بخيرٍ فى 
الآجلٍ أيضًا . 

أحمدٌ بِنُ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طَباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم 
ابن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب" الشريف المتتهئ الؤئ - قبيلة 
يمن الأشْرافٍ - أبو القاسم الِصْرئٌ الشاعدُ» كان نَقيبَ الطالبئّين بمصرَ. 


0 ٠. 
٠. ومن شعره قوله‎ 


5 000 8 اك 2 0 
قالت لِطَيِْفٍِ خَيالٍ زارنى ومضّى بللهِ صفه ولا تنقصٌ ولا تَرِدٍ 


.0 ا 5 2 7 2-6 7ه زفق 
فال أبْصَوته لو مات من ظمَا وقلتِ قف لا ترد للماءِ لم يَرِدِ 


.8١ م١‎ /9 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) يتيمة الدهر 24١5/١‏ ووفيات الأعيان 2159/١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "4١‏ - 
)اص 759. 

(") يتيمة الدهر 217٠0 2١59 /١‏ ووفيات الأعيان »1٠١ :1١؟5 /١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 
أو ل روي) ص الس لاط 

(4) انظر وفيات الأعيان . 


ارلا 


قالت صدَقْتَ وفائٌ الحَبٌ عادثه يا برد ذاك الذى قالت على كُبيى 
95 7 1 ردق ل 2 ا 5 50 0 كرو 4 
قال ابن خَلَكانَ : تؤْفى ليلة الثلاثاء لخمس بقِين من شعبان من هذه 
السنة . 


(1) وفيات الأعيان /١‏ .1. 
(١؟‏ - )١‏ سقط من: ب0.ام. 


لوي 


ثم دخلت سنة سثُ وأزبعين وثلاثمائة 


١‏ ل ءَِ ًّ ع 

فيها” كانت فِثْنةٌ ِينَ أهل الكوخ وأهل الشنةِ فى المذهب » بسبب السب 

وفيها نقّص البحدُ ثمانين ذراعًا . ويقال”" : بائا . فبدّت فيه جبال وجزائك لم 
كن ى قبل ذلك . 

وفيها كانت بالعراق وبلاد الى الج وقُمْ ونحوها رَلازلٌ كثيرةٌ مُشتمرةٌ 

نحو أزبعين يوقاء تسكن ثم تعوذ فتهدعت ت بسبب ذلك أُيْنِية كثيرةٌ » وغاررت 
مياة كثيرةٌ ) وماك شق كيه ,فنا لله ونا زليه راجهون: 

وفيها تجهّر مُعِرٌ الدولة بن بُوَيْهِ لقتال ناصر الدولةٍ بن حَمدانَ الذى بالموصلٍ » 
فراسّله ناصرٌ الدولة» والْترّم له بأموالٍ يَحَمِلّها إليه كل سنةٍء ثم إنه مع حمل ما 
ترط على نَفْسِه » فقصّده معرٌ الدولة فى السنة الآتية كما سيأتى . 

0 )©2 

وفيها فى د تَشْرِينَ منها كرت فى الناس أوجاع ف فى الحلق » والماشرًا ؛ وكثر 

موث المَجْأَةِ » حتى إن لضا نقَب دارًا ليَدّْخُلّها » فمات وهو فى التَقُبِ . ولبس 


- 54١ والكامل 9/8١ه - ١5ه.: وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ء٠١١‎ .٠١9 /1١ 4 المنتظم‎ )١( 
.5"819 ص 2577 554. وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص‎ "٠ 

(؟) الكامل 8/ ١5ه.‏ 

(م فى الأصل : ١‏ الحلى ) . وانظر ما تقدم صفحة .١١5‏ 

0 الماشرَا : يُطلق فى العرف على ورم حار عن دم صفراوى يعمٌ الوجه: وربما غطى العينين» وتلزمه 
الحئى . الموجز فى الطب لابن النفيس ص .١74‏ 


درف 


القاضى جِلْعةً القَضاءٍ ليَحْوْج للحكم بين الناس » فليس إحدى حُفَيِه » فمات قبل 
أن يلق الأخرت:: 
3 0 7 . 
ومن توفى فيها من الآغيانٍ : 
١ 701‏ لق 2 ره 858) كر 
أحمد بنُ عبد الله بن الحسن . أبو هُرَيرة زه/.+رع العَدَوى . المشدة 
31 3 2 0 ّ . 00 و ٠‏ 
على المشايخ » كتب عن أبى مسلم الكجّئ وغيره» وكان ثقة. تُوْفى فى ربيع 
الأخر " نمنها: 


ماما داه 215 5 0 6 

الحسنٌ بِنُ خلفٍ بن شاذانَ, أبو علىٌ الواسطىٌ . روّى عن إسشحاق 
ره 2 9 1 7 5 وا 2 

الازْرَقِ ويزيد بن هارون وغيرهما » وروّى عنه البُخارىٌ فى ( صحيحه ) . تُوْفَى 
5 . 5 “ع : 9 1 (0) بع 

فى هذه السنةٍ . هكذا رأَيْتُ هذه الترجمة فى هذه السنةٍ من ١‏ المنتظم ) لد 


6 


الفرج بن الجوزئٌ . والله أعلمُ . 


ءًَ زلف ل“ ا 9 2 
أبو العباس الأَصَمٌ '. محمد بن يَغقوب بن يوسّف بن مَغْقِل بن 


(1) فى النسخ : والحسين». والمثبت من مصادر ترجمته : الأنساب 2158/4 والمنتظم 1١١/١4‏ 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "4١‏ - .99) ص 844. 
)١‏ فى السسخ : ١‏ العذرى» . والمثبت من المصادر السابقة . 
(5) فى النسخ : « الأول » . والمثبت من مصادر ترجمته السابقة . 
(5) تاريخ بغداد /٠‏ 20 والمعجم المشتمل لابن عساكر ص 48) والمنتظم 2٠١١/١4‏ وتهذيب 
الكمال .١78/5‏ 

ذكر المصئف - رحمه الله - وفاة الحسن بن خلف هذاء فى هذه السنة تبعا لابن الجوزى كما 
سيأتى » وقد أطبقت بقية مصادر ترجمته على أن وفاته كانت سنة ست وأربعين ومائتين . وانظر على ما 
تقدم الكامل لابن عدى ؟/15ل. وتهذيب التهذيب 9/9/9 ؟. 
(5) المنتظم 4 .1١1١ /١‏ 
(1) تاريخ دمشق 7١1/؟75١‏ مخطوط » ومختصره 751١/77‏ والمنتظم 21١١17 /1١‏ وسير أعلام النبلاء 
6 455. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "4١‏ - .ه80) ص 2355 والوافى بالوفيات ©/ 258 
وطبقات الشافعية للإسنوى ./5/١‏ 


ضض 


)0 5 لكر م اسه ل أ ان 
ينان" بن عبدٍ اللَِّ الأموىٌ , مؤلاهم أبو العباس الْأَضَمٌ» مَؤلِدُه فى سنةٍ سبع 
ِ 2 0 : ًَ 7 
وأربعين ومائتين » ورأى الذهلئ ١‏ ولم يسْمَعْ منه ) ورخحل به ابوه إلى اصّبَهانَ 
ومكة ومصرٌ والشام والجزيرة وبغداد وغيرها مِن البلادٍ» فسمع الكثير عن الجمٌ 
الَفير » ثم رججحع إلى حُراساتَ وهو ابن ثلاثين سنةٌ» وقد صار مُحَدّنًا كبيراء ثم 
طرأ عليه الصَّمَمْ واستّخكم حتى كان لا يَسْمَعٌ نَّهِينَ اجمارء وكان مُوَدنَا فى 

زفق و 59 6 ع ع 
مسجده سبعين سنة » وحدّث سنا وسبعين سنة » فالحق الاخفادٌ بالاجدادٍ» 
وكان بْقَةّ صادقًا ضابطًا لا سمعه ويَسْمَعُه» ثم كف بَصَرُه قبل موتّه بشهرء 
وكان يُحَدّتُ مِن حِفْظه بأربعةَ عشَّر حديثًا » وسبع حكاياتٍ » ومات وقد بقى له 


لو 
سنةٌ من المائةٍ . 


)١(‏ بعده فى المنتظم : « بن عنان ») . وذكر محققاه فى الحاشية أنها سقطت من أربع نسخ من نسخ 
المنتظم . 
فى الأصل » ص : «ستين). وفى با )2 مم: ( ثلاثين) . والمثبت من مصادر ترجمته. وقد وقع فى 


تاريخ دمشق : ( سبعين مرة). وهو تصحيف . 


ضف 


ثم دخلت سنة سبع وأزدّ تَعين وثلاثمائة 


فيها"'' كانت رَلْل ببغدادً فى شهر نَيِسانَ وفى غيرها من البلادٍ الشرقية» 
فمات بسبيها حَلْقٌ كثيٌ» وحَرِبت دُورٌ كثيرةٌ» وظهّر فى آخر يسان وشهر أَبَار 
جرادٌ كني أثلّف العَلّاتِ الصّيفية والثُمارَ. ودحَلّت الرومٌ آمدَء وميافارقينَ, 
فقتّلوا ألما وخمسمائة إنسانٍ , وأَحَذوا مدينةً سُمَيِسَاط وأخُربوها . فإنا لله وإنا إليه 
والجعرلة 

وفى احم منها ركب مُِرٌ الدولةٍ إلى الموصل » فأحَذها من يد ناصر الدولةٍ» 
وهرب ناصرٌ الدولةٍ إلى نَصِييِنَ » ثم إلى ميافارٍقِينَ , ثم للَيقه مُعِرُ الدولة» فصار 
إلى أخيه سيف الدولة بحل » ثم راسل سيف الدولة مُعِرٌ الدولةٍ فى المصالَةٍ ينه 
وبين أخيه ناصر الدّولةِ» فوقع الصُّلْهِ على حَمْلٍ كلّ سنة الى ألفٍ وتشعمائةٍ 
5 0 بغداد بعد الْعِقادٍ الصّلْح”” . 

بعث اد الفاطمئ مولاه أبا الحسن جوْهَرا القائدَ فى مجيوش » ومعه 
اه الل عر بلادًا كثيرة من أَقْصَى المغرب » حتى انْتَُوا إلى 
البحر حيط » فأمر جَؤهَرٌ بأن يُصْطَادَ له منه سملكٌ » فأرْسَل به فى قِلالٍ الماءِ إلى 


)١(‏ المنتظم 4/١4‏ ١١»ء‏ والكامل 57١/8‏ - 085. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 41١‏ - .ه8) 
ص 5550 - 5507. وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص 84" - 885. 
(؟) بعده فى ب ».م : 9 وقد امتلأت البلاد رفضا وسبا للصحابة من بنى بويه وبنى حمدان والفاطميين» 
وكل ملوك البلاد مصرا وشاما وعراقا وخراسان وغير ذلك من البلاد؛ كانوا رفضاء وكذلك الحجاز 
وغيره » وغالب بلاد المغرب , فكثر السب والتكفير منهم للصحابة) . 
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مجر الفاطميع » وحظِى جَوْهَدِ عندّه» وعظم شأُه حتى صار له مَئرلةٍ الوزير . 
: دن ةُ 14 
ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 
7 و ٠ 2 ١‏ 
الزييرُ بنُ عبد الواحب بن محمدٍ بن زكريا بن صالح بن إبراهيم , 

1 5 000 5 4 
أبو عبد الله الاأسداباذئى 2( رعل وسممع الحديث » وطكف الاقاليم , سمع 
الحسنٌ ابن سُفيانَ وابنّ خريمة وأبا يَعْلى وَخَلْقَا وكان خافظا مُتْقَنًا صَدوقًا 

صنّف الشروع والأبوات . 
ع ف إضفق 7 0 اع 7 
أبر سعيدٍ بن يُونس صاحبٌ « تاريخ مصرٌ) : هو عبد الرحمن بِنُ أحمد 
07 عم 0 57 5 00 4 
ابن يونس [:/.<ط] بن عبد الأغلى الصَّدَفئٌ المضرئ الموّرّحَ, كان حافظا 
كيرا حَحبيرًا بأيام الناس وتواريخهم » له تاريخ مُفيدٌ جذًا لأهلٍ مصرّ ومن ورد 
إليها . 
كه 2 ع زفق ل 
أصحابُ هذا القَّرّء كما يَوْجِمُ لمْحدّئون إلى أقُوالٍ أبيه وما يِوَرْحُْهِ ويثْقله 
ويتشكية : :ولد.سنة حدق وثمانين.وماتتين + وثوفى فى هذه السنة يوم الانبين 
النادف والعشرين لون ماك الآخرة بالقاله ةسمه الله تعاب 
الم م مله 0 2 م 1 ٠‏ 2 وميه 4 
ابنُ دَرَسْتَوَيْهِ النُخوئ, عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتَوَيْه بن المرْزْبانٍ , 


/١/م فى بام: ( عبد الرحمن» . وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد م/ 24/7 وتاريخ دمشق‎ )١-١١ 
- 841١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ؛07١‎ /١٠© وسير أعلام النبلاء‎ 21١ /١ 4 والمنتظم‎ "4 
الثرة4 5 اغفضة‎ 

(5) فى ب2 م: «الاستراباذى ) . 

(") الأنساب */ 575 ووفيات الأعيان / ١537‏ وسير أعلام النبلاء 2574/١٠‏ وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات ”4١‏ - .ه”) ص ."8١‏ 

(4) اليج : كل كتاب يتضمن جداول فلكية يعرف منها سير النجوم . انظر الوسيط (ز ى ج). 


حرف 


زفق 2 وام 
ابو محمد الفارمئ التخوى ؛ سكن بغدادٌ ». وسيع عباسًا الدُورىٌ وابن قُتَيبة 


اليد وسيع منه الدارَقُطِنِ وغيزه من الحَفَّاظ» وأننَى عليه غيد واحدٍ » منهم أبو 
عق الله لوق قت وكانك وفائه فى صقر من هذه انشع ود كر له القاضتى أب 
ا 2 7 2 

حَلْكانَ ا كثيرةً مُفيدةً » فيما يَتعَلّنُ باللغةٍ والنحو وغيرٍ ذلك . 


بن الحسن بن عبد الل بن علئ بن محمد بن عبد املك بن أبى 
ا 7 قاض بغدادَ » كان حسّ> حسَنَ الأخلاقٍ » 


© م 


طلابة للحديث » ومع هذا نُسب إلى أَحْذٍ الؤشْوةٍ فى الأخكام والولاياتِ» واللهُ 
527 الهاشمئ الخاطبت الدُمشقه © ٠‏ أله 
الذى نُنسَبُ ب إليه حارةٌ الخاطب من نواجى باب الصّغْيرٍ » كان خحطيبَ دمشقٌّ فى 
أيام الإ + خُْشِيدٍ» وكان شابًا حسَنّ الوجهء ملي الشّكل» كاملّ اللقٍ . 
00 يوم الجمعةٍ السابعَ والعشرين من ربيع الأول من هذه السنةِ» وحضّر 
ا وخَلْقٌ كثيد لا يُخصّون كثْرَةٌ» هكذا أكخه ابن عساكر, 


)١(‏ طبقات النحويين واللغويين ص »١١5‏ وتاريخ بغداد 2458/9 والمنتظم 5/14 »١‏ ووفيات 
الأعيان /٠"‏ 4 24 وسير أعلام النبلاء 57١/١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "4١‏ - .5”) ص 
8” وطبقات المفسرين ١/؟5.‏ 

(؟) تاريخ بغداد ؟/ »5٠٠١‏ والمنتظم 4١/7١1ء‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ”4١‏ - .ه8) 
ص /7/81. 

5١‏ - "0 زيادة من: باء م. 

(4) تاريخ دمشق 73/١5‏ مخطوط . 


لرن 


و 


ثم دخلت سنة ثمان وأزتّعين وثلاثمائة 


5 الى 2 000 5 34 0 0000 2 

فيها كانت فِتْنةَ بين الرافضةٍ وأهلٍ السَنّةء قل فيها حَلقَ كثيرٌء ووقع 

لو 3 اردق 0 2 اس و 5 م 
حريقٌ بباب الطاق » وغرق فى دجلة خَلقٌ كثيدٌ من الحججاج من أهل المؤْصِلٍ ؛ 
نحو من سّمائة نفس » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . 

وفيها دحَلت الرومٌُ طرّسوس والرُمًا فقّلوا وسبؤا» وغدموا ورججعوا سالمين») 
لعنهم الله . 

وفيها قلت الأمطاد وغلّت الأسْعار» واسْتشقَّى الناسٌ فلم يُسْقَّوَاء وظهّر 
بحرادٌ عظيمٌ فى آذارَ» فأكل ما نبت من المَضْراواتٍ » فاشْكَدٌ الأو جدًّا» فما شاء 
اللّهُ كان وما لم يَضَّأْ لم يَكن . 

وفيها عاد مُعِدٌ الدولة إلى بغدادٌ من الموصل » وزوّج ابنمّه من ابن أخيه مُوَيْدٍ 
الدولةٍ بن مُعرٌ الدولة» وسيرها معه إلى الو" . 

> 4د ف 5 

ومن توّفى فيها من الآاغيانٍ : 


007 7 0 89 * و 2 
إبراهيمُ بن شَّْبِانَ , ' أبو إسحاق' القِرْمِيسِيني » شيحٌ الصُوفية بالجبلٍ ) 


)50٠ - 54١ والكامل 0//8٠هء 8١ه, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 118/1١4 المنتظم‎ )١( 
."9.0- وانظر تكملة تاريخ الطيرى ص /ا8"‎ .58. - 5١8 ص‎ 

.448 /١ باب الطاق : محلة كبيرة بيغداد» بالجانب الشرقى تعرف بطاق أسماء. معجم البلدان‎ )١( 
. فى بء م: ( بغداد)‎ )5( 

(4 - 4) سقط من : م. وانظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص 5١5‏ وحلية الأولياء 231/٠١‏ - 


يا 


مبحت أباتعبو الله الروك :. .وف تعيق: كاكيه قرله""" + اذ سكو اكد ف اقلت 
أخرق مواضِع الشَّهُواتِ منه» وطرد عنه البَغْبَةَ فى الدنيا . 

أبو بكر النّجَادُ أحمدُ بن سلمان” بن الحسن بن إشرائيلَ بن يوس , 
أبو بكر النّجَادُ المَّقِيهُ أحدُ أئمةٍ الحنايلة» وُلِد سنةً ثلاثِ وخمسين ومائتين 
سمع عبد الله بي أحمدّ وأبا داود » والبائديٌ وان أبى الدنيا وحَلًْا كثيرا» ده/ 
١دوع‏ وكان يَطْنَْتْ الحديتٌ ماشيا حافِيًا» وقد جمع المشئد » وصئّف فى الشأن 
كتابًا كبيرّاء وكانت له بجامع المنصور حَلّقتان؛ واحدةٌ للفقه وأخرى لإثلاءِ 
الحديف» ْ 


وحدّث عنه الدارقطنئ وابنُ رَرْقََيْهِ وابنُ شاهِينَ وأبو بكر بن مالك 
المَطِيعئُ وغيزهم » وكان يَصومٌ الدَّهْر ويْقْطِئُ كلّ ليل 1/41دوع على 
رغيف » ويَغزِل منه لُقْمةّ» فإذا كان ليل الجمعةٍ أكل تلك لقم » وتصَدَّق 
برغيفي ليله الجمعة . 

وكانت وفاتّه ليله الجمعةٍ لعشرٍ بقِينَ من ذى الج عن خمس وتسعين 
سنة » ودّفِن قريا من قبرٍ بشر بن الحارث الحافى » رحمه الله . 


7 صف و 
جعفرٌ بِنُ محمدٍ بن نُصَيْرٍ بن القاسم , أبو محمدٍ الخَوّاصُ المغروف 


- والرسالة القشيرية 2١174 /١‏ والمنتظم 21١5/١4‏ وطبقات الأولياء ص ."١‏ 

.١١9/١14 والنتظم‎ »4١04 طبقات الصوفية ص‎ )١( 

(؟) فى بء م : «سليمان ). وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد 4/ 2185 وطبقات الفقهاء ص 10/7 
وطبقات الحنابلة ؟/ لا والمنتظم 21١4/١4‏ وسير أعلام النبلاء ١ /١٠‏ 5» وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات "4١‏ - .80) ص ؟905". 

(') طبقات الصوفية ص 474: وحلية الأولياء 278١ /٠١‏ وتاريخ بغداد 2570/19 والرسالة القشيرية - 


8 


بالخلدىٌ , سمع الكثير» وحدّث كثيرًاء وح ستين حَجة) وكان بقَةٌ صَدوفًا 
دَيْنًا . 


محمد بن إبراهيم بن يوسُفَ بن محمدء أبو عَمْرِو” الزّجَاجئُ 
ليسابورىٌ”' » صحب أبا عثمانَ والنيدَ والتُورِىٌ والخوّاصٌ وغيرهم » وأقام 
بمكةً » وكان شيحٌ الصُوفية بهاء وحجٌ ستين حجةً » ويقال : إنه مكث أَزْبَعين سنة 
لم يوط ولم يِل إلا خارج الحم بالكلية”" . 


محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة بن يزيد بن عبد الملكِ , أبو بكر 
0 ؟ ١‏ 1 0 1 0 9 1 
المع" : صاحبٌ الالحان, وكان من أحسن الناس صوتا بتلاوة القرانٍ » وربما 
سَمِع أهلُ كَلُوادًا صوته من بغدادّ فى اليل . 


وح مرةٌ مع أبى القاسم البَكّوىٌ» فلما كانوا بالمدينةٍ رَأا شيحًا أَعمى 
يَقْصٌُ على الناس أَُحْبارًا مَوْضْوعةً » فقال البَعُوىٌ : يَتبغى الإنْكارُ عليه . فقال له 
بعضٌ الجماعة : إنك لشت بِتعْدادَ يَعْرفُك الناسٌ » والجمعٌ كثيد هلهناء ولكن 


ع 3 
01 


أرى أن تَأَمْرَ أبا بكر الأدَمئ فيفْراً لنا . فاشكفْئح » فقرأ فامْجَقل الناسٌ إليه وتركوا 


0301/8/1١ -‏ وامنتظم 21١5/١4‏ وسير أعلام النبلاء 58/١٠‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 
4”- .هسم ص 2»”95 وطبقات الأولياء ص 217٠١‏ وغاية النهاية ١//ا51١.‏ 

)١(‏ فى ب م2 ص : (عمر). 

(؟) طيقات الصوفية ص 47١‏ وحلية الأولياء /٠١‏ ١لا"‏ والرسالة القشيرية /١‏ 21101 والمنتظم /١4‏ 
٠*؛‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات #4١‏ - .ه") ص ١05‏ 4» والوافى بالوفيات »"45/1١‏ 
وطبقات الأولياء ص كه ل 

١؟)‏ فى با م: «وبمكة). 

(5) تاريخ بغداد ١47/١‏ والأنساب ٠١١/١‏ والمنتظم 4 2157/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث'ووفيات 
41م - .ه"#) ص 405 والعبر ؟/ 9/ا؟. 


5 


عر 


الأغمى فلم يَتِوَ يتن عنده أحدّء فأحَذ الأغمى بيدٍ قائده وقال له : اذْمَثْ بىغ 
هكذا تَدُولٌ العَمُ . 


وكانت وفائه يوم الأرْبعاءٍ للياتهن بقِيتا مِن ربيع الأول من هذه السنةٍء عن 
تمان وتماون سه , ْ 

وقد رآه بعضّهم فى المنام بعد موتّه بمدةٍ فقال له : ما فل بك ربك ؟ فقال : 
أُوقَمّنى ببنَ يديه » وقاسَيِتٌ سَّدائدَ . فقلتٌُ له : فتلك الليالى والموَاقِفُ والقراءةٌ ؟ 
فقال: ما كان شىءٌ أضَّرُ على منها ؛ لأنها كانت للدنيا . فقلتٌ : فإلى أي شىءٍ 
انتَهّى أمدك . فقال : قال لى اللّهُ عز وجل : آلَيِتُ على نَفُسى أن لا أعَذَّبَ أَثناء 
الشمانين . 


" أبو محمد عبد الله بنُ أحمد بن علئ بن الحسن بن إبراهيم”" طَبَاطهَا بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن احسن بنِ الحسن بنِ على بنٍ أبى طالب الهاشمي 
اضر » كان من ساداتها وكرمائها وأجوادهاء لا تَالُ اللُواءُ تُعقَدُ بداره, 
ولائزال رجلّ يكس اللُوْرٌ بسبيها كل يوم ببايه » وللناس ىت ب الحلواء» 
فمنهم من يُهُدَى إليه كل يوم » ومنهم فى الجمعةٍ» وفى الشهر» . 


)١ - ١١‏ سقط من: ص. 

(1) بعده فى الأصل » ب »ء م: ١‏ بن». والمثبت كما تقدم ٠‏ فى صفحة 5١9‏ فى ترجمة (أحمد بن 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا . وانظر ترجمته فى : وفيات الأعيان / :8١‏ وسير أعلام النبلاء 
65 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "4١‏ - .ه”) ص 8وم. 


3531 


06 © لام 
جامّان ورعيف من 


وكان لكافور الإحْشِيدِىٌ "فق كل يوم 
الحوارى””" » ولما قيم اه الفاطميئ إلى القاهرة 57 وسأله: إلى من يتيب 
مولانا يمن أهل البيتِ ؟ فقال : الجوابُ إلى أهل البلدِ. فلما دحل القصرٌَ جممّع 
الأشراف» ومل تفن سيف وقال هذا تعبى ىم كر عليهع الذعت ووفال7 
هذا حسبى . فقالوا: سيغنا وأَطَغنا . والصِّحَيحُ أن القائل للمُعِرٌ هذا الكلام ابنُ 
هذا أو شَّرِيفٌ آحَدِ واللّهُ عل ؛ [:/ ١<طع‏ فإن وفاةً هذا كانت فى هذا العام عن 


0 و 
ثنتين وستين سنةً» والمعزٌ إنما قم مصرّ فى سنة ثنتين وستين وثلاثمائة» كما 
0 


)١ - 1١‏ سقط من: ص. 

. كل يومين عليه)‎ ١ : ؟) فى الأصل‎ - ٠ 

زهفق جامان : مثنى جام وعو الإناء, من فضة انظ اللسات (ج وم). ه 

(4) فى الأصل : «الجوارى». وفى م : (الحلوى 6 . والحوّارى : الدقيق الابيض» وهو لياب الدقيق 
وأجوده وأخلصه . انظر اللسان رح ور). 


) ١5/18 البداية والنهاية‎ ( 54١ 


ثم دخلت سنة تسع وأزبعين وثلاثمائة 


)ع( عو الى 2 5 .0 2 

فيها ' ظهّر رجلٌ بَِذْرَيجانَ من أولادٍ عيسى بن المكتفى بالل » ملقب 
بالمشكجير باللّهِ » ودعا إلى الِضا من أل محمد وذلك لمُساد د دولة لبان فى 
ذلك الزمانٍ» فافكئلوا قتالا كثيرًا» ثم انْهَرْم أصحابُ امشكجير » 5 أسيها 
فمات», زامفغل تزه درلا الحمد. 

وفيها دحل سيف الدولة بن حهدانَ بلادّ الروم » فقكل من أهلِها حَلْقَا كثيرا » 
وفتّح خصوئًا وأخرق بلادًا كثيرةً ) وسبّى وغنم ' وكر راجعًاء فأُحَزَّتٌ عليه 
الرومٌ الدّرْبَ فمتّعوه مِن الؤجوع » ووصّعوا السيفٌ فى أَصْحابه» فما نجا فى 
ثلاثمائة فارس إلا بعد جَهْدٍ جَهِيدِ. 

وفيها كانت فِثْنةٌ عظيمةٌ ببغدادَ بِينَ الرافضة والشنة» قُتل فيها حَلّقٌ كنية . 

وفيها فى آخرها تُوْفى أَنُوجُود بن الإِحشِيدٍ صاحبٌ مصرء وقام بالأمْر بعدّه 
أخوه علىٌ . 

وفيها مات أبو القاسم عبدُ اللَّهِ بن أبى عبد اللَّهِ التريديٌ الذى كان صاحبٌ 
الأَهوازٍ وواسِطٍ . 


وفيها رجع حجيجٌ مصرَ من مكة. فنرّلوا واديًا فجاءهم سَيْل فَأَْحَذّهم 


(1) المنتظم 4 2157/1١‏ 1507.ء والكامل - 5" ه, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 84١‏ - 
6 ص 51١‏ - 97؟. وانظر تكملة تاريخ الطيرى ص .5"95١‏ 
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0 ع9 يقد 
م م 0 7 0 0 
وفيها أُسْلّم ين البّرِكِ مائنا ألنٍ تتوكاه'''» فشمُوا بوك إيمان» ثم حُقُف 
اللفظ بذلك » فقيل : ب كمانُ . 
د كن هْ 11 

ومن تؤفى فيها من الاغيانٍ : 
31 ع اس اين 0 ع 

جعفد بنُ حرب الكاتث”" » كانت له نِغمةٌ وثَّوةٌ عظيمةٌ تُقَارِبُ أ 


م 


الوزراء » فاجتاز يومًا وهو راكبٌ فى مَؤْكبٍ له عظيم » فسيمع رجلا يَقَرَا : «[ 


عام وسسه 6ك يح ساسا ور روم 


يأَنٍ أن لِلَدِنَ >امنوأ أن حسم مومهم زكر أله وَمَا نَرَلَ من اَي © [الحديد: 1١‏ . 
فصاح : اللهم بلى . وكيرها دَفَّعَاتٍ» ثم بكى » » ثم نزّل عن دابته » ونرّع نياب 
ودحل إلى دِمجلةً» فاشكتر بلماء» ولم يوج منه حتى فق جميع ماله فى المظالم 
التى كانت عليه » وردّها إلى أَمْلِها» وتصَدّق بالباقى » ولم ب يق له شىءٌ بالكلية » 
فامجتاز به رجلٌ فتَصَدَّق عليه بثوتئن » فليسهما وخرج ‏ فَانْقَطع إلى العلم والعبادة 
ع اراتك »تدم الللاء 


أبو علي الحافظ الحسينٌ”” بن عل بن يزيد بن داود , أبو عل الحافظ 
النتُسابورئٌ , أحدُ الأئمة الحمّاظٍ الجُقِِين المكثرين المصَئّفِين 


وه 3 
قال الدارقطه”' : كان إمامًا مُهَذَبًا . 


)١(‏ خركاه: خيمة كبيرة. المعجم الذهبى ص 7207؟. 

(؟) المعظم .١717/١4‏ 

() سقط من : م . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 0/١/8‏ وتاريخ دمشق 2511/١4‏ والمنتظم /١4‏ 
9 وسير أعلام النبلاء ,5١ /١5‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )"٠. - 841١‏ ص 515» 
والوافى بالوفيات ؟١/ »47١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 7/9 7075. 

(4) انظر تاريخ بغداد 8/ ١لاء‏ وتاريخ دمشق 2304/١4‏ والمنتظم .١58/1١14‏ 


لخن 


وكان ابنُ عَفْدةَ لا يتَواضَعُْ لأحدٍ كتَواضّعِه له. وكانت وفائه فى جمادّى 
اح ١‏ ّ# 
لد يع هدم لضن ا متف ل فيه الله . 

5 300 2 م 1 0 

حَسّان بن محمد بن أحمد بن هارونّ » أبو الوليدٍ القرّشيى , الفقية 
الشافعئ » إمامٌ أهل الحديث بخُراسانَ فى زمانه » وأزهدُهم وأَعْبدُهم , أذ الفقة 


عن أبن سُرَيْج ) وسممع الحديثٌ من الحسن بن شفيانٌ وغيره ) وله التُضَائيف 
المفيدةٌ » وقد ذكونا ترجمته فى طبقاتٍ الشافعئين . 


وكانت وَفائُه ليله الجمعةٍ لخمس مضَّهْن 41/١7وع‏ من ربيع الأول من هذه 
السنة » عن يُنتّيْن وسبعين سنة . 

ات 7 ث3 ع 211 

حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب , أبو سليمانَ الخطابئٌ » سمع 
الكثيرء وصئّف التّصانيفٌ» منها: «المعالم) شرّح فيها سنن أبى داودء 


)١(‏ فى المصادر أنه توفى فى جمادى الأولى . والمثبت موافق لما فى إحدى نسخ المنتظم» كما ذكر 
محققاه فى الحاشية . 
() فى النسخ : «خمسين» . والمثبت من مصادر ترجمته » وهذا بن فقد أجمعت المصادر على مولده 
سنة سبع وسبعين ومائتين ووفاته سنة تسع وأربعين وثلاثمائة . كما نصّ ا حافظ الذهبى فى السير 55/1١5‏ 
على أنه عاش ثنتين وسبعين سنة . 
() فى ب» م: (مروان». وانظر ترجمته فى المنتظم 21١8/١4‏ وسير أعلام النبلاء »497/١‏ 
وتذكرة الحفاظ / 2895 وجعل وفاته فى سنة أربع وأربعين وثلاثمائة» وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات "4١‏ - .٠ه”)‏ ص »4١7‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى #/ 77. 
(4 - 4) سقط من : م . وانظر ترجمته فى يتيمة الدهر 4/ 4 7"؛ والمنتظم 4 2175/١‏ ومعجم الأدباء 
٠‏ وبإنباه الرواة 2١75 /١‏ ووفيات الأعيان ؟/ .35١4‏ وسير أعلام النبلاء 277/101 وتذكرة 
الحفاظ / 2٠١١8‏ وطبقات الشافعية الكيرى للسبكى 9/ 785. 
وأما ما ذُكر فى إنباه الرواة ويتيمة الدهر باسم «أحمد» فقد ذكر فى وفيات الأعيان ؟/ :5١‏ أن 
الخطابى قال : اسمى الذى سيت به « حمد », ولكن الناس كتبوا «أحمد» » فتركتّه عليه . وقد جعله 
فى الإنباه من وفيات ماه أما 5 ثمان وثمانين وثلاثمائة » وزاد 
فى معجم الأدباء قولًا آخر - - أنه سئة ست وثمانين وثلاثماثة . 


و«الأغلامُ) شرح فيه البخارىٌ » و «عَريبُ الحديث » . وله فَهْمٌ ملي وعلمٌ غَزيرٌ 
ومُعرفة باللغةٍ والمعانى والفقه . 


ا 
ومن أشعاره ٠.‏ 


6 


ما دُمْتَ حيًّا فدار الناسّ كلّْهمُ فإنما أنت فى دار المداراة 
من يَذْرِ دارى ومن لم يَدْرِ سوف يُرَى عما قليلٍ ديا للتداماتِ 

هكذا تؤبحمه أبو الفرج بن الجوْزَىٌ فى مُنتَظيه حرفا بحر . 

عبد الواحدٍ بن عمرٌ بن محمدٍ بن أبى هاشم" كان فن أغلم انا 
بخروفيٍ القرآنٍ ووجوه القراءاتٍ » وله فى ذلك مُصَتُمَاتٌ » وكان من الأمَناءِ 
لدّمَاتِ » روى عن ابن مُجاهدٍ وأبى بكر بن أبى داود» وعنه أبو الحسن 
احكايخ”" . تُوْفّى فى شَوَالٍ منهاء ودفن مَقبرة اران . 

أبو أحمدّ العَسَالُ الحافظٌ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمانَ بن 
محمدٍ : أبو أحمد العَسَالُ الأضبهانك” » أحدُ أثمةٍ الحفَاظٍ وأكابر الغُلمايٍء 


سيمع الحديثٌ وحدّث به , 


(1) البيت الأول فى التمثيل والمحخاضرة ص :4١5‏ ونخاص الخاص للثعالبى ص ؟١١.‏ 

(؟) تاريخ بغداد ١١//اء‏ والمنتظم 2١55/١4‏ وإنباه الرواة 5١/1‏ وفيه أنه توفى سئة أربع وأربعين 
وثلاثمائة» وسير أعلام النبلاء 25١/١7‏ ومعرفة القراء الكبار :»55١ /١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات "4١‏ - .وس) ص 437. وجاء فى المنتظم وحده: وهشام) بدلا من : «هاشم»). 

(5) فى باء) ا م: «الحمانى ) . 

(4) طيقات المحدثين بأصبهان 4/ هه وذكر أخبار أصبهان ؟/ 2181 وتاريخ بغداد 257٠١ /١‏ والمنتظم 
4 1/ .17 وسير أعلام النبلاء 17/ 8» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )76٠0 - 41١‏ ص 430) 
والوافى بالوفيات ؟/ :4١‏ وطيقات المفسرين ؟/ 25١‏ وفيه أنه توفى سنة اثنتين وثمانين ومائتين ثم ذكر 
قول ابن مردويه فى وفاته سنة تسع وأربعين وثلاثماثة . 


مقف 


الراك لل" : كتبٍتُ عن ألفٍ شيخ لم أَرَ فيهم أَنَْنَ ين أبى أحمد 


العَسَالٍ . تُوْنى فى رَمضانّ منها . 


- م4١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2150/1١14 والمنتظم‎ /١ انظر تاريخ بغداد‎ )١( 
.145"5 ص‎ )' 
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ثم دخلت سنة خمسين وثلاثمائة 


فى اروم منها" مرض مُعِرٌ الدولةٍ بن بُوَيْهِ بانحصار البولٍ » فقلِق من ذلك » 
وجمّع بين حاجبه شب4كيكين ووزيره اهَل » وأصْلّح بيتهما ووصّاهما بولده 
بيار خيراء ثم غوفى من ذلك » فعّم على الّحيل إلى الأغواز » واعتقّد أن ما 
أصابه ين هواء بغدات ومايهاء فأشير عليه الام بهاء وأن يت بها دارا فى أعلاها 
حيث الهواعءٌ أَرَقٌ والماءٌ أْصْقَّى » فبتى له داءًا غرم عليها ثلاثةَ عشرَ ألفٌ أل 
درهم ) فاحتاج لذلك أن يُصاوِر بعضّ أصحابه » ويقال”' : أَنْقّى على هذه الدارٍ 
ْم ألفٍ دينار» ومات وهو يَثنى فيها » وقد خب أشياء كثيرةٌ من مَعالم بغداد 
فى بنايها , وكان مما خب فيها الوق من شو من رَأَى ) وقلع الأبُواب الحدية 
التى على مدينةٍ المنصورٍ والؤصافةٍ وقَصرهاء وحؤّلها إلى داره هذهء لا تمت 
سه ييا 

وفيها مات القاضى أبو السائب عب بي عبد الل وقيضّت أملاكه» وولى 
مده المَضَاء أبو حي الله المسكي أبىالشوارت +:وطنون أن بيؤذ فين كل سعة 
إلى مُعرٌ الدولةٍ مائتئئ ألفٍ درهم ٠‏ فخلّع عليه مور الدولق» عا زفقة الداد 
والبوقاتٌ إلى مثله» وهو أول تن ضين الضاةء ولم وأو ل اليف الخ لو 


(1) المعة ل والكامل ا ل لطر وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )١٠.١ - "4١‏ 
)١(‏ المنتظم 4 .١77/١‏ وفيه أنه أنفق مائة ألف ألف دينار. 


5 / 


006 عنده 0 فى 0-6 المؤكب لأجلٍ ذلك ثم ضمن معز الدولة 


اق 


وفيها سار قفل من أنطاكية ثرُون مشو » وفيهم ناب ب أنُطاكية » فثار 
عليهم الفِرَخٌ ‏ فأَحَذْوهم عن بكرةٍ 3 أبيهم » فلم يُقْلِتْ منهم سوى النائب [5/ 
؟"ظ] جَريحًا فى مَواضِعَ من بدنه . 

وفيها دتحل نا غلامٌ سيف الدولةٍ بلادّ الروم » فقتل وسبى وغَيْم » ورجحع 
الا : 

وفيها تُوُفُى الأميه ” عب املك بن نوح' سات خراتنان سقط عد 
فرسه فمات » فقام بالأمْرِ يمن بعده أخوه منصورٌ بن نوح السامانئ . 

وفيها تُوْفُى الناصرٌ لدين اللّهِ عبكُ الرحمن الأمر 04 عراوك لأَندنْسِ : 
وكانت خلافته خمسين سنةٌ وستةً أشهر » وله بن العمرٍ يوم مات ثلاث وسبعون 
سنةٌ » وترك أحدَ عشَّرَ ولدّاء وكان أَييضّ حسَنٌ الوجو. عظيم الجسم » ٠‏ طويل 
الظهر » تَصير الساقين؛ وهو أولٌ من تَلَقَّب بأمير لمؤمنين بن أولاد الأمويين 
الداخلين إلى الممُربٍ » وذلك حين بلّغه ضَعْفٌ الخلفاءٍ بالعراق , وتَعنْتِ الفاطييئين 
يبلاد المغرب » فتَلقّب بأمير المؤمنين قبل موتِه بثلاثِ وعشرين سنةً . ولما تُوْفَى قام 


(1) القفل: اسم جمع للقافل؛ من قفل أى رجع . انظر القاموس المحيط (ق ف ل). 

(؟ - )١‏ فى بء م: 9نوح بن عبد الملك» . وانظر ترجمته فى : الكامل 8/ 2.588 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 4١‏ - .808) ص 445. 

(؟) بعده فى بء م: ( وغزنة وما وراء النهر) . 

(4) العقد الفريد 454./4» والكامل 8/ هه. وسير أعلام النبلاء © /١‏ 2575 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ”4١‏ - .ه) ص لا« 44#. 
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5 7 0 8 اي )١١‏ (؟ 05 

: مم بعذه 0 4 بالمسك 2 عن جملة د الك 

0 بق م 5 4 05 ا ان 
عبدُ الله » وكان" شافعيع اذهب » ناسِكا شاعراء ولا يُعْرَفُ فى الحُلفاءٍ أطول 
مدةٌ من الناصر الْأُمَويٌ - فإنه مككث خخمسين سنةٌ - سوى الُسْعَنْصِرٍ بن الحاكم 
الفاطمية نانب صو :فإنه.مكت» شعن سبة + كما سهاتى يبان ذلك فى 


موضعه . 


5 كه ف 11 

وممن تؤفى فيها من الآغيانٍ : 

0 1 0 00 7 0 7 
أبو سهل بن زيادٍ المَطانُ » أحمدٌ بنُ محمد بن عبد الله بن زياد » أبو 


8 وم أ ا . 
سهلٍ المَطانُ ‏ . كان ثِقَةَ حافظا كثير الثّلاوةٍ للقرآانِ» حسَن الانتراع للمعانى 


1 5 0 2 ا 7 وس سات سل سر صساعرام 
منه » فمن ذلك أنه اسْعَدّل على تكفير الممزلة بقوله تعالى : « يَتأئَا لذن عامئوأ 


علط 4 442 ل موسو م مم كم بعس ص مسرا د م كن سم 4 5 
لا مَكونوا كَلَذِينَ كفروأ وقَالوأ لإخوانهم ِدًا صَرَبُوا في الْأَرضٍ أو كانوا عرَّى لَوْ 


روم 


كَانوأ عِندَنَا ما مانأ وما كيَلُوأ 4 زآل عمران: 1855 . 
يه 2( 


إسماعيل بن على بن إسماعيل بن بَانٍ , أبر محمدٍ الخطبئٌ » سيمع 
الحارتٌ بن أبى أسامة وعبد الله بى أحمدّ الكدكئ وغيرهم » وعنه الدارَقطنئُ 
وغيده من الحفّاظٍ » وكان ثقةٌ حافظًا فاضِكًا نيا عارفًا بأيّامِ الناس والخلفاءِ» وله 
تاريجٌ مُرَئّبِ على السشنين» وكان أدِيئًا ليا عاقلا صدوقًا . وكانت وفاته فى 


0-0 2 . 5 0 
جمادّى الآخرة من هذه السنة عن إحدى وثمانين سنة ) رحمه الله . 


(1) فى الدسخ : «المنقتصر» . والمثبت من مصادر ترجمته. وسيأتى ذكر وفاته فى صفحة ؟/ال. 

(؟ - )١‏ فى ب ء م : ( وكان الناصر ) . 

(5) تاريخ بغداد ه/ 40» والمنتظم 1/١4‏ وسير أعلام النبلاء »05١ /١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات “”41١‏ - .هس) ص 4750» والوافى بالوفيات 5/8 7. 

(4) تاريخ بغداد 5/ 4 ٠؛‏ وطيقات الحنابلة ؟/8١1ء‏ والمتظم 0174/١4‏ وسير أعلام النبلاء /١١‏ 
؟» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات «4١‏ - 50.0) ص 51337. 


5546 


أحمدُ بن محمدٍ بن سعيدٍ بن عُبيد الل بن أحمدَ بن محمد بن سعيدٍ بن 
أبى مَرْتمّ » أبو بكرٍ القُرشيٌ الوََاقُ"' . ويُغرفٌ بابن مُطَيِسِ » وكان حسَنّ 
الكتابة مَشْهورًا بهاء وكان يَكتْبُ الحَديتٌ لابن جؤصاء تومه ابن ساكرء 
وأخ وَفائه بثانى شوالٍ مِن هذه السنةٍ . 

هَامُ بنُ محمدٍ بن ”'سليمانَ بن محمدٍ بن عبد الله - بن عبيدٍ الله - بن 
اعباس بن محمدٍ بن علئ بن عبد الل" بن العباس بن عبد المطلب » أب بكر 
الهاشمئٌ العباسئ , حدّث عن عبدٍ اللو بن أحمد » وعنه ابنُ رَرْقَوَِْ » تُوْفُى فى 
هذه السنةٍ عن إحدى وثمانين سنةً أيضّاء رحمه الله . 


الحسيئ بن القاسم ‏ أبو علئ الطبرئ”' لي ل 
حور فى الميلاف » وهو أُولُ مصئُفٍ فيهء وله الإنُصاخ” ' فى دمب 
وكات فى ادل ».وناك فى أصول الفقه+ وغيد ذلك من المضيقات» وقد 
ذكوناه 3 فى « الطبقات » . 


عبدٌ الله بن إسماعيلٌ , بن إبراهيم بنٍ عيسى بن جعفرٍ بن أبى جعفر 


.475 .ه8) ص‎ - ”4١ تاريخ دمشق 2355/5 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 

(؟ - ؟) سقط من : م . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد /!/ 2.1125 والمنتظم 4 /١‏ 0170 وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات "4١‏ - 0.ه”) ص 278. 

(١‏ تاريخ بغداد 281/8 وطيقات الفقهاء ص 2١١١‏ والمنتظم ”2 ووفيات الأعيان فد 
وسير أعلام النبلاء /١7‏ 57» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "4١‏ - .ه") ص »44١‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى / ١٠8؟.‏ وجاء فى طبقات الفقهاء ووفيات الأعيان وسير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام 
أن اسمه الحسن . قال ابن خلكان : ورأيت فى عدة كتب من طبقات الفقهاء أن اسمه الحسن كما هو 
هلهناء ورأيت الخطيب فى تاريخ بغداد قد عدَّه فى جملة من أسمه حسين . 

(4) فى النسخ : ١‏ الإيضاح » » والمثبت من مصادر ترجمته . 


انور , أبو جعفر الهاشمئ الإمامُ'' . ويُعْرفٌ بابنٍ بره "2 وُلِد سند ثلاث 
وستين ومائتين» روّى عن ابن أبى الدنيا وغيره » وعنه ابن رَرْقََيْه ه وكان ححطيبًا 
بجامع المنصور مدةً طويلةً » وقد خطب فيه سنةً ثلاثين وثلاثئمائة» وقبلها بمائة 
نحطت افيه الؤائق سد انان ونافنين :وها ف اللسن إن الصو راد 
تُونّى فى صفَرٍ منها . 

عُبةٌ بن عبد اللَّهِ بن موسى بن عبيد الل ٠‏ أبو السائب الهَمَذَان”' 
القاضى » الشافعئ , كان فاضِلًا بارِعاء تقدم . وولى القَضاءَء وكان فيه تايط 


فى الأمورء وقد رآه بعضّهم فى المنام فقال : ما فل اللّهُ بك ؟ قال : غفّر لى ١‏ 
عي ا ل د : إنى آلَيِتُ أن لا 


وهذا 5200 من ولى قَضاء القُضَاةٍ ببغداد مِن الشافعية . 


محمد بِنُ أحمدٌ بن حَنْبٍ” ' بن أحمدّ بنٍ راجيانَ”" » أبو بكر الدٌَمْقَانُ 


)ع( تاريخ بغداد 9/ 24٠١‏ والمنتظم لات وسير أعلام البلاء /١6‏ اهف وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ”4١‏ - .ه”) ص .44١‏ 

(؟) فى النسخ : ١‏ بويه» . وفى المنتظم : ١‏ برية» . والمثبت من تاريخ بغداد وسير أعلام النبلاء وتاريخ 
الإسلام . وانظر الإكمال ١/؟775.‏ 

() تاريخ بغداد 05٠0/١5‏ والمنتظم 5 2170/١‏ وسير أعلام النبلاء 247/١7‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ”4١‏ - .ه”) ص 2445 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى / 541. وجاء فى 
المنتظم وسير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام وطبقات الشافعية أن اسم أبيه عبيد الله . 

(4) سقط من: ب » م. وفى ص : ١‏ حبيب ). وانظر الإكمال ؟//61١.‏ وانظر ترجمته فى : تاريخ 
بغداد 2597/١‏ والنتظم ١58/١4‏ - وفيه: «حبيب6 - وسير أعلام النبلاء 2057/1٠‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ”4١‏ - 8.ه”) ص 445. 

(0) فى النسخ : « حيان » . وفى المنتظم  :‏ راجبان » . والمثبت من تاريخ بغداد . وانظر الإكمال » ال موضع 
السابق . 


بغدادىّ ) سكن بُخارَى » وحدّث بها عن يحيى بن أبى طالب والحسن بِنٍ مُكرّم 
: و 7 
وغيرهما» وتؤفى عن سبع وثمانين سنة . 


كن 


01 و١0‏ 4 - 
أبو علي الخازن 50 فى شعبانَ منهاء فوٌجد فى داره من الدَّفائن وعندٌ 


الناس مِن الودائع ما يُقَاربُ أربعمائة ألفٍ دينار . واللَّهُ أعلم . 


/١4 لم نجد له ترجمة بهذه الكنية ولا بهذا اللقب » وفى تكملة تاريخ الطيرى ص 2575 والمنتظم‎ )١( 
للنكوة ص كوف أن أسمة محمد بن على بن‎ - ”54١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 16 
. مقاتل » وكنيته أبو بكر المقرئُ . فلعله اشتهر بكنيتين ولقبين. واللّه أعلم‎ 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة 


دخول الروم إلى حلب 


“" دحل الدَّمْسْيُنُ ملك الروم » لعنه الله إلى حلب فى مائتئ ألفٍ 
ا ل ا 
بن حضّر من أصحابه فقائله فلم يقْوَ به لكثرة جُنوده » وقكل من أصحاب سيف 
الدولةٍ حَلْقَا كثيرًا » وكان سيفٌ الدولةٍ قليل الصَّبرٍ » ففء مُنْهَِمَا فى نَفَّرِ يَسِيرٍ ين 
أصحابه » فكان أُولّ ما استفْئح به أن اسْتَخوّذ على دار سيفي الدولةٍ ظاهر البلدٍء 
كذ مها نوالا عطحة وجزامل رده لحرت لا عطي كترة 4 نم تدى 
فحاصّر السور» فقائل أهلُ البلدٍ دوئّه قتالا عظيمًا » وقلوا حَلَْا كثيرًا من الروم » 
وثلّمَتٍ الرومٌ فى السور ثُلْمَةَ عظيمةٌ» فوف فيها الرومُ» فحمل المسلمون 
عليهم » فأزاحوهم عنهاء ذ م عق الليل عد المتلمون فن مار » فما أصْبَح 
الصباحٌ إِلّا وهى كما كانت » وعفظوا السور حِمْطًا عظيمًا» ثُم بلّغ المسلمين أن 
رَجَالَة الشُرطٍ قد عانُوا فى البلدٍ يَنْهَبون الدُورَء فرججع الناسٌ إلى منازلهم يمُتَعونها 
منهم , وعَمَتِ الرومٌ على الشور»ء فَعَلَوه ودحَلوا البلدَ يَفعْلونَ مَن لَقُوه » فقكلوا من 
السلمين عُلْنَا كيدا واكوبوا الأموال والأولاة والساء وخلصوا قن كا 


"ه١ والكامل 8/4ه - ه4ه. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ١ 4١ - 19/١ 4 المنتظم‎ )١( 
."95 - 91 وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص‎ 2٠١ - ص ه‎ 


ورا 


بأندى المي من أسارى اروم وتكافوا ألا وازبسالة ب« دأخ وا السبيرق فقاتارا 
مع قومهم » وكانوا أَضْرَى على المسلمين» وأْسَروا نحوًا مِن بضّعةَ عشَّرَ ألما ما 
بِنَ صب وصَّبيةٍ » ومن النساءٍ شيثًا كثيرا » ومن الرجالٍ ألقَيْن » وخحربوا المساجدّ 
وأخرقوهاء وصبُوا فى جبابٍ الزيتٍ الماءَ حتى فاض الزيتٌ على وجهٍ الأرض 
ولك , وكلّ شىءٍ لا يَقِْرون على حَمْلِه أخرقوه» وأقاموا فى البلكِ :/*دط] 
تسعةً أيام يفُعلون هذه الْمَاسِدَ العظيمة” ' » ثم عرّم الدَمُسْيُنُ على الانصرافي خوئًا 
5 ا سيف الدولة» فقال له اب أيه" : أَنَذْهَتُ وتَيْدكُ الَلْعَدَ وراك ؟ 
فقال له : إنا قد بََمنا فوق ما كنا تُوَْلُه» وإن بها مُقايِلةً ورجلا عُراةً . فقال : 
ا . فقال له : اذْمَبٌ إليها . فصَمَد" * إليها ليُحاصِرها فْرَمَؤْه بحجرء 

لَه فى الساعة الراهنةٍ من بين الجيش كله فغضب الدُمْستقُ دو عند ذلك وأمّر 
باحطتان عن كان فى اديه عن أساوف لين 4 وتكانوا قرا ون فيز 
فصرِبَتُ اوري ا م ار وار ولعنةٌ الله عليه . 

وقد دلوا عين رَوِبَو” قبل ذلك فى محم من هذه السنق» فاشتأتتهم أهلها 
فأمتهم الملك , وأمّر بأن يَدُحُلوا كلهم إلى المسجدٍ » ومن بَقَىَ فى 0 تل 
فصار أهلها كلهم فى المسجدء :ومن تأر متهم كيل ثم قال : لا يَتقَينُ أحدّ 


منكم اليوم إلا ذهب حيثٌ شاءء ومن تأَخّر يل . فازةحموا فى روجهم يمن 


)١(‏ بعده فى ب » م: « كل ذلك بسبب فعل البلاحية والشرط فى البلد قاتلهم الله وكذلك حاكمهم 
ابن حمدان كان رافضيا يحب الشيعة ويبغض أهل السنة؛ فاجتمع على أهل حلب عدة مصائب » . 
١؟)‏ فى الأصل » بوام: ( أخيه ) وفى المصادر: (ابن أخت الملك ) . 

5) فى م: « فصعد ) . انظر اللسان (ص مد). 

(4) فى المنتظم أنهم كانوا ألفين ومائتين. وفى الكامل وتاريخ الإسلام أنهم كانوا ألهَا ومائتين . ولم يُذْ كر 
عددهم فى تكملة تاريخ الطبرى . 

(5) عين زربة : بلد بالئغر من نواحى المصيصة . معجم البلدان 9/ 751,. 


5 


المسجدٍ» فمات كثيرٌ منهم؛ وخحرجوا على وجوههم لا يَدْرون أين يذّهَبرن» 
فمات فى الطرقاتِ منهم خَلْقٌ كثيذء ثم هدّم الجامع » وكشر المنبزء وقما 
حول البلدٍ أزتعين ألفّ نَخْلةٍ » وهدّم سُورَ البلد امازل المشارَ إليها منهاء وأقام بها 
مدةٌ» وفتّح حولّها أربعةٌ وخمسين حِصُّئًا ؛ بعصّها بالسيفٍ وبعصّها بالأمانِء 
وقتل حَلْقًا كثيراء وأْسَرَتٍ الرومٌ أبا فراسٍ بِنّ سعيدٍ بن حهدانٌ نائب مَْجٍ من 
جهة سيفي الدولةِ » وكان شاعرًا مُطَيَْاء له ديوانٌ حسىٌ . وكان مُذَّةٌ مُقايه بعين 
زربةَ أحدًا وعشرين يومّاء ثم سار إلى قَيِسارِيّة , فلقيه أربعةٌ آلافٍ من أهلٍ 
طَرَسُوس مع نائيها ابنٍ الزيّاتِ » فقكل أكثرهم » وأذركه صومٌ النُصارى فاشتغل به 
حتى فرغ منهء ثم هجم على علب بَْتَةَ» فكان مِن أمره ما ذكوناه أيضًا . 
وفى هذه السنةٍ كتبت العامة من البّوافض على أبواب المساجدٍ بيغداد : لعن 
الله قفاوي وق ا شنياة ولع كن عضب قاظمة 335 "ع يون انا بكر 
رَضِىَ اللَهُ عنه - ومن أخرَج العباس من الشُورَى - يَعْنُون عمرّء رَضِىَ الله عنه - 
وتونش زا 2 يقير ختداو ريق اللا عات وت مت ذل شتير عند 
بده - يَعنُون مَزوانَ بن الحكم . وكا بغ ذلك مور الدولة لم يبذكره ولم يُعَيِّه » ثم 
بلّغه أن أهلّ الشنةٍ مححوًا ذلك » فأمّر بأن يُكَت : لعن الله الظالمين لآل محمدٍ من 
الأولين والآخرين . والتُضْريح باسم مُعاوية فى اللّْن . فكيب ذلك . قبح اللَهُ مُعرّ 
الدَّولةٍ ويغته ين الؤوافض . وكذلك سيت الدولة ب حهدان بعلت فيه تيع 
ومَيِلٌ إلى الوافض» ولا جَرمَ أن الله لا يَنْصّدُ أثثال هؤلاء» ويُدِيلٌ عليهم 
أعداءهم ؛ متابعتتهم أَهُواءَهم : وتَقُلييهم سادتهم وكبراءهم وأباءهم , وتدك 


)١(‏ فى ب م: وحقها). 


مه؟" 


مُتابَعب بتتهم أنبياهم وشلمايهم ء ولهذا ل مَلكَتٍ الفايطيئة بلاق ' الشام ؛ اشتخوذ 
على سَواحِلِها كلها حتى بيتِ المَنْدسٍ الفِرئْجُ » ولم يَبْقّ مع المسلمين سِوَى 
علب وحِمْصٌ وحَمَاةً ودمشقّ وبعض أغمالهاء وجميعٌ الشواحلٍ مع الفِرَنْج , 
1 ] لوقيس النُضْرانيةٌ والقُسُوسُ الإِنْجيليُِ تعر فى الوادت من الحصونٍ 
والقلاع , كن فى أماكن المساجدٍ وشَّرِيفٍ 01 

وفيها وقّعت فتنةٌ بين أهل البَضْرةٍ بسبب المذاهب” فقيل منهم حَلّْقٌ كنيد 

وفيها أعاد سيفٌ الدولةٍ بناء عين رَرْبةَ » وبعث مولاه يجا » فدحل بلا الروم » 
فقكل منهم حَلْقَا كثيرا وسجى جما غفيًا» وغنم وسلِم » وبعث حاجبه مع جيش 
طرَسوس » فدتحلوا بلادَ الروم » فغيموا وسبؤا وربجعوا سالمين» وللَّهِ الحمدٌ واليه . 

وفيها تح الهِرُ الفاطميع حصن طَبَرْمِينَ بين بلادٍ مغرب - وكان ين أحصن 
ال قَسْرًا بعدّ مُحاصّرةٍ سبعة أشهر ونصفٌ شهر . وقَصَدتٍ 
فوج جزيرة أ يض » فاشتنجد أهلها بار فسير إليهم جيشًا » فالَصَروا على 
الفِرنْج» وللَه الحمدٌ والمنةٌ . 


8 406 9 02 
ومن توّفى فيها من الاغيانٍ : 


)عن( بعده فى ب) م: «(مصر و). 

() فى ب)ء م» ص : (تكفر). وتكنو: تستتر. انظر اللسان ١ك‏ ن ى). 

(5) بعده فى ب » م : « والناس معهم فى حصر عظيم وضيق من الدين؛ وأهل هذه المدن التى فى يد 
المسلمين فى خوف شديد فى ليلهم ونهارهم من الفزع , فإنا لله وإنا إليه راجعون » وكل ذلك من بعض 
عقوبات المعاصى والذنوب »: وإظهار سب شير الخلق بعد الانبياء) . 

(5) فى النسخ : السب » . والمثيت من الكامل . 


"5-5 


2 ف 4 ره 0١‏ 7 1 
الحسنُ بن محمد بن هارونَ , أبو محمد المهَلبِىُ »؛ الوزيد لمعِرٌ الدولة بن 
ويه 2 مكث فى وزارته ثلاث 0 وكان فيه حِلْمْ وكرمٌ وأناةٌ . 


كع أبو إسحاق الصابئٌ ان كنتٌ يومًا عنده وقد ل بدّواةٍ قل 
ال 0 الفَضْلُ بن 


عبد الرحمن نِ الشيرازىٌ - سرًا بينى وبيئّه - 0م ين إلبها لأبيعها اتيم 
6" 


بها . فقلث : وأ شىء يَفْعنُ الوزيد ؟ فقال : "يَدْخُلُ فى جر أمّه . فسيعها 
1 4 
الوزي وهو مضع إلينا ولا د 7 نَشْعْد » فلما أشه نسَى بعث بالدَّواةٍ إلى أبى محمدٍ 
الشيرازىٌ ومرقعها وعشّرة ثياب وخمسة آلافي درهم » واصْطئع له غيرّها ) 
فَاْتَمَعْنا يومًا آخر عندّه » وهو يُوَقُعُ مِن تلك الدّواةٍ الجديدقٍ» فنظر إلينا فقال : 
و :3 
هيد" من منكما يُرِيدُها ”مع الإغفاء”” من الدعول” ؟ قال : فاشتشيهناء 
وَعَلِمْنا أنه كان سَمِع كلامنا يومعل » وقلنا : بل يمْنّعُ اللَّهُ الوزير بها » ويئقيه لِيَمَبَ 
ألما مفلها : 


2574/١ ومعجم الأدباء 314/9 ووفيات الأعيان‎ 2١47/1١54 والمنتظم‎ 255/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
وفى‎ .9"١ ص‎ )98٠١ - "ه١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 615917 /١7 وسير أعلام النبلاء‎ 
المصادر - عدا المنتظم - أنه توفى سنة 857. ولم يذكر وفاته فى يتيمة الدهر.‎ 

.14 147/١4 انظر معجم الأدباء 9/ .17 9ك والمنتظم‎ )١( 

)١(‏ المرفع : كل شىء رفعت به شيئا فجعلته عليه . جمهرة اللغة ؟/6٠8"”.‏ ولعله هنا شىء توضع عليه 
الدواة . 

(4) فى المنتظم ومعجم الأدباء : وأحمد) . 

(ه - ه) فى ب : (تدخل فى خزانته). وفى م: « تدخل فى خزانتها». وفى المنتظم : ( يدخل فى 
خزانته ) . والحر: فرج المرأة . 

(1) سقط من: ب» م. وفى الأصل» ص : ١هى‏ » . والمثبت من مصدرى التخريج . 

- /) سقط من : ب » م. ويقصد بالدخول ما قيل من كلام قبيح أول مرة . 

(8) فى الأصل » ص : ١‏ العفا) . والمثبت من مصدرى التخريج . 


0 ( البداية والنهاية ١1/١٠‏ ) 


ُوُفُى أبو محمد الْهلَيحْ فى هذه السنةٍ عن أربع وستين سنةً . 

دَعْلجُ بِنُ أحمد بن دَعلّحِ بن عبدٍ الرحمن , أبو محمدٍ السّجشتانئ 
0 ماق 0 2 7 2 ّ 2< 
المعدّل '» سيع بحُراسانَ وحُلُوانَ وبغدادٌ والبصرةٍ والكوفة ومكةٌء وكان من 
ذّوى السار والمشهورين باليِدٌ والإفضال » وله صَدَّقاتٌ جاريةٌ » وأوقافٌ دارةٌ على 
أهل الحديث ببغداد ومكةً وسِجشتانٌ . 

5 لي 4 1 1 ع 

وكانت له دارٌ عظيمة ببغدادٌ » فكان يَقول : ليس فى الدنيا مِثْلها ؛ لآنه 
ليس فى الدنيا مثلّ بَغداد» ولا فى بغداد مثلٌ القَطِيعةٍ» ولا فى القَطِيعةٍ مثلٌ دوب 
أبى خَلْفٍ ) وليس فى درب أبى خَلّفٍ مثلّ دارى . 

وصئّف الدارقٌطْنِْ له مُسْتَدّاء وكان إذا شك فى حَدَّيثِ تركه» فكان 

وه راهة 5 عه 
الدارَقطنك يُقول : لم أرَ فى مشايخنا أَنْبَت منه . 

وقد أَنْقّق فى أهل العلم ودّوى الحاجات أموالا جزيلةٌ كثيرة جدّاء اررض 
فق و 0 1 م حير وء 04 
منه بعض التّجارٍ [74/5ظ] عشّرةً آلافٍ دينار فضَّمِن بها ضِياعًا » فربح فى مدةٍ 
ثلاث سنين ثلاثين ألفّ دينار » فعرّل منها عشَّرةً آلافٍ دينار » وجاءه بها» فأضافه 
دَعْلّجٌ ضيافة حسنةً » فلما فرَغ من شأنِها قال : ما شأنّك ؟ قال له : هذه الدنانيد 
التى تفَصَّلْتَ بها قد حَضَّرَثُ . فقال: يا سبحانّ اللّهِ ! إنى لم أغطكها لتَدّهاء 


1/١ ووفيات الأعيان ؟/‎ ء١‎ 47/١4 والمنتظم‎ 27171 /١7 تاريخ بغداد 40/8 وتاريخ دمشق‎ )١( 
- "ه١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 288١ / وتذكرة الحفاظ‎ 0٠ /١7 وسير أعلام النبلاء‎ 
.791 /" ص "اه وطيقات الشافعية للسبكى‎ 

(؟) انظر تاريخ بغداد 8/ 2585 وتاريخ دمشق 345/١17‏ والمنتظم .١ 47/١4‏ 

(؟) انظر تاريخ بغداد 2584/4 وتاريخ دمشق 241١ 258٠١ /١07/‏ والنعظم .144/1١4‏ 

(4) انظر تاريخ بغداد 859/4 - 0957 وتاريخ دمشق /87/117؟ - 85 والمنتظم 148/١4‏ - 1407. 


0 لاد ل 0 فقال ل 
يدل الاي اقل ابعر فلن له الت أش ادرف ل م 
ل 
2 لي لحرو ل لطر فى بر عل ماي ل . فهو فى 
يدى على ما قال . ثم قال لى : لا تُحْبِو بهذا أحدًا مدة حياتى عل اخروية اخدا 
حتى مات . 

وقد كانت وفانه فى جُجمادّى الآخرة من هذه السنةٍ عن أربع أو خمس 
شعن يجمه الل 

عبد الباقى بن قانع بنٍ مَرْزوقٍ "أبو الحسين"' الأَمَوىُ مولاهم » سيمع 
اللخارث بن أ نام وعنه الدارَقطْني وغيذه ) وكان من أهلٍ الثقة 0 


والحفظطء ولكنه تعَيّر فى آخر عمره . 
8 وم 0 وا عدي 2 هو 3 
قال الدارَقُطيع” ' : كان يُحْطِيُ » ويْصِةُ على الخطأ . تُوْفى فى شَّوَالٍ منها . 


1 8 ودر 7 0 8 93 
أبو بكر الثقاش المُفْسُرُ , محمد بن الحسن بن محمد بن زيادٍ بن هارونَ 


. فى م: «فصل»). وحل : أى اتخذ بها لأهلك عَلَها‎ 01١ 

(؟ - ؟) فى النسخ والمنتظم :١ 47/١5‏ (أبو الحسن» . والمثبت من سائر مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد 
١‏ وسير أعلام النبلاء /١٠‏ ؟5» وتذكرة الحفاظ 8/ 286817 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
اهم - .م”) ص 6ه والجواهر المضية ؟/ هه". 

(") انظر تاريخ بغداد 89/١١‏ والمنتظم 4 2311441١‏ وسير أعلام النبلاء 5510/١‏ 
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بن جعفر , أبو بكر الَقّاُ'" المقَسر المْرِئ مَؤلى أبى دُجانة سسماكِ بن حَرَسْةٌ» 
وأَضْلّه من الموْصِلٍ » وكان عالا بالتفْسيرِ والقراءاتِ » وسمع الكثير فى بُنْدانٍ شَنّى 
عن خَلْقٍ من المشايخ » وحدّث عنه أبو بكر بن مُجاهدٍ والخلّدىٌ وابنُ شاهِينَ 
وابنُ رَرْقَوَْه 5 وخر من حدّث عنه أبو على بن شاذانَ» وتقَوّد بأشياءً 
مذكرة» وقد وَكفه”"" الدارَقُطنيع على كثير من أخطائه » فربجع عن ذلك » وصرّح 
بعصّهم بتكذييه . فاللُ أعلم . وله كتابُ التفْسِيرٍ الذى سمّاه 9 سِفاءَ الصّدور) , 
فقال بعضّهم : بل هو إِشْفاك4”" الصّدورِ. 

وقد كان رجلا صالحاً فى نَْسِه عابدًا ناسكاء حكى من حضّره يَجودُ 
سه » وهو يَدُتُو بدعاءٍ » ثم رقع صوته يقول : لِيدْلٍ علدًا مَلْبَمَمَلٍ الْمنيلون 4 
[الصافات : ١‏ يُرَدُدُها ثلاث مراتٍ » ثم خرجحت زوه رحمه الله . وكانت 
وفانّه يوم الثلاثاءٍ الثانى يمن شوالٍ منهاء ودُفِن فى داره بدار القْطِنِ . 

محمد بن سعيدٍ أبو بكر الحبئ الزاهدُ, ويُغرفٌ بابن الضّريرِء كان ثقةً 


غايدا اومن قزل" +«اذافك الشهواك حر صازت شهوق المدافعة . 


)١(‏ تاريخ بغداد ؟/ 2501١‏ وتاريخ دمشق ١40/١١‏ مخطوط» والمنتظم 4 ١‏ ووفيات الأعيان 
214 وسير أعلام النبلاء /١5‏ “ا/اه» ومعرفة القراء الكيار /١‏ 55؟: وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١هلا‏ - )98٠‏ ص 20١‏ وطيقات الشافعية للسبكى 9/ 40 .١‏ وطبقات المفسرين ؟/ .١171‏ 
(9) فى ب» م: (وثقه). 

(؟) فى ب ء م : (سقام ) . وفى سير أعلام النبلاء ١‏ إشفى ») بالقصر » وهو المثقب الذى يستعمله الخراز» 
يثقب به. 

(4) تاريخ بغداد ١١ل‏ والمنتظم 2424/14 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات #0١‏ - (١٠78؟)‏ ص 
4 والوافى بالوفيات 355/9. 

(5) انظر تاريخ بغداد 5/ .1١5‏ والمنتظم .١49/١14‏ 
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و 5 !)ع واعءع. هه” 
فى عاشر الحم من هذه السنة”"” أمر مُهرُ الدولة بن بُوَِهِ» قبح الله أن تُعْلَقَ 
5ه 7 11 8 7 0 1 تزفق 6 .| صضاء اس و 
الاشواق وان يَلِبَسَ الناسٌ المشوح من الشغر» وأن نحرج النساءٌ [5/9او] 
حاسراتٍ عن وُجوههن» ناشراتٍ شعورهن فى الاسواقٍ يَلطِمْنَ وُجومّهن » 
يَنْحْنَ على الحسين بن علئ » فَقْعِل ذلك » ولم ممْكنْ أهلّ الشْنَةِ مَنْعُ ذلك ؛ لكثرة 
الشيعَة ع وكون الشِلْطِانٍ معهم . 
وفى ثامنَ عشَّرَ ذى الِجَةٍ منها أمر مُعِرٌ الدولةٍ بإظهار الرينةِ ييغدادٌ وأن تُفْتَحَ 
الأشواقٌ بالليلٍ ات فى الأخيادا؛ وأن تُضْرَبَ الدّباث البوقات » وأن ُشْعَلٌ 
اق 
يران بأبُواب الأمراء وعند الشُرط ؛ فرحا بعيدٍ العَدير - "غَدِير حم - فكان 
وقمًا عَجيبًا ويومًا مَشْهِودًا , وبذْعة ظاهرةً متك : 
ل 0602 لم ا ان ا 
وفيها أغارت الارمنٌٌ على الرْمَاء فقتلوا واسّرواء ورجعوا مُوقرِين لعنهم 
و 5 و اع )2( 
الله » وثارَ ت الروم يهم فقظره » ووأوا غيره ؛ ومات الدَّمُشْئُقُ ملك الارْمَن 
لف 
واسمٌه النْقُفُود » وهو الذى أحَذ حلت ” ولشُككث ترجميّه فى آخر الجزء 


- "ه١ والكامل 47/4ه - .5ه. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ح1١‎ ١1٠١/1١ 4 المنتظم‎ )١( 
0 56530, ص ا الطبري من‎ ٠ 

5 - ”") زيادة من: باء م. 

(5) فى النسخ : «الروم » . والمثبت موافق لما فى المنتظم» والكامل . 

(ه) فى الآصل : «الأمراء) . 

( - 1) لم ترد هذه العبارة إلا فى الأصل » وعليه فقد جاءت ترجمة النقفور هذا فى نهاية الجزء - فى - 
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وفيها عُزِل ابن أبى الشُّوارب عن تاد تقطن بعلت وأَبِطلت 
أخكافه مدةٌ أيايه » وولى القضاء أبو بشرٍ عموا” بن أكقم بل" ِْقٍ » وفع عنه 
ا كان يكيل الى اس :الشراري: فى كل مط و بولله :حمل 

وفى ذى اليِجَةٍ اسْتَشقّى الناسٌ لتأَجُرٍ المطر وذلك فى كانونَ الثانى” 

وحكى ابن الجَؤزىٌ فى ( الْنطَم )"' عن ثابتِ بنِ سينانٍ الور قال : حدثنى 
جماعةٌ من أهل المََصلٍ من أبن بهم أن بعض بَطارقة الأزمن أَنْقَ فى سنةٍ ثنتين 
0 وثلاثمائة إلى ب اه رجلَهِن من الأد مَن مُلْتصِفَيْن ) 
نهم ' خمسٌ وعشرون سنةً» مُلْتَحِمَئِنَ» ومعهما أبوهماء 5 سُرتان 
وتَطنان ومعِدَّتان » وججُوعُهما يَُْتلفُ » وكان أحدُهما كِيلٌ إلى النّساءِء والآخو 
ِيلٌ إلى العِلّْمانِ » وكان يقّع بيتهما حُصومةٌ وتَشْاجت» وربما حلفٌ أحدُهما لا 
يكَلُمُ الآحَرَء فيفكتٌ كذلك أيامماء ثم يَصْطّلِحان » فوهبهما ناصدٍ الدولة ام 
درهم» وخلّع عليهماء ودعاهما إلى الإسلام» فيقالٌ : إنهما أشلّما . وأراد أن 
كبماع ب-63 برعا لاق قم رخف دوا البدا رما بجنا 


- الأصل ؛ ب كما ذكر المصنف - الذى ينتهى بانتهاء حوادث ووفيات سنة خمس وخمسين وثلاثمائة . 

أما فى م؛ ص فجاءت ترجمته فى هذا الموضع من هذه السنة - أعنى سنة ثنتين وخمسين وثلاثمائة - 

وهذا على غير عادة المصدف إذ إنه يختم حوادث السئوات بتراجم المتوفين » فآثرنا تأخير الترجمة فى 
مكانها كما ذكر المصدف فى نسخة الأصل . 

)1١(‏ فى الكامل : «عمرو). 

(0) فى م: (بن). وقوله : « بلا رزق ») أى بلا أجر ولا راتب . 

(5) بعده فى بء م: (فلم يسقوا) . 

(4) أورد ابن الجوزى روايتين لهذا الخبر» إحداهما عن ثابت بن سنان؛ والأخرى عن محمد بن أبى 

طاهر » جعلهما المصنف هنا رواية واحدة ولفق بين لفظيهما» والظاهر أنهما خبران ؛ وقع أحدهما فى 

هذه السنة» والآخر سنة نيف وأربعين و ثلاثمائة . انظر المنتظم 23151١ /١5‏ 1975. 

(5) فى مصدر التخريج : ( بينهما). وهو تحريف . 
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مع أييهماء فاغْتلٌ أحدُهماء ومات وأنمنَ ريه » وبقى الآحَر لا #كثه التُخَلْصٌ 
فط »و كان الصال ما يكيم ين الخامرتكن :وقد كان ناصذ الدولة أزاد فصل 
أحدهما عن الآخَرِء وجمع الأَطِباءَ لذلك فلم ممْكن» فلما مات أحدُهما حار 
أبوهما فى قَصْلِه عن أخيه , فائّمّق اْتِلالُ الآحَرِ من عَمْه وَّثْنِ رائحةٍ أخيه » فمات 
عَمّاء فدُفِنا جميعًا فى قبرٍ واحدٍ . 

ومن تُوْفُى فيها من الأغيان : 

عمرٌ بن أكثّمَ بن أحمدّ بن حَيّانَ بن بِشْرٍ , أبو بشرٍ الأسَدىٌ”" الفقية 
الشائ» لد سة ري وثماين ومين » وول القضاة فى زمن ايلع نيا عن 
أبى السائب عُْبةَ بن عُبيدٍ الله ثم ولى قَضاءً الْقُضَاةَء وهو أل من ولى قَضاءَ 
القْضاةٍ مِن الشافعية سوى أبى السائب » وكان محموة الشيرةٍ فى القَضاءٍ 
وكانت وفاله فى ربيع الأول من هذه السنةٍ . 


)١(‏ تاريخ بغداد 2549/١١‏ والمنتظم ٠5١14‏ وسير أعلام النبلاء 2١١١/17‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١ه“‏ - )”8٠6‏ ص 2١54‏ وطبقات الشافعية للسبكى 5/ .47٠١‏ وأطبقت مصادر 
ترجمته على أن وفاته سنة سبع وخمسين وثلاثمائة عدا ١‏ المنتظم ) . وانظر الصفحة السابقة » ففيها أنه 
ولى القضاء فى هذه السنة (؟85) » فلو كان توفى فى هذه السنة نفسها لدص على ذلك ابن كثير. 


انحن 


تاظع ثم دخلت سنة 


ثلاث وخمسين وثلاثمائة 


5002 
الماضية » فاتخل الووافِضٌ وأهلُ الشْئّةِ فى هذا اليوم قِتَالّا شديداء وانتهت 
الأفوال . 1 

وفيها عصّى تجا غلامُ سيفٍ الدولةٍ عليه » وذلك أنه كان فى العام الماضى قد 
صادر أهلّ عَوّانَ» وأحَذ منهم أثوالا كثيرةً تمد بهاء وذمّب إلى بلادٍ 
أَأْرَوَجاق + لأد طائنة مدها من يلاوحل نين الأعراب يقال كله أب الوك ضكلة 
وأتَذ ين أمواله شينًا كثيراء وقَّوِيَت شَؤْكتّه بسبب ذلك» فسار إليه سيف 
الدولة » فأتذه » وأمر بقتله» فقيل ين يديه وأيت جيفئه فى الأفذار ''ومحلٌ 
الج والنكن" . 

وفيها جاء الدمْيقُ إلى اليصسّيصةٍ "فى جيش كنيف" فحاصّرها وتقّب 
سُورَهاء فداقّعه أهلّهاء فأخرق بُشتاقهاء وقكل ممّن حولها خمسةً عشَّرَ ألفّ 
)١(‏ المنقظم 4 15٠0 - ١8/١‏ والكامل 8/١هه‏ - 55ه. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 1ه« 
م ص ١‏ - 15 وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص 2401 407 . 


5١١‏ - 5) سقط من: ب.ام. 
5 - ”*) سقط من: م. 
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إنسانٍ » وعاثوا قَسادًا فى بلادٍ أَدنَةَ وطَرَسُوسَ» وكرّوا راجعين إلى بلادهم , 
قبحهم الله . 

وفيها قصّد مُعرٌ الدولةٍ الموَصِلَ وبجزيرة ابن عمر ” فأخذها من يدٍ ناصر الدولة 
ابن حمدانٌ » ثم سار فى طلب ناصر الدولةٍ» فكد ناصرٌ الدولةٍ فى جيش قد 
هيه فاشتوجع املك مِن يد معرٌ الدولة» فعاد معد الدولة ' فأحذ المَوْصِلَ » وأقام 
بهاء فراسّله فى الصّلْح صاحبها ‏ فاصْطّلّحا على أن يكونّ المملٌ فى كل سنق» 
وأن يكو أبو علب بن ناصر الدولة وَلِنَ عهدٍ أبيه من بعيهء فأجاب مير الدولة 
إلى ذلك» وكدٌ راجمًا إلى بغداد بعد ما جرت له حُحطوبٌ عظيمة طويلةٌ قد 
اشتقّصاها ابن الأثير فى « كامله )"" وبشطها . 


وفيها ظهّر رجل ببلادٍ الدَّيْلّم » وهو أبو عبد الله محمد بن الحسين من 
أولادٍ الحسن”" بن علي » يعرف بابن الدَاعَى”' » فالْقَفٌ عليه حَلّقٌ كثيق» ودعا 
إلى نَفْسِهء وتسمى بالمقِدىٌ» وكان أصلّه من بَمْداد» ” وعظم طَأنه ' بتلك 
البلادٍ» وهرب منه ابن الناصر العَلوىٌ . 

وفيها قصّد مَلِكُ الروم , وفى صُحْبيِه الدمْسْتُقُ ملك الأزمن بلادّ طْرَسُوسَ » 
فحاصروها مدةٌء ثم غلّت عليهم الأْعا» وأحَذ فيهم الوَباكُ. فمات كثيد 
منهم » فكوا راجهين» كما قال اللَّهُ تعالى : «ل ورد للَُ ان كفروأ بِعَيْظهم لر 


)١ - 1١‏ سقط من: ب )ا م. 

هه انظر الكامل مهم 6مه. 

(م - سم فى الأصل : ١‏ أبو عبيد الله ) . 

(4) فى بء م: والحسين» . وانظر الكامل 8/ ههه. 
(5) فى ب » م: (الراعى ») . 

(3 - 1) فى الأصل», ب » ص : ١‏ وانتظم له شأن) . 


"5 


ار 112 تك ك2 الْموّمِنِينَ أله لْيَتَال جات نه هويا يرا # [الأحزاب : 
هع . وكان من عَرْمِهم أنّهم يَسْتَحوذون على البلادٍ 0 فرججعوا خاسئين . 
وفيها كانت وَفْعَةُ اجا" يلاد صقي وذلك أنه ثبل , من الؤوم حَلْق كثير 
ومن الفِرح ما يُقارِبُ الماثةٌ ألفٍ» فبعث أهل صِقَليِدَ إلى المْهِرّ الفاطمئ 
يَشتئجدونه » فبعث إليهم بججيوش كتر وق الأحطرل »كانت بي لين 
والمشركين وَفْعةٌ عظيمةٌ صبر فيها الفَرِيقَانٍ من أولٍ النّهارِ إلى العصر » ثم قل أميرُ 
الروم منويلٌ ” ) وثرات لرد)؛ ' والقزموا 0 ا م 
كثيرًا» وسقّط الفِرن فى واد ' من الماءِ' عميق فغرق” " أكثزهم , و ركب الباقون 
فى المراكب » فبعث الأميد أحمدُ صاحث مِقِلَةَ فى آثارهم راكب أ فققلوا 
أكثر المشركين فى البحر أيضّاء غم المسلمون فى هذه الغزوة شيمًا كثيًا ؛ من 
الأموال والحيواناتٍ والأمتعةٍ والأسلحةٍء فكان 5:/41و فى جملةٍ ذلك سيفٌ 
مكتوبٌ عليه : هذا سيفٌ هِئدىٌ زنَنُهِ مائةٌ وسبعون مِثْقالاء طالما ُوتل به يبن 
يدى رسول الله يله . فبعث فى مجملةٍ تحب إلى الْهِرٌ الفاطمئ إلى إفْرِيقة . 
وفيها قصَدّت القَرايِطةٌ مديئة طَبرِيةٌ ليَأحذوها من يد الإحْشِيدِ صاحب مصر 
والشام » وطلبوا من سيف الدولةٍ أن يِدَّهم بحديدٍ يَتُخْذون منه سلاحاء فقلع 


7 32( عر. ع ١‏ ءِ 
لهم أبوات الَقةِ - وكانت من حديدٍ © حتى أتَحذ أواقى الباعةٍ ٠‏ وأَزسَ 


. ) بعده فى بام: ووذلك لسوء حكامها وفساد عقائدهم فى الصحابة فسلم الله‎ )١١ 
. فى باام: «المختار)‎ )5( : 

5) فى م: «مويل). 

© -8) سقط من : الاصل ء ص. 

(5) فى الأصلء ص: «فهلك) . 

© بعده فى بو م) ص: (صامت ). 

(0) بعده فى با2 م: «والأسواق ). 


بذلك كله إليهم حتى قالوا : | 

ل 
يفوج فيها 'فأذِنَ له فدّخلها" » فبعث خادمه وحاجبه معهء فطافوا معه فيهاء 
وهو مُشرحٌ خائف”' » ثم خجرج وقد خاف ين غائلة ذلك » وخدئيى أن يفل فى 
جاح وا لاإ ختر ل و سر 
فى الخيفة ابيع لل ين يويد » فكان فى مجملة ما رأى ين العجائب بها صَتم 
من نُحاس على صُورة امرأةٍ حشناءً جدّاء وحولها أصْنامٌ صِعْارٌ ” فى هيئة الخدم 
لها" ٠‏ كان قد أتى به فى زمن الف فقي هناك يفوج عليه الموارى والنسام» 
فهَعٌ امْيِدُ أن يَطلُبَه من الخليفة» ثم ازتَأى فترك ذلك . 

وو قئال ينها عرق ربل بكرن لزعي إبد تارق وو كال برك 
فشعى الْبَْع » وغلّظت قضيئه” ' وبغد صِينُه » وذلك فى غَيَةِ مُِرٌ الدولٍ عن 
بغداد وَاسِْاله بر الموَصلٍ ” وناصر الدولة بن حمدانٌ» فلئما توطدت الأموز 
وعاد” إلى بغداد اتمّى المُْقَع » وذهب فى البلاد» فلم يُفُمخ له أَموٌ بعد ذلك . 

ومن تُوُفى فيها من الأغيانٍ : 


(54) فى باء م: (فتنته) . 

(ه - ه) فى بء م: ١‏ كما تقدم فلما رجع). 

(7) فى ب » م : ( بيان) . وهو تصحيف . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد /4/1 219 والمنتظم )1١51//١4‏ 
ومعرفة القراء 4/1١‏ 25 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه8- )88٠١‏ ص 285 والوافى بالوفيات .1857/١٠١‏ 
0 - /مل/ سقط من: م. 


وكين 


أبو'" عيسى لمق روّى الحديثٌ عن عبد الله بن أحمدَّ ) وعنه أبو الحسن 
الحمامخ “ع وكان يقد أُقرَأ القرآنَ أَرْيَدَ من اق منة ارم ل وكانك 
وفائه فى ربيع الأُولٍ منها وقد جاوّز السبعين وقارب الثمانين» ودُفِن مَقبرة 
الحيرُرانِ عند قبر أبى عنيفة . 

أبو إسْحاق: الهُجيمن”" » وُلِد سنةٌ خمسين ومائتين» وسيع الحديتٌ» 
وكان إذا سيل أن يُحَدٌّتٌ يُفْسِمُ أن لا يُحَدَّتَ حتى يُجاوِرٌ المائة» فبك الله سمه 


0 و2 0 إ3 0( و 
وجاوّزها فاشمع . توُفى عن مائةٍ سنةٍ وثلاث سنين » رحمه الله . 


. فى النسخ : «ابن) . والمثيت من مصادر ترجمته السابقة‎ )١( 

(5) فى بء م: (الحمائى ). وانظر الأنساب ؟/لهه؟. 

(؟) فى ب : ١‏ الجهيمى ؛ ؛ وفى م : ( الجهمى » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 257/97 وسير أعلام النبلاء 
٠ه‏ ١ه‏ والعبر 2551/9 والوافى بالوفيات 07/7, واسمه : إبراهيم بن على بن عبد الله البصرى » 
وذكروا وفاته سنة .)751١(‏ 

(؟ - 4) فى م: (ثلاثين سنة) . 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وثلاثمائة 


1 9) عل ىس اسه ال 6 

فى عاشر اححم منها عملت الشيعة المأتم على ما تقدم فى السنتين الاوّلتين » 
وعلقف الأشراق وا عُلقَتَ امستوعة وخرجت النْسامٌ سافراتٍ ناسِراتٍ » يَنْحْنَ 

5 5 ًَ ”3 ب السّك تك بي 2 
ويَلْطِمْنَ وُجومّهن فى الأشواقٍ والأَزقة' » وهذا تَكلّفٌ لا حاجة إليه فى الدين 
ولا فى الدنياء ولو كان هذا أمًا محمودًا لكان صَدَّدُ هذه الأمة وخيرتُها أَوْلَى 
ع م هر 00 

به ؛ إذ لو كان خيوا لسبقونا إليه ) وأهل السّئةِ يَقَتَدون ولا يعون 2 وتسلطت 
أهلٌ الشنةٍ على الروافض » فكبسوا مسجدّ براثا /<<ظع الذى هو عُشٌ 
الوُوافْض » وقكلوا بعضّ مَن كان فيه يمن القَوَمةٍ . 

وفيها فى رجحب منها جاء ملك الروم بجيوش كثيفةٍ إلى المِصيصةَ » ففتحها 
قَسْرًا» وقكل من أُهْلِها خلقًا » واشتاق بقيتهم معه أسارَى » وكانوا قرييًا ِن مائتى 
القن رتساو ع فنا لله يونا اناد اسفوة. 

وجاء إلى طَرسوس » فسأل أُهْلّها منه الأمانّ» فأّنهم , وأمَرهم بالجلاءٍ عنها 
والانْتقالٍ منهاء فائّحَذ الجامع إِسْطَبَلًا لخيوله » وحوق المنبرء ونقّل قَنادِيلّه إلى 
كنائيس بلده» وتتضّر بعض أهلها ينوه لقند الله 


وكان أهلٌ طرسوس والمصّيصة قد أصابهم قبل هذا البلاءِ غَلاءِ عظيمٌ ووَباءٌ 


- "8١ والكامل 570/4 - 515 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »157 011/1١4 المنتظم‎ )١( 
. +07 وانظر تكملة تاريخ الطيرى ص‎ .١7 ص‎ )" 
. ) بعده فى ب » م: «على | الحسين‎ )١( 


5518 


شديدٌ» بحيث كان يموت منهم فى اليوم الواحدٍ ثلاثّمائة"© قر ثم دهمهم هذا 
الأئد الشديدٌ , فانْتَقَلوا من شَهادةٍ إلى شهادة أَعظمَ منها. 


ممم 


وعرّم ملك الروم على المقام بطّرسوسس ليكونٌ أقْرَبَ إلى بلادٍ المسلمين» ثم 
عن له ؛ فسار إلى القُسْطَئْطينقة » وفى خِدْمتِه الدُمْسْئُقُ ملك الأززمن » لعنهما الله . 

وفيها مجعل أمه يه تشغير اجيج إلى ثقيب الطايئن » وكيب له عنشر 5 بالنقابة 
والتجيج » وهو أبو أحمدٌ الحسيق”" بن موسى المُوسَوِئىٌ”” » وهو والدُ اوضع" 
والموْتضَى 

وَفهَا توليك أخدف قو الذولة»"فركي الايفة قن لكازق بوبكاء إليها ومزاة+ 
فقكل مُهِرٌ الدولة الأرضٌ بين يديه » وشكر له سَعْيَه إليه » وصَّدَّقاتِه عليه . 

وفى ثامت”' عضر ذى الِججةٍ عملت الروافضُ عيدّ عَديرٍ حم على العادة 
الجارية التى ذكوناها . 

وفيها تلب على أنطاكية رجلٌ يقال له : رَشِيقٌ المي . مُساعدة رجلٍ 
تقال له 'ابق الأغوازئ كان يضمن الطواجين + فأغطاه أثوالا» وأطمعه فى 
أَخْذٍ أنُطاكيّة » وأخهره أن سيف الدولةٍ قد اسْتَكّل كاف رقِينَ » وعبجز عن الؤجوع 
إلى عَلَّت » فم لهما ما راماه من أَحذٍ أنطاكية» ثم ركبا منها فى مجيوش إلى 
علب » فجرت بيئهما وبِينٌ نائب سيف الدولةٍ حروبٌ عظيمةٌ » ثم أذ البلدّ» 


)١(‏ فى بء م: وثمانمائة). 

(؟) فى بء م: (الحسن ») . وانظر الوافى بالوفيات /١‏ هلا. 
(م) فى الأصل : ١‏ الدينورى » . وانظر المصدر السابق . 

(4) فى الأصل » ص : « الراضى ) . 

(5) فى بء م: (ثانى ) . وانظر ما تقدم فى 7/10 555. 


ا" 


وتحصّن النائبُ بِالقَلْعةٍ» وجاءت التَجْدةٌ مِن سيفي الدولةٍ إلى حلب مع غلام له 
وأَحَذ رأسّه» لول عد واستقلٌ”" ابن الأَمُوازيٌ سائرًا | إلى أنطاكية, 
أقام رجلا ين الروم اسقه دزي '» فسئاه الأميرء وأقام آخر من العأويّن ليجع يَجْعَلّه 
حَليفةً ؛ وسكاه الأُسْتَادً"” » فقصده نائث علّت» وهو قَوعْوَئد””' » فافتلا يِتالًا 
0 » فلما عاد مني الدولة إلى عل 
0 اياي حي برا افا "» فاقكملوا قِتالًا عظيماء ثم 


انْهَرَم دزيو” 00 الأموازىٌ , رأخرا اقققا وها سياف الدرلة ول مان » 


لو م 1 00 كَ 
وفيها ثار رجل من القرامطة أسمُه مَوْوانَ » كان يَخفظ الطدقات لسيف 
الدولة يحقم > اتملكها وما احير ايا" ضيه يل وى تخلي عع الاين بداو 


فافكَلوا معه » 707/:1و] فرماه بدد بسهم مَشموم فأصابه » وانّمَّق أن أسَر أصحابٌُ 
موْوانَ بدرّاء فقكله مَوُوانُ بين 0 صَبا ؛ ومات مَوْوانُ بعد أيام» وتقَوق 
أصحابه » قحهم الله . ْ 

وفيها عصّى أهل سجشتانٌ أميرهم خلفّ بن أحمدّ » وذلك أنه حي فى سنةٍ 
ثلاث وخمسينء واسْعَخُلّف عليهم طاهرَ بِنّ الحسين» فطمع فى الْلّكِ بعدّه ) 
واشكمال أهلّ البلدِ» فلما ربجع من الحجٌ لم يُسَلَمْه البلدّ» وعصّى عليه » فذهَب 


(1) ف عن «انتقل ) . 

(؟) فى الأأصل» ص» ب : «وزبر) . وانظر الكامل 8/ 571. 
592 فى الأصل » ص : «أولا). 

(:) فى ب : ( فرغوله ) . 

(0) بعده فى ب » م : ( فالتقاه ابن الأهوازى ) . 


لا 1 


ا ا 0 
سم سْتئقَد البلد من طاهر » وسلّمها إلى الأمير خلفٍ بن أحمد - وقد كان خلفٌ 
الاك لم و0 
منه البلدَ » فرججع خلفٌ إلى الأمير منصور السامانئ » فبعّث معه من استدبجع له 
البلدَ ثانيةً » وسلّمها إليه » فلما اشتمّه خلفٌ بها وتمكن فيها مّع ما كان يَحْمِلُه من 
الهدايا والتحضٍ واليلّع إلى الأمير منصور السامانيع يبخارى , فبعث إليه جيضًا» 
فتحصّن خافٌ فى حصن يقال له : حصئٌ أَرْك” . فنارّله الجيشٌ فيه تس سنين 
لم يَقَدِروا عليه » وذلك لناعةٍ هذا الحصن وصُعوبته وعُمْقٍ حَنْدقِه وازتفاعه , 
وسيأتق اما أل إليه أئره. بعت ذلك. 

وفيها قصَدّت طائفةٌ من الدُكِ بلاد الخرّرء فاشتتجد سْتنْججد الخرّرُ بأهلٍ حُوارزم » 
فقالوا: لو أُسْلَمْتُم لنصّوناكم. فَأُسْلّموا إلا ملكهم» فقائلوا معهم الوك 
فَأَجْلَؤْهم عنهم » ثم أُسْلّم الملِكُ بعد ذلك . وللّهِ الحمدُ وليه . 

ومن تُوْفُى فيها من الأعيان : 

التتبى الشاعز المهوز ” أحمد بن الحسين ' ين الحسن ' بن عبد الصمَدٍ 
أبو الطئِب 000 ' الشاعدٌ المعَروفٌ بِاليتتّى “ كان أبوه يعرف بعيدات الشقاء 


.5١١/١ أراك » . وانظر الكامل 8/ 574: ومعجم البلدان‎ ١ : فى م» ص‎ )١( 

(١؟)‏ بعده فى ص : 9 الحسن بن ) . وانظر مصادر ترجمته الآنية . 

(" - ”) سقط من: ب 2 م. 

(؟) يتيمة الدهر ١١١/١‏ - 2554 وتاريخ بغداد ١5 - ٠١5/4‏ والنتظم 155/١4‏ - 55 
وبغية الطلب 40/١‏ - 40: ومختصر تاريخ دمشق 48/7» ووفيات الأعيان ١١0/١‏ - 2158 وسير 
أعلام النبلاء 23١١ - ١959/15‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 1ه" - .م) ص -١١5‏ 
08. 


فض 


ال ل ل 
وعِيذَان هذا “قال ابق اكول و : هو بكسر العين وبعدّها يا ياع مكَنَاةٌ 
مِن تحت . وقيل : بفتح العين لا كسرها . فاللَهُ أعلم . 
الأدَبَ» ففاق أهلّ زمانه فيه» ولزم جنات سيف الدولةٍ بن مدان وانْتدّحه» 
وحفلى عندّه ) ثم صار إلى مصرّ ) فامتدّح كافورًا الإخُشيدِئٌ » ثم هجاه)» 
57 راع ١‏ و بق 
وهرب منه» وورد بغداد» فامتدّح بعض أهلهاء ' وقُرِئْ عليه ديوائه فيها 
وقيم الكوفةً » فامتدح ابن العَمِيدِ» فوصّله مِن جهته ثلاثون ألفٌ دينارٍ» ثم 
سار إلى فارس» فامقدح عَصَّدَ الدولة بن بوه فأطلّق له أثوالا جزيلةً تُقَارِبُ 
ناك الت لارهي» زقيل : بل حصّل له نحوٌ مِن ثلاثين ألفّ دينار . ثم دس إليه 
من يَشاله : يما أَحْسَنٌ ؛ ؛ عطايا عَضّدٍ الدولة بن بو رطست اخابي 
: حَمدانَ ؟ فقال : هذه أعول ولكن فيها تكلت + ولك أل ولكن عر طم : 

0 3 5 كه .2 7 
من مُغطيها ؛ لآنها عن طبيعةٍ وهذه عن تَكلفٍ . فذكر ذلك [07/1”ظع لعَضِدٍ 
الدولةٍ العو رات الاق و الاخراتين ليوا اولي ا الطري 
وهو راجمٌ إلى بغداد » ويقال” ": إنه قد كان هجا مَُدّمَهم ابن فاتِكِ الأسدئٌ - 
وقد كانوا يَقُطعون الطريقّ - فلهذا أوعَز إليهم عَصّدٌ الدولةٍ أن يَتَعَوَضوا له 
فيَقَتُلوه » وبأخذوائماتمعة عن الأقوال اير موأ إليه وهم ستوت راكبًا فى يوم 
(1) الإكمال 35/1» وأخرج قول الخطيب ابن العديم فى بغية الطلب ؟/ 240 وانظر تبصير المنتبه */ 
5ق 


١؟‏ - )"١‏ سقط من : باام. وفى الأصل » ص : ( وسمع عليه ديوانه ) . والمثبت من مصادر ترجمته . 
(9) انظر المنتظم .١56 /١14‏ 


3 ( البداية والنهاية ١8/1١8‏ ) 


الأززبعاءٍ ؛ وقد بِقِى من رمضان ثلاثهُ أيام . وقيل : بل قُتِل فى يوم الاثنين'” لخمس 

بقِين من رمضان . ويقال: بل كان ذلك فى شعبانٌ . وقد نرّل عند عين تحتٌ 

شجرة بخاص" وقد وُضعت سْفْرَنُه ليتغدّى ومعه ولدُه مُحَشِدٌ ' وخمسة عشَّر 

ان هم قال : هلّمُوا يا وُجوة العرب . فلما لم يُكُلّموه أحسى بالشة 
تعن إلى شلا جه وسيلت» قواققوا ماع + نفدل ائله معيفة ' وعف غلجالةة 

وأراد هو أن يَنْهَرِمَ » فقال له ول له : أين دهي وأنت القائل : 

فالخيلٌ والليلُ والبيداء تَعرِقُنى2 والحرث” والصَّوْبُ والقرطاس والقَلم 


فقال : ويك ! قتلتى ا زعيم القوم يرمح فى عنقه » 
فقتله » فاجه سما عليه 7 ل و ار كارا جم ا كال 
من الأموالٍ » وذلك بالقُوبٍ ين التُهمائية”' » وهو آيبٌ إلى بغداد » ودّفْن هنايك 


2 5 5 7 7 
وذكر اب عساكر” أنه لما نرّل فى الكَلةٍ التى كانت قبل مَنَْلتِه هذه ؛ سأله 
بعضٌ الأغراب أن يُغطيهم خمسين درهمًا ويَحُفِرونه» فمئعه الشُّحْ والكبد 


(1) فى الأصل ؛ ص : ١‏ الأربعاء ؛ ‏ وانظر مختصر تاريخ دمشق 8/ 07: وبغية الطلب ؟/ 85 ووفيات 
الأعيان .17/١‏ 

)١(‏ الإنحاص : الإجخاص . شجر من الفصيلة الوردية» ثمره حلو لذيذ. يطلق فى سورية» وفلسطين 
وسيناء على الكمّثرى وشجرها. الوسيط (أج ص) . 

(5) فى النسخ : «محسن» . والمثبت من بغية الطلب » ووفيات الأعيان والوافى وسير أعلام النبلاء . 
(4) فى ب : (السيف 4)؛ وفى مء ص : ١‏ الطعن) . وانظر ديوان المتسبى ص 14؟”. 

(0) فى ب» م : ( فطعنه ) . وانظر المنتظم .١517//١14‏ 

(5) فى بء م: ( فطعنوه) ,» وشجروه بالرماح : طعنوه بها. انظر اللسان (ش ج ر) . 

(0) التعمانية : بليدة بين واسط وبغداد فى نصف الطريق على ضفة دجلة . معجم البلدان 755/4. 
(8) سقطت ترجمة المتنبى من مخطوطة تاريخ دمشق وكذا المطبوعة. والخبر فى بغية الطلب ؟/ 89. 


"0/4 


ودغوى الشّجاعةٍ مِن ذلك . 

وقد كان الى مجذة جُعْفِي الدّسَب » صُلْبْهِ منهم » وقد اذّْعَى حين كان مع بَنِى 
كلب بأرض الشماوة قريتا ين حمص أنه عَلَوىٌ” ثم حسنع ''» ثم ادعَى أنه نين ؛ 
مسي ا الل ع م 
والنججم الشئار» والقََكِ الدّار» والليلٍ والنهار» ! إن الكافر لَفَى أخطار””" » امض 
على سُيتِك واقْفُ أثَّرَ مَن كان قبلّك ين الْوْسَلِين» ذا قي كس اكد 
دينه » وضلٌ عن سبيله . وهذا ين حَُذُْلانِه » وكثرة هَدَّيانِه "فى قرآنه "» ولو لزم 
قافية مدجه” ' » والهجاء” » لكان أَشْعَرَ الشّعراء » وأقْصَح الفُصَحاء » ولكن أراد 
بجهله وقلة عقلِه أن يقولّ ما يُشْبهُ كلام ربٌ ' الأرض والشماءء الذى لا يشبهٌه 
ىم من الأشياء» لا فى ذاتِه ولا فى صفاته» ولا فى أفعاله وأحواله » تعالى الله 
خالشٌ الأشياء © 

ولا اشَّهّر خبزه بأرض الشماوةٍ » وأنه قد الْعَتٌّ عليه جماعةٌ من أهلٍ العَباوَةِ » 
حرج إليه نائبُ مص من جهة بنى الإخشيد » وهو الأميئ لُولوٌء ييض الله 
وجهّه » فقائله وشود شَّمْلّه » وأسره وسجنه دَهِرًا طويلاء فمرض فى السجن ) 
وأَشْرف على القُلَفٍ » فاشتخضّره واشتتابه » وكقب عليه كتابًا غرف فيه ب#بطلانٍ 


)١ - ١١‏ سقط من: ب6 ا م. 

١؟)‏ فى بام: «خَسارٍ) . 

(م - م) فى بء م: « وقُشّاره)» والفشار: كخراب بمعنى الهذيان. تاج العروس (ف ش ر). 
(:) بعده فى با2 م: « النافق بالنفاق ) . 

(ه) بعده فى ب » م: ( بالكذب والشقاق » . 

(د - 5) فى بء م: «العالمين الذى لو اجتمعت الجن والإنس والخلائق أجمعون على أن يأنوا بسورة 
مثل سورة من أقصر سوره لما استطاعوا ) . 


من 


ما ادّعاه » وأنه قد تاب من ذلك » ورججع إلى دين الإسلام » وأطلق سراحه 4/ 
ع فكان بعد ذلك إذا كر بهذا يَجْحَده إن اكد خقةه وإلا اغتذر منه 
واشتياء وقد اشتهر بلفظة تَدُلُ على كَذِبه فيما كان ادٌعاه من الك والبِهْتان : 
الوسر ورور وليه . 
وقد قال بعضّهم يَهْجوه'" 
أَىُ فَضْلٍ لشاعرٍ يَطَْبُ الْمَضْ للَّ من الناس بُكرةٌ وعَشِهًا 
عاش حينًا يَبِيعُ فى الكوفةٍ الما وحنيكا تبون ماف اهنا 
وللمعك وا مخرة فى أيه م جدر رئقة وتان بيت حيرط 
ل تبكر مابعة "2 وو فى الشمررو الشتين افرخة لقي ؟فن ارا 
اسهد الس ا للا 
6 'وقلا ذكرا بو الفرج بن الجؤزىٌ فى « نيه" ' علا رائقة اشتخصنها من 
لكان لاس ده عالط 1 
فميا استملّحه أستاذُ الوعاظٍ الشيحٌ أبو الفرج بن اللجؤزىٌ قول المتدبى ”) 
7ن الحدَقٌ النُجْلٌُ عَياءٌ به مات افون من قبل 


فلينطلد 7 62 


فمن شاء فْيَنْظ إلى فمئظرى2 نَدذِيرٌ إلى من ظنّ أن الهَوَى سَْ 


.١؟‎ 14/1١ انظر وفيات الأعيان‎ )١( 

(5) فى با م: (شائقة). 

.151//1١4 المنتظم‎ )9( 

(4) الأبيات ليست موجودة فى مختصر تاريخ دمشق» ولا فى المنتظم ؛ وهى فى ديوائه ص وى 40. 
(0) فى ص : (دواؤه ) . والمئثيت موافق لما فى الديوان . 

(5-5) فى ص: دأن ينظر) . والمثبت موافق لما فى الديوان . 


ا" 


جرى حبها مَجْرَى دَمى فى مَفَاصِلى 
ومن بجسدى لم يَْرْكِ الشَفُمُْ شَّغْرة 
كأنّ رقيبًا 
كأنّ سُهادَ الليل 


كشَّمَتْ ثلاتّ ذَوائِبٍ من شَعْرِها 

وَاسْكَفْبَلَتْ قمر السماء بوججهها 
ومين ذلك قله" 

تال امل الاهلية كليم 

وإذا أَنَئْك مَذَّمُتى مِن ناقص 
وين ذلك قوله” 

ومن نَكدٍ الدنيا على الي أن يَرى 


و 0 
وقوله 


. فى الديوان : «دونها)‎ 1١ 


إن 


ل 


شغرى ولا سمعت بسخرىئ بابل 
فهى الشَّهادةٌ ب بأنى ا 


02) 


أن يَخْشبَ الهِنْدِىٌ منهم” باقِل 


ل 
عدُوًا له ما مِن صداقيه بد 


0 فى الأصل » ص : (له» . والمثبت موافق لما فى الديوان . 


ةا ديوان المتنبى ص لا١٠2» .٠١8‏ 


(5) فى ب) م: «كامل» . وهو موافق لإحدى نسخ الديوان . 


(5) فى الديوان : «فيهم). 
0 الديوان ص 184. 
(8) الديوات ص 454 5. والمنتظم .١58/1١14‏ 


يفف 


وإذا كانت النفوسٌ كبارًا ‏ تهجت فى مُرادها الألمجسامُ 


0 0 
وقوله 


20 8 زهة 2 0 
ومّن صحب الدنيا طويلا تقلبت 22 على عينه حتى يرَى صدقها كذبا 
”23 
ؤله أيطنا"”*: 
شح ها ثزاه ودع شيئًا سمغت به فى طَلْعةٍ الشمس ما يعد يُْنِيك عن رُحَلٍ 
وله فى تذج بعض الو الذين كانوا يُشتمنحٌ منهم العطاة” 
0 7 تائف 1 
1ط قضى المواكرى”” والأبْصارشاخصةٌ منها إلى الملك الميمون طائدة 
قد حِونَ فى بَشَر فى تاجه قمر فى دِرعه أسدٌّ تَدْمَى أَظَافِدَهُ 
مُلْر خَلائقّه سوس حقائقّه 6 يُحْصَى الحصَى قبلَ أن تُحُصَى مائدهُ 
4م 
ومنها قوله 
يا من ألودٌ به فيما أَوَكَلّه ومن أعودٌ به نما أحاؤدةُ 
لا يَجْبْرْ الناسٌ عظمًا أنتَ كاسِره ولا يهميضون عظمًا أنتٌ جايدهُ 


5 هه 6 07 01 5 ب 2 0 03 
وقد بلغنى عن شيخنا العلامةِ أبى العباس أحمدٌ ابن تَيِمِيَةَ » رحمه اللهُ» أنه 


."١8 الديوان ص‎ )١( 
زهة سقط من: باام.‎ 
"78٠6 الديوان ص‎ 5 
.1517//١4 المصدر السابق ص /7. والييتان الأول والأخير فى المنتظم‎ )5( 

(5) فى النسخ : «الكواكب» . والمثبت من الديوان؛ وهو ما يقتضيه المعنى . انظر شرح الديوان ١5/١‏ 
لأبى العلاء المعرى » و؟/59١١‏ لأبى البقاء العكيرى . 
(7) فى الديوان : و خاشعة) . 

0 الديوان ص 8" 8”. 


/ 


لل 


عاق تتكرغل :لطس هذه اثائنة" "وقول فا وداه عدا نات دغر 
م 


؟ٍّ. 04 7 و اع سراهف 
واأخبرنى العلامة سْمْسٌ الدينٍ بِنُ القَيّم » رحمه الل انه سمع الشيخ 
0 ين فنا 5 7 0 
يقول : ربما قلت هذين البيتئن فى السجود 5 


0 م م 5 م 4١‏ 
وما أؤرّده الحافظ أبو القاسم بن تَساكر من شعر المتنثى فى تَرْجمتِه : 
0 ع 5 0 را 6 0 
وبعيين مُفْتَقِرٍ إليك رأيْتتتى 2 فهجرتتى ونزلتَ بى من حالتي 
ا ع 8 2-07 ىرث و إلفك 
لشت الْلُومَ أنا الملومٌ لأنبى أنْرَلْتُ حاجاتى" بغيرٍ الخالق 
قال القاضى ابن حَذُكاتَ”' : وهذان البيتان ليسا فى ديوانه» وقد عزاهما 
الحافظ الكئدىٌ إليه بسندٍ صحيح . 
2/١١‏ 3 
ومن ذلك قوله 5 


(جللفق 0 


إذا غامرتٌ فى شرفي مَروم فلا تقتَمْ بما دون النجوم 


)0( بعده فى ب 2 م: (فى مخلوق ). 

(؟) بعده فى ب » م : ( تقى الدين المذكور) . 

[فنة بعناة ائن. اي ع2 وأذعو الله مما تطبهناة من الذل والخضوع ) . 

(؛) البيتان ليسا فى مختصر تاريخ دمشق ولا ديوانه» وهما فى وفيات الأعيان ١51/١‏ وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات ١ه"‏ - ١8م”)‏ ص .٠١54‏ 

(ه - ه) فى ب0)م: ( أبعين » وهو لفظ رواية وفيات الأعيان . 

59 -5) فى بء مء ووفيات الأعيان : ( فأهنتنى وقذفتنى ) » وفى تاريخ الإسلام : 9 فهجرتنى 
ورميت بى ). 

(/) الحالق : المكان المرتفع النِيفُ . الوسيط (ح ل ق ). 

(0) فى بء م: «آمالى ». وهو لفظ رواية وفيات الأعيان . 

(9) وفيات الأعيان .1١51/١‏ 

.5١5 الديوان ص‎ 0١9 

. فى بء م: (ما كنت) . والمثبت موافق لما فى الديوان‎ )01١( 


5 


فطعم الموتٍِ فى أمرٍ ححقيرٍ كطغم الموتٍ فى أمْرٍ عظيم 
ومن ذلك قو" 

وما أنا بالباغى على الحْبٌ رِشُوةٌ 2 كيح هَوّى يُجى عليه نوات" 

إذا يِلْتُ منك الود فالمال”” عَيِنٌ وكلّ الذى فوق التراب ثُرابُ 
وقد تقدّم أنه ولد بالكوفةٍ سئة ست وثلائمائةٍ » وأنه قل فى رمضانَ سنةً أربع 


وخمسين 0 : 


0 300000 2 م 0ه 0 م" 


0 خالَوَيْهِ ما كان ين صَوبه إياه بمفُتاح فى وجهه فأذماه» فصار إلى 
مصرء فامْتدّح كافورًا الإِحُشِيدىٌ وأقام عندّه ره وو وكان المتتتى يَوَكَثْ 
ا َتَوَهُم منه كافود و فخاف منه الميتتثى فهرّب » 

ل ا 
ل ١‏ 


شم صار الختى إلى عَضّدٍ الذولة» فافقتحه ذقطاه .مالا كثيرا ثم زجع من 
عندِه» فعرّض له فاتك بن أبى الجَهْل الأَسَديٌ » فقئله وابته محشدًا وغلامه 


.1٠١*" ص‎ )78٠١ - "ه١ ؟48» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »48١ الديوان ص‎ )١( 
. ) ؟) فى الديوان : 9 ضعيفٌ هوّى ييغى عليه ثُوابٌ‎ - ١١ 

5) فى ب.2 م: «فالكل) . 

(4) وفيات الأعيان 37١ /١‏ ؟1. 

(5 - ه) فى بء م: (أربع وخمسين» . 

(5) فى الاصل : «١‏ فجفاه ) . 

(/) بعده فى ب » م : ١‏ والملك أقل وأذل من النبوة ) . 


ل ليم 


مُفلِحًا يوم الأزبعاءٍ لست بَقِين يمن رمضانٌ » وقيل : لليلتئن 15/51ر] . بقيتا من 
رمضان . وقيل : يوم الاثدين لشمانٍ - وقيل : لخمس - بقين منه . وذلك '' بشوادٍ 
بغدادٌ . 

وقد رثاه الشُّعراء » وقد شرح ديوائه الُلّمائ بالشعر واللّغةِ نحوًا من ستين 
شرحا وجيرًا وتسيطًا . 

ومن تُوْفُى فى هذه السنةٍ من الأغيان أيضًا : أبو حاتم البإشتئٌ بن حِبَانَ 
صاحبٌ الصّحيح . 

محمد بن جبَانَ بن أحمد بن حبَانَ بن مُعاذٍ بن معد » أبو حاتم البشعئ'"' 
صاحبٌُ «الأواع والتّقاسيم ) » وأحدٌ الحفاظٍ الكبار و المكقة امْجتّهدين » رحل 
إلى البِلْدانٍ ء وسمع الكثير من المشايخ » ثم ولى قَضِاءَ بليه» ومات بها فى هذه 
لس وقد حال بعهم اكلام فيه بن جهة مقي ونسيه إلى القول بن 
التبِوَةَ مك مُكتسبةٌ » وهى نَرْعْةٌ فَلْسَفِيةٌ . واللهُ عل بصحيها عنه . وقد ذكوتُه فى 
« طَبقاتٍ الشافعية ) . 


0 000 3 4 
محمد بِنُ الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن مِقَسَم , أبو بكر 
7 7 لي 1 - 5 0 - / 
ابنُ مقسم العطارٌ الممرئ » وُلِد سنة خمس وستين ومائتين ) وسمع الكثيرٌ من 


)١ - ١١‏ سقط من : م. وفى ب : ( بقيتا من رمضان). 

(1) الأنساب :"4/١‏ 45"؛ وسير أعلام النبلاء 247/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 61" - 
)ص ١7‏ ١ء‏ ولسان الميزان ©/ 2١١7‏ والوافى بالوفيات ؟/117؛ وطبقات الشافعية للسبكى 9/ .١1١‏ 
(5) فى الأصل : (الحسين). وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد 505/15 والمنتظم 2107١ /١4‏ ومعرفة 
القراء الكبار /١‏ 145؟: وسير أعلام النبلاء »٠١ /١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "81١‏ - 
م ص »١١4‏ ولسان الميزان ه/ »١17٠6‏ والوافى بالوفيات ؟//91”. 

5١‏ - #) سقط من: ب60.ام. 
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المشايخ » وروى عنه الدارَقْطني وغيره » وكان من أغرَفٍ الناس بالقراءاتِ » وله 
كتابٌ فى النحرٍ على طريقةٍ الكوفيّين » سمّاه كتات «الأنوار) . 

قال ابنُ الجوّزىٌ”'' : ما ريت مثله » وله تصانيفٌ أخرى » ولكن تَكلّم الناسٌ 
فيه بسبب تَقَِدِه بقراءاتٍ لا تَجورُ عند الجميع » وكان يَذْهَتُ إلى أنّ كلّ ما لا 
يُخالِفٌ الإشع وتسوحٌ ين حيث المقنى ” واللفظ تصخ القراءة به ' كقوله تعالى : 
فَلَمّا ) موا سَيّسَمُوأ نه حََلَصُوأ ييا © يوس : ١‏ أى يتنابجؤن . قال : لو قُرئْ 
مجاه بين الاج لكان رثا وقد الع علياة ركسب عليه ترك أنه قد رحد 
عن مثل ذلك » ومع هذا لم يَدْتَهِ عما كان يَذْهَبُ إليه حتى مات . قاله ابن 
الجؤزىٌ . 

0 8 عر 6م ِ 

محمد بِنُ عبد الله بن إبراهيم بن عَبْدْوَيْهِ ' بن موسى., أبو بكر 
الشافعيف”' , ولد جيل" سنة ستين ومائتين» وسمع الكثيرء وسكن بغدادء 
رك ثقة نَنَا كثير الإواية» سيمع منه الدارَقٌطَنِ وغيده من الحَفّاظٍ » وكان 
عدت تُ بفضائلٍ الصحابة حينّ مَتَعَت ادوع ماكر بي لطاع ردي 
لنصور مخافةً لهم » وكذلك فى مسجيه بياب الغا . وتُوْفى فى هذه السنة 


نف 
عن أربع وتسعين سنةٌ» رحمه اللَهُ تعالى بِنّه وكرمه . 


.١07١/١4 المنتظم‎ )١( 

)١ - 50‏ فى با م: (تجوز). 

(؟) فى بوامء ص : (عبد ربه ) . وانظر مصادر ترجمته الآنية . 

(4) تاريخ بغداد ه/ 457» والمنتظم 4 017/١‏ وسير أعلام النبلاء /١5‏ 5 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١ه”‏ - ,)”8٠١‏ ص ١١6‏ ء والعير 7/ "٠١‏ والوافى بالوفيات «/ /1409". 

(5) فى ب م : ( بحبلان) . وجل : بليدة بين النعمانية وواسط فى الجانب الشرقى . معجم البلدان ؟/7؟. 
(5) فى الأصل : ( سيعين ). وانظر مصادر ترجمته . 
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ِ 3 1 - ١ و‎ 

فى عاشر الحكم”" عمِلّت الروافضٌ ببغداد يِدْعقهم الشَّنْعاءَ وفتتقهم الصّلْعاءَ . 

: 0 2 - وراج6) 

وفيها أحذْتٍ القرامطة الهَجَرِيُون عُمَانَ . 

وفيها قصّدَّتٍ الرومٌ آيِدَ فحاصّروهاء فلم يَقْدِروا عليهاء ولكن قتلوا يمن 
أهلها ثلائّمائةٍ وأُسَروا منهم أربعمائة» ثم ساروا إلى تَصِيبِينَ وفيها سيفٌ الدولةٍ» 
فهمٌ بالهرب مع العرب , ثم تأَخّر مجىءٌ الروم » فئبت مكائه » وقد كادوا يُزِيلون 
أركاته . 

وفيها ورت طائفةٌ من جيش حُراسانَ فى بِضْعةَ عشَّرَ ألقَاء يُظهرون أنهم 
يُريدون عَزُوَ الروم ؛ فأكرمهم رُكنٌ الدولةٍ بن بُوَيْهِ » وأمنوا إليهم » فنيّضوا إليهم ) 
يدوا الدَيْلَم على عِبَقِء فقائلّهم ركنٌ الدولةء فظفر بهم - لأنَّ البغى 


للم 
٠.‏ 
- 2 


ضف ِ 
مَصْرَعَةَ - [4/واظع وهرب أكثرهم . 
وفيها خرّج مُعِرُ الدولةٍ من بغدادً إلى واسِطٍ لِقتالٍ عِمْرانَ بن شاهينَ حينّ 


تفاقم الحال بأمره» واشْتَهّر فى تلك التُواحى صِيتُ ذكره» فقرى المرض جمِرٌ 


- "01١ والكامل 19//8ه - 4ه وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ء١176‎ 21١14 /١ 4 المنتظم‎ )١( 
.405 - 1٠04 ه”, وانظر تكملة تاريخ الطيرى ص‎ 50 - 5١ .م) ص‎ 

(؟ - )١‏ فى بء م: (أجلى القرامطة الهجريين من عمان) . 

(5) فى ب : (له مصرع). وفى م: (له مصرع وخيم). 


للا 


مامكا عدون إن شاك الله تمالن. : 


وفيها قوى أَمْد أبى عبد اللَّو بن الداعى ببلاد الدَّيْلَم » وأظهّر السك والعبادةً » 
ولبس الصوف » وكتب إلى الآفاقٍ - حتى إلى 0 0 إلى الجهادٍ . 

وفيها تم الفدامٌ بين سيف الدولةٍ ويب ع الروم » فاسْقئعًا شتتقد منهم أسارى كثيرة ‏ 
منهم م أبو فِراسٍ بن سعيدٍ بن عهدانء وأبو اليم , بن "حصن 
القاضى”" ؛ وذلك فى رجب منها . 

وفى مجمادى الآخرة نُودِىَ برقع المواريث الَشْرية''. وأن مُرَدُ إلى ذوى 
الأرحام . ْ 

وفيها ابتدأ مُعِرُ الدولةٍ بن بُوَيْهِ فى بناءِ مارّسْتانٍ , وأَرْصد له أوقافًا جزيلةً . 

وفيها قطعت بنو سُلَيم السابلةً على الحجيج من أهلٍ الشام ومصرّ والمغرب » 
وأتحذوا منهم عشرين ألف بعير بأحمالها ء وكات عليه من الأسوال والأمتعة ما لا 
قَومُ كَثْرةَ » وكان لرجل يقال له : ابن الخواتيم . قاضى طَرَسُوسٌ » مائةٌ ألفٍ 
دينار وعشرون ألفٌّ دينار عيِئًا ؛ وذلك أنه أراد التّحَولَ من بلاد الشام إلى العراق 
بعد الحجٌ » وكذلك َقّع لكثير من الناس » وحي أُخِدَتٍ يمال تركوهم على 
بردٍ الدّيارٍ لا شىء لهم , فقلّ منهم مّن سلِم » وما أكُثَرَ من عط » فإنا للَِّ وإنا 
اله عه 

وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ الشريفٌ أب و أحمدّ نَقِيبٌ الطالييين من ناحية العراقٍ . 
)١ - ١(‏ فى المنتظم : ١‏ أبى حصين بن القاضى » » وفى الكامل : ( القاضى أبى الحصين) . ولم تذكره 
بقية المصادر . 


(1) المواريث الحشرية : هى مال من يموت وليس له وارث خخاص ؛ بقرابة أو نكاح أو ولاء » أو الباقى بعد 
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ومن ُوْفُى فيها من الأغيان : 

الحسنُ بن داودٌ بنِ علىٌ بن عيسى بن محمد بن القاسم ب ا 
بن الحسن بن علئ بن أبى طالب » أبو عبد الّهاعكويٌ المتيئ”" . 
الحاكبم 00 : كان شيج آل رسولٍ الله مله فى عصره 
بحُراسانٌ » وسيد العَلَّويّةِ فى زمانه ) وكان مِن أكثر الناس صَلاةٌ وصَدَقَةٌ ومَحَبَة 
المحابة وصَجيقه مد .فنا عليفظه كر مان إلا قال : الشهيد . ويكى :وما 
سمغت ذكر عائشةً إلا قال : الصّدّيقةٌ بن الصّدِّيقٍ » عبيبةٌ حبيب اللّهِ . وتكى . 

ولدبعي حت ين ن ابن خُرمَةَ وطْقته » وكان آباوُه بحُراسانَ وفى سائر 
بلداتهم ساداتٍ مُباءَء حيث كانوا ين آل بيتِ رسول الله يكل » منهم » لهم 
دانتُ رقابُ بنى مَعَدٌ . 

محمد بن ا حسين بنِ على بن الحسنٍ بن يَحتَى بن حَسَانَ بنِ الوَضّاح » أبو 
عبد الله الود دم المُروفٌ بالوَضَاحِيْ » كان امت حديك 
ين المْحامليٌ وابن مَخْلَدٍ وأبى رَوْقِ » ورؤى عنه الحاكمٌ أبو عبد الله شينًا من 
شعره ) ركان انمض فى رهد 


ومن شعره : 


)١(‏ تاريخ بغداد /٠‏ 230 والمنتظم 2107/١4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 70١‏ - ١٠/5؟)‏ ص 
والوافى بالوفيات "76/١7‏ وفيه وفى المنتظم أن اسم المترجم له الحسين)» وفرق بينهما 
الخطيب البغدادى فأورد ترجمة الحسين فى 45/8 من تاريخه. 

.1١5؟ ص‎ )"8٠١ - "8١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 2177/١4 المنتظم‎ )١( 

(5) يتيمة الدهر 4/ 28١‏ وتاريخ بغداد 214١/١‏ والأنساب 308/5, وامنتظم 2111/١4‏ وسير 
أعلام النبلاء 07١0/١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )78٠١ - 75١‏ ص 21١0©‏ والوافى بالوفيات 
/ ه. وقد وقع فى سير أعلام النبلاء : « محمد بن الحسن » . 


كا 


شّ َو 2 4 2ع( 
سقى اللهُ بات الكزخ رَبْعَا ومنزلا ومن ل صَوْبَ الشحاب الْجَجلٍ 


فلو أن باكى دِمتةٍ الدار”” باللُّوى ' وجارتها م الؤباب جَأَسَا© 
م 7 7 5 7 8 | و [جق 
رَأى عَرَصات الكوخ أو خ أُوضّها لاهْسَك عن ذِكر الدخولٍ فحَؤْمَلٍ 


6 
5 ٠رع‏ أبو بكر بن الجعابيك' : محمد بن عمر ' بن محمل" بن سَلْم 


ابن البراءِ بن سَبرة بن سَيَارٍ أبو بكر بن الجعابئ , قاضى المؤْصِلٍ . وُلِد فى 
صفرٍ سنةً أربع وثمانين ومائتين» ا 
واد عنه علمٌ الحديث وشيعًا م من التَشَيْع أيضّاء وكان حافظًا مُكيوا مُمَيمًا مم مُطيقًا 
0 : إنه ان 1 أربعمانة الف حديث بأسانيدها ومُتونهاء ويُذاكد 
بستّمائة ألفٍ حديث » ويحمَظ من الْراسيلٍ لايع والحكلياتٍ قريتا ين ذلك » 
وق أسماءً الرجالٍ وجوؤخهم وتغديلهم وأؤقاتَ وَفَياتِهم ومَذاهِبَهم » حتى 
تقَدّم على أهل زمانه » وفاق سائر أُقرانِه . 

وكان يَجُلِسٌ للإلاءٍ فيَرْدَحِمُ الناسٌُ عند منزله » وإنما كان يُلى من حِمْظِه 


)١(‏ فى بء م: (امجلل) . وامجلجل من السحاب : الذى فيه صوت الرعد . والصوب : المطر. انظر 

اللسان وص و ب).؛ (ج ل ل). 

. دمنة الدار: أَنَدها . انظر اللسان (د م ن)‎ )١( 

(5) مأسل : اسم جيل . تاج العروس (أ س ل). 

(4) الدخول وحومل : موضعان . انظر معجم البلدان ؟'/5ه0. 

(5) تاريخ بغداد */ 255 وتاريخ دمشق ٠١//7٠/ا‏ مخطوط » والأنساب ؟/ د والمنتظم /١14‏ لاا 

وسير أعلام النبلاء 2,88/1١‏ وتذكرة الحفاظ 9/ 6و وتاريخ خ الإسلام ١حوادث‏ ووفيات ١ه”‏ - 
)ا ص 55؟1. 

(5 -8) سقط من النسخ والمنتظم . والمثبت من سائر مصادر الترجمة . 

(0) فى تاريخ بغداد والمنتظم : « سالم ) ؛ وفى تاريخ دمشق : : سلام ) » وفى تاريخ الإسلام : 9 مسلم ) . 

(8) تاريخ بغداد 58/9 والمنعظم /١14‏ 5لاك3ء .18٠١‏ 


إلى 


إسناد الحديث ومَدْنّه مُحَورًا جيدًا صَحِيحًا :أرقن توفي إلى ا 1 ع كأُسْتاذِه ابن 
عقدة وكان يشكق بات الضْرة عند 

وقد شهل الدارَفْطْنيُ و 

3 ءِ 0 1 3 م 00 

وقال ابو بكر البتوقانيٌ : كان صاحت غرائب » ومذهبه مغروف فى 
م2 5 َو ره كى م 
النَّسَيْع . وقد حكى عنه قِلَهَ ين وشُوْبٌ حمر . فاللهُ أعلمٌ . 

نا اْمْضِر أَوْصَى أن حرَقَ كته فخرقت » ومحرق معها كتبُ كثيرٍ من 
الناس كانت عنده . فيئُس ما عمل وحين أخرج بيعنازيه كانت شكينةٌ نائحة 
الرافضة تنو عليه فى جنازته . 


ترجمةا ته لنقفور ملك 


الأزّمن ٠‏ واسفه الدُْمُسْتَقٌ 5 


50 2 1 2 )« . 5 55 
الذى توُفى فى سنةٍ ثنتين2 - وقيل : ست - وخمسين وثلاثمائة . لا 


رحمه الله 


.18٠ 1/١14 تاريخ بغداد 81/8 والمنتظم‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 2٠0/8‏ والمنتظم 4 .18٠/١‏ 

(5) قال ابن الأثير فى الكامل 8/ 7017:1057 عن النقفور هذا : 9 ولم يكن من أهل بيت المملكة» وإما 
كان دمستقًا » والدمستق عندهم الذى كان يلى بلاد الروم التى هى شرقى خخليج القسطنطينية » وكان كل 
من يليها يُلقّبِ بالدمستق » 

(4: - 4) سقط من: ص . 

(ه) بعده فى ب» ع : 9 وقيل خمس 6 . وإنما جاءت ترجمته فى الأصل , ب عقب أحداث سنة خمس 
وخمسين وثلاثمائة» وجاءت فى م» ص عقب أحداث سنة ثنتين وخمسين وثلاثمائة . فا مسق هنا عدم 
إثياتها . وقد ذكر مقتل النقفور سنة تسع وخمسين وثلاثمائة فى المنقظم »5١١/١14‏ والكامل - 


ام 


كان هذا الملَعَونُ ين أَعْلَظٍ الملُوكِ قلاء وأَشَدّهم كُفْراء وأقُواهم بأْسَاء 
وأعتعع خوكة: وأكرف فالا للستلمين فى زمانة اتقو فى أيامهء لفغن 
الله ؛ على كبر نين الشرلسل» أو أكترهاء واترعها ين أدئ السلمين قتا 
شدَّمره شتعؤت فى يده قا وأَضيقت إلى تملك لروم ققراء وذلك لتفصير أهلي ذلك 
ا البدّع الشّنيعةٍ "فيهم وكثرة لِضْيانٍ © 

وقد ورد علب فى مائتئ ألفٍ مُقاتل بَعْتَةّ فى سنةٍ إحدى وخمسين”", 
وجال فيها جَوْلةٌ » فد مِن بين يديه صاحبها سيفٌ الدولة » ففئحها اللْعِينٌ عَنْوةَ: 
وقكل من أهلها من الرجالٍ والنّساءِ ما لا يَْلَمُه إلا الله وخحوب دار سيف الدولةٍ 
التى كانت ظاهرَ حلب , وأححذ أثوالّها وحواصلها وحدَدَهاء وبدّد سَّمْلّها » وفوق 
عِدَدَها واسْتفّكل أُمْد الملعونٍ , فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون . وبالّغ فى الاجتهادٍ فى 
تال الإسلام وأهله ‏ جد فى التُشْمِيرِء فالحكم للَّهِ العليق الكبير . 

وقد كان » لعنه الل لا يَدْخُلُ فى بنْدةٍ إلا قتل الْاتلةَ وبقيةً الرجالٍ » وسى 
النّساءَ والأطفالٌ » وجعل جايعها إِصْطَبِلا لخيوله» وكشر يثبرهاء وأسكت 
مؤذْنيها بخيله ورَجلِه وطبوله . ولم يرل ذلك ين أيه وَيدَنِه حتى سلّط اللَُّ عليه 


307/8 والمختصر فى أخبار البشر 21١١/١‏ ونهاية الأرب 15/8/9» وتاريخ الإسلام (حوادث 

ووفيات ١ه"‏ - )"8٠١‏ ص 45 والعبر ؟/١".‏ وأورده فى المنتظم أيضا فى سنة اثنتين وخمسين 

وثلاثماثة . ولم نجده فى هذه المصادر مذكورًاء لا فى سنة خمس وخمسين» ولا فى سنئة ست 

وخمسين . 

(1-١)فى‏ بوم: : 9فيهم وكثرة العصيان من الخاص والعام منهم؛ وفشو البدع فيهم » وكثرة الرفض 

والتشيع منهم » وقهر أهل السنة بينهم » فلهذا أديل عليهم أعداء الإسلام , فانتزعوا ما بأيديهم من البلادء 
مع المخوف الشديد وتكد العيش والفرار من بلاد إلى بلاد » فلا يبيتون ليلة إلا فى خموف من قوارع الأعداء 

وطوارق الشرور المترادفة . فاللّه المستعان) . 

() المنتظم /١4‏ ١4هء‏ والكامل 1.0/8ه - 45ه., وانظر ما تقدم فى صفحة 5٠‏ . 
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زؤْجته , فقتلتّه بجواريها فى وسَطٍِ مَشكيه » وأراح الله منه الإسلام وأهلّه » وأزاح 
عنهم َتام ذلك العُمام » ومزّق سَمْله فلله اليثم والإتضال» [0/9لاظ] وله 
ليد على كل حال.. 


واتّمَّقَ فى سنةٍ وفاته موث صاحب المُسْطئْطيئية » فتكامَاتِ الْمْسَوات 
ًَ 2 9 و2200 8 2 و ا لم 
وحصلت الآمْنئِةَ » فالحمدٌ لله الذى بيغمته تَيمٌ الصالحات وتَذمَبٌ الشيّمات » 
2 2 


” والمقصودٌ أن هذا اللّعينَ - أغنى الَقُفُورَ القت بِالدّمْسْدُقٍ ملك الأؤْمن - 
كان قد أَزْسَّل قصيدةً " إلى الخليفة الميليع لل نمها له بع مايه من كات قد 
خدّله الله أله وتم على سمهد وقي» وجعل على بصره غِسْاوةً » وصرّفه عن 
الإشلام " وأضلِه » يَمْتَحِد' فيها لهذا اللِْينِء ويتَعوضٌ لسبٌ الإسلام والمسلمين» 

يعد فيها أهلّ عؤزة الإشلام بأنه سجملكها كلها حتى الححرتين الشُريئين ؛ 
عما قريب ين الأغوام » وهو أقلٌ وَل وأحسُ وأصَلُ ين الأنْعام» ويَزعُمُ أنه 
يْقصِرُ لدينٍ المسيح , عليه السلامُ» ابن التتول. وربما يُعوْضُ فيها بيجئاب 
ومين التحيةٌ والإكرامُ ودوامٌ الصَّلاةٍ مدّى الأيام » ولم يَتلمْنى عن 
أحدٍ بين أهل ذلك العصر أنه ردٌ عليه جواته » ربا أنها لم عه أو أنهم رأوا أنه 


)١ - ١١‏ فى ب : ١‏ والخطيئات . وهذا من حول الله وقوته وبفضله على ضعفاء المسلمين» وتحقيًا ما 
أعطى محمدًا خاتم النبيين من سؤاله لربه أن لا يُسلّط على أمته عدرًا من غيرهم فيستبيح بيضتهم » فإن 
هذا اللعين كان من عزمه أن يملك الأرض كلها ؛ ويجعل أهلها نصارى » ويطفئ الإسلام ويَظهر الشرك » 
كما ذكره فى قصيدته التى أرسلها ) . 

(؟ - ؟) كذا بالنسخ » ولعله : « وأهله ينتصر ») . 


1 ( البداية والنهاية ١9/1١6‏ ) 


أقل يمن أن يَئدُوا خطابه”" ؛ لأنه كامُمائدِ الجاحدٍ» وَتَمَسُ ناظيها يَدُلُ على أنه 
شيطانٌ ماردٌ . وقد الْتَحَى للجواب عنها فيما بعد ذلك أبو محمدٍ بن عَرْم 
الظاهرئٌ » فأفاد وأجاد » وأجاب عن كل قَضْل باطل بالصواب والشدادء فل 
اللّهُ بالؤحمة تراه ؛ وجل الجنة متْمَلِهِ ومثواه . 

وها أنا أَذْكُدُ القصيدةً الأزمنية امول المأعونة» وأنبعُها بالقّريدةٍ الإشلامية 
المنصورة الممونة . 

قال الْوتَدٌ الكافز الأمنيع على لسانٍ ملكه - لعنهما اللّهُ وأهلّ مِلَتهم ألجمعين 
أكتعين أبْتعين أبْصّعِين » آمِين يا ربٌ العالمين. ومن ححطّ ابن تساكر كتبها » وقد 
نقلوها من كتاب « صلةٍ الصّلَةِ) للقوغائيه”'' -: 
من الملكِ الطفْر السِيحئ مالك إلى خَلَفٍ الأملاكِ من آل هاشم 
إلى الملكِ المَضْلٍ ابيع أحى الغلا ومن يُتّجَى للمغضلاتٍ العظائم 
أَا سمِعث أُدْناك ما أنا صانعٌ بلَى فدهاك الوَهْنُ عن فعلٍ انه 
(1) كذا قال المصدف - رحمه الله تعالى - وكأنه لم ييلغه ما ذكره السبكى فى طبقات الشافعية */ 
-5١8 - 65‏ أثناء ترجمته لمحمد بن على بن إسماعيل القَقّال الكبير الشَّاشِيَ المولود سنة إحدى 


وتسعين ومائتين » والمتوفى سنة خمس وستين وثلاثمائة . على ما صوبه السبكى - من أن القفال الشاشى 
رد على هذه القصيدة بقصيدة من نظمه تبلغ أربعا وسبعين بيتاء أولها : 
أتانى مقالٌ لامرئ غير عالم بطرق مجارى القول عند التخاصم 

وذكر السبكى فى هذه القصة التى ساقها بسنده ٠١0/5‏ أنه بعد وصول جواب الشيخ القفال إليهم 
اجتمع أحبارهم على عبد الملك بن محمد الشاعر - الذى انتهى إليه إسناد السبكى - يسألون عن الشيخ 
القفال ويتعجبون من قصيدته . 
(؟) ذكر السبكى القصيدة فى طبقات الشافعية الكبرى */ه١٠؟‏ - ٠١5‏ فى سياق القصة التى ذكرها 
بإسناده » والتى ذكرناها فى الحاشية السابقة . وعلى هذاء فمعتمدنا على رواية القصيدة التى ذكرها 
السبكى » والتى تختلف اختلافات يسيرة لا داعى لذكرها عن رواية صلة الصلة . 
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فإن تَكُ عما قد تقَلدْتَ نائمًا 
نُغورٌكمٌ لم يبِقَّ فيها 000 
فتخنا التُّغورَ الأرْمنية كلّها 


3 إلى كل تَعْرٍ بالجزيرة آهِلٍ 
مَلْطِيهُ مع سْمَيْساط من بعدٍ كو 7 
وبالحدّث الحمراءٍ جالّت عساكرى 
وكم قد ذَلَلّنا من أَعِدّةِ أهلها 
وسدٌ سروح د خرلنا يجتههنا 
وأهلُ الدمَا لادُوا بدا وتحرّموا"" 
وصَبّح رأسٌ ل ما بَطارِقٌ 
ودارًا ومَيّافارقِين وأرزنا 


00 لى لك 


فإِنّىَ عما همّنى غير نائم 
وضَعْفِكمُ إلا وُسومُ المعالم 


2 
بِِْانٍ صِدْقٍ كالليرث الضَّراغِم 


إلى جندٍ قَِتّسْرِينِكمْ فالعواصم 
وفى البحرٍ أَضعافٌ القُتوح التُواخم 
وتميسوم بعد العْقرِىٌ المعاله” 
فصاروا لنا من بين عبد وخادم 
يهذَّنةٍ' تلو على كل قائم 
ديل مولى 1 عن وَضْفٍ أَدَمٍ 
0 عَذّوناها" بضرب الجماجم 
”صَبَخناهم باخيل مثل الضّرا 0 
ع م شد 


)١(‏ كيسوم : قرية مستطيلة من أعمال سميساط . والجعفرى : اسم قصر بناه أمير المؤمنين جعفر المتوكل 
على الله قرب سامراء بموضع يسمى الماحوزة . انظر معجم البلدان 285/١‏ 888/4. 


. فى بام: «لنا رتبة)‎ )١١ 
. فى م : « تحزبوا»‎ 5 


(4) رأس العين : مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة يبن حوّان ونصيبين ودُنّمِسر 


اام 


. انظر معجم البلدان 


(ه) فى الأصل » ب : وغدوناها». وفى م: «غزوناها) . 
(3 - 1 فى بء م: «أذقتاهم بالخيل طعم العلاقم» . 
0 فى الأصلء ص : «الملاغم » . وامثبت من مصدر التخريج . والملاغم : هى ما حول القم مما يبلغه 
اللسان ويصل إليه . والملاغم من كل شىء: الفم والأنف والأشداق . انظر اللسان (ل غ م). 
(8) أقريطش : بفتح الهمزء وتكسر : اسم جزيرة فى بحر المغرب . معجم البلدان .575/١‏ 


ترومة 


فَحُرْتَهِمُ أَسْرَى وسِيقَت نساؤّهم 
هناك فتخنا عينٌ زرَرْبِةَ عَنُْوةَ 
إلى علب حتى اشتبخنا عريّها 
"أحَدْنا النّسا ثم البنات نَسْوقُهم 
قد فك عنها سيفٌ دولة ديبكم 
وملنا على طوسوس ميلة ا 
فكم ذاتٍ عِرٌ حزةٍ عَلُويةٍ 
سبهنا فشقّنا خاضعاتٍ عَواسِوًا 
وكم ين قَيِيلٍ قد تركنا جد 0 
وكم وَفُعةٍ فى الذَّروب فقت كمائكم 
ومِلنا على أزتاجكم ' وحريمها 
فَأَهُوَت أعاليها وبُدّل رسمها 
إذا صاح فيها البُومُ جاوّبه الصّدَى 
وأَنَطاكُ لم تَبْعُدُ علئ وإننى 
ومشكنُ آبائى دمشٌ فإننى 


. ) فى بء م : «النواعم‎ )١( 
(؟ - 5) زيادة من: ب) م.‎ 
فى ب. م: «حازم).‎ )9 
في م: (مجندلا).‎ )4( 


3 0 د الفواجم 

وصبيائهم مكل المماليك ا 
وناصرّها منا على رَغْمٍ راغم 
أَذَقُنا لمن فيها لِكحرٌ الحلاقم 
مُتَعَُمةَ الأطرافٍ ريا ا معاصم 


رو ا 


يَصّبٌ دما بين للها واللّهازم"' 
0 6 لي البهائم 
7 الأ 0 بعد بيض 7 
بانفكينا يرقا فلك اغحَارِم 
سأَرْجعٌ فيها مُلكنا تحت خاتمى 


زم الها جمع لهذ :وحن اللحمة الكدرقة خلق اطلق . وقيل : هى ما بين منقطع أصل اللسان إلى 
مقلع القلب من أعلى الفم ٠‏ واللهازم : أصول لكين ؛ جمع لِهْزِمَة . واللهزمتان قيل : هما عظمان 
نايَِانِ فى اللّسْينَ تحت الأذنين . اللسان ل ه وع)» » (لهزم ). 

(9) فى ب : (١‏ أزواجكم » . وأرتاح : حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب . معجم البلدان .15٠/١‏ 


الحا 


ومصد سأئْئخها بسيفى عَنْوةَ 
وأَجْرِىَ كافورًا بما يَسْتَحِقّه 
و/ ماظع ألا شَّمُروايا أهل حرّانَ شّمُروا 
تَنْجُا كرامًا وتَسْلّموا 
هناك" تَصِيبِينٌ ومَوْصِلُها إلى 
سأفكخ ساموًا وكونّى وعُكمرا 
قل أمليها الوجال بأشرهم 
ألا شَمْروا يا أهلّ بغداد ويُلكم 
رضيتم بكم الدَيلَمِيَ خليفة 
ويا قالنى الوئلاتٍ ويلك ازجعوا 
وعُودوا إلى أرض الحيجاز أل 
سألقى مجيوشى نحو بغداد سائرًا 
وأُخْرِقٌ أغلاها وأَمْدِمُ شورها 
2 رن 


واشرى بجَيْشى نحو الاهواز مُسْرِعًا 


0 


فإن تَهْرْبوا 


ع 
إن 4 


وأخرز 


. ) الصادى‎ «١ : فى م‎ )١( 

0 فى بء م : ١‏ كذاك ). 

وم - سم فى الأصل . ص : ( جيل والنظائم » . 
(4) فى ب ء م : ١‏ وحرائم » . 


وكيد أفوالة ”بجنا لهام 
بمُشْطٍ ومفراض ومصٌ مَحاجم 
أتككم مجيوش الروم مثل العمائم 
مِن املِكِ الضّارى”” بقتلٍ المسايم 
بجزيرة آبائى ومُلْك الأقادم 
وَكريقها مغ “ماردين العواضم” 
وَأَفْتَمُ أفيوالا بها لكعام” 
فكلكمُ الى غيه رائم 
فصِرْ عَبيدًا للعبيدٍ الدّيالم 
إلى أرض صَبْعَاءَ وأرض تائم 
وحَنُوا بلا الوم أهل المكارم 


0 )2ش 
إلى باب طاقٍ حيث داز القُماقِم 
250 


وأسشبى ذراريها على رَعْم راغم 
وأقذل قو فيه ميقن التقائم 


- 


لإحراز ديباج وخر السَواسِم 


(ه) القُماقم من الرجال : السيد الكثير الخير » الواسع الفضل . اللسان (ق م م) ٠‏ 


59 -58) سقط من : ص . 


5 


وأهلها “نوها رراخرك» تصويفا 
ومنها إلى شِيرارٌ والدَىٌ فاغلموا 
إلى شاس بلخ بعدّها وَعنواتها 
فسابور أُخرِئها وأَقدمُ حصتها 
إلى السوس”” أقصاها أُدئو”” مُلكها 
وكَْمانُ لا أنسى سجشتانَ كلها 
"من الشرق الأنْصَى إلى مغرب الى 
لد 
إلى واسِطٍ وشط عرقي وكوفةٍ 
ابرع منها نحو مكة سائرًا 
تأفركها: نا ريا سنا 
وأخوىئ نجدًا كلّها وتهامها 
3 م, وأَعْرو ينا كلّها وربيدَها 
"إلى عَطْيَعْوَف شهلها ايجالها 


م 7 
أسِيردُ بججندى ذ 


اي ذراريها كفعزٍ الأقادم 
ف 

ُراسانُ َصُدى" ' والجيوشٌ لخادم 
وفوؤغانة مغ ممؤوها ومْحَازِم 
وفنا يومًا كيوم م 
إلى أصبهانٌ ا الأعاجم" 
وكائْلّها الثانى”' ومُلكٌ الأعاجم 
1 »0 

إلى قيروانَ الآأرض عُوْبٍ الكتائم 
لها بحرٌ عاج رائع متلازم 
بما كان يومًا جدّنا ذو العزائم 
أَجُةٍ مجيوشًا كالليالى الشواجم 
أقِيمُ بها للحن كرسئ عالم 
وسزواتها. من مَذْحِج وقحاطم 
9 8 ا -_ 3 ف 
وصَتّعاءَها مع صغدة والتهائم 
إلى هَجَرٍ أحسائها والتّهائِم' 


. فى النسخ : « قصرى )») . والمثبت من مصدر التخريج‎ )١( 


(؟) فى ب م : ( بحارم ) . 
(5 - ”) سقط من : ب0 6 م. 


5( السوس : بلدة بخوزستان ٠‏ معجم البلدان عإرمنا١‏ 5 


(5) فى ص : ١‏ أدبر ) . 
(5) فى م : ١‏ النائى » . 

- /) سقط من : ب 6 م . 
(8) فى الأصل : « اللعائم » . 
(9 -8) سقط من : م . 


فأندكها أيضًا يبابًا بَلاتِعًا 
وأحوى امول العامة مايا 
أو إلى القّدْسِ التى ا لنا 
علو سَريرى للشجودٍ "فيَشْمَفِى 
هنالك تَخُلُو الأرض من كل يسام 
نُصِرْنا عليكم حينَ جار وُلانُكم 
قُضْائَكُمٌُ باعوا القَضاءً ينهم 
ُذولكم بالزُورٍ يَشْهَدٌ ا 
سأفكخ أرض اللّهِ شرقًا ومغربًا 
فعيسى علا فوقّ السّمواتٍ عَرْسُه 
وصاحهكم فى اليب أَؤدى به الى 
تَناولُْمُ أصحابّه بعد موته 


خلاء بِنَ الأَهُلِين أَرْضٌ تعائم 
وما جمّع القِرْماطٌ يوم محارم 
بعر مَكين ثابتٍ الأصلٍ 2 
ارة بنى حو بحمل الدراهم 
لكل ”3 ' الدين أغلفٌ 2 
وأَعْلَبْمُمٌ بالشُكراتِ العظائم 
كع 0 يخ اام 
بلي" والبؤطيل ”7 سخ 9 قايم 
وأَنْشّد 4 1 الصّلْبٍ نَشْرَ سازونى 
ففاز الذى والاه يوم 00 
فصار رُفانًا بين تلك الرمائم 
بسبٌ وقَذْفٍ وانْتِهاكِ مار 


هذا آخرهاء لعن الله ناظمها وأشكنه النازء يرم لا يمَمٌ القَليينَ 


ل ا سوو يط 00 : اللعئد 22 4 رو وسير 


و سو 


000 و1 


ألدّارٍ © [غافر: ١ه]»‏ يوم يَدُعو ناظِمُها 


0 000-001 00 
ُبوراء ويَصْلَى سَعيراء ويباشئُ ذلا طويلا » «9 يَوْمَ يحص أاَلطَإِلم عل يَدَيْهِ يفول 


اسلا 


ين أَغَحَدْتُ مم ليسول سيلا ©) ولق لنت لز أذ ملانًا حلبلا 9 لَقَد 


. ) فى ب ء م : ( معظما وتبقى ملوك الأرض مثل الخوارم‎ )١ - ١١ 


(5) فى الأصل . ب : (١‏ تقى ) . 
5 - "م فى ب ء م : «١‏ ظاهر وبالإفك ) . 
(4) البرطيل : الرشوة . الوسيط ( برطل ) . 


(ه - ه) فى ب » م : ١‏ دينا للصليب بصارمى » . 


(5) فى الأصل : ١‏ الغمايم » . 


0 6 حراةظ ع رد 
حاير كسار جََن وكات 


مون و اح دعر 0 زفق 
0 د 0 


للحي اد ابو تام ا 


ل 0 َه 0 ُ زفق 
وأكرم مثواه » وغفر له زَلله وخخطاياه 


من الحتَهى باللّه ربٌ الغوالم 
محمدٍ الهادى إلى اللَِّ بالتنّى 
عليه من اللَّهِ السلامٌ مُرَدُدا 
3ظ إلى قائلٍ بالك جَهْلا 1 
دعَوْتٌَ إمامًا ليس من أمر آله 
دمَثه الدّواهى فى خلافته كما 
ولا عَجَبٌ من 24 أو مُلِعَةٍ 
ولو أنه فى حال ماضى ججدوده 
حرم بما لو كان "نهم ب 
إِذَنْ لعَرَتْكم حَجْلةٌ عند ذكره 


: بعده فى با )2 م‎ )١( 


« إن كان مات كافرًا » . 


ودين رسولٍ لله من آل هأ 
وبِالدِشد والإشلام اير قائم 
إلى أن ثُوافى البعك كل العوالم 
عن التُقفور الْقْترى فى الأعاجم 
بِكَقّيه إلا كالؤسوم الطوايم 
دّث قبلّه الأثلاك ع الدُواهم 
نُصِيبُ الكريم الحو وابيّ الأكارم 
لَوْعْقُمْ منه سُمومَ . الأراقم 
د منهم دارِساتٍ المعالم 
"حنائق حكم " الله أشكو جاكم 


ًَ 2 
وأخرس منكم كل فاو مُخاصم 


(؟) انظر القصيدة فى طبقات الشافعية للسبكى #/14١؟‏ - 58515 . 


(") فى الأصل . ص : « سمام » . وفى ب : 


« سهام ). 


(4 - 4) فى الأصل  :‏ برتكم حقائق ) . وفى ب » م : 9 فيكم حقيقة ) . وفى ص : ١‏ فيهم برتكم ) . 


والمثبت من مصدر التخريج . 
(ه - ه) فى ب » م : ١‏ لكان بفضل ) . 


سلتاكم كوا فَمُّرْ بيو" 
فَطِوك شرورًا عند ذاكَ وتحوة" 
وما ذاك إلا فى اتصاصفي عَفْلةِ 
ولما تنالزَّغ غنننا الأموة تخالا 
بكفْرٍ أياديهغ وجَحدٍ حُقوقهم 
وتو بيثم على أطرافنا عند 0 
ألم نَبْكَرْعْ منكم بأيدٍ وقُوةٍ 
ومِصْرَ وأرضٌ القَيِرَوانِ بأشرها 
ألم تنصِفٌ منكغ على ضعف حالها 
امنا بإينك لم وَالقّمَامَةٌ بعدها 


و 


37 0 ا من تك 
وكرسِيكم فى أرض إِسْكنئْدريةٍ 


. ) بيرة‎ ١ : فى الأصل » ص‎ 0١ 
. ) فى م : ( نشوة‎ )'( 
. » المتعالم‎ (١ : فى ب ء م‎ 5١ 


(4) فى الأصل » ب » م : ١‏ دانت 6 . وفى ص : 


(ه - ه) سقط من : أم. 


(5 -5) فى ب ع م: ( وسر كيسكم ) . 


مِن الكد أُفْعالَ الضُّعافٍ العزائم 
كفغل هين التَاقِصٍ اي ”© 
عَرَئْنا وصَدِفٌ البقر جح احم 
ودالث”؟ لأهل الجهلٍ دَوْلةُ ظالم 
لغبدانهم من تُركهم والدّيالم 
بن رقعوه من حضيض البهائم 
وُثُوتِ لُصوص عند غَفْلةٍ نائم 
جميع بلادٍ الشام ضَرْبَةَ لازم 
أَنْدَنْسَا قَسْوًا 5 82 
صِقَلْيَةٌ فى بحرها اد 
وسامئكمٌ سُوءَ العذاب اللازم” 
لنا وبأيدينا على رَغْم راغم 
باثقاى: ترتال: السلسية الأعاظم 
وكوسيكم فى القُدْسٍِ فى أورشالم"' 


و زالت » . ولمثبت من مصدر التخريج . 


(0 أُورِيشّلِم : بالضم ثم السكون وكسر الراء وياء ساكنة وشين معجمة مفتوحة ولام مكسورة » ويروى 
بالفمتح ؛ وميم ؛ وهو اسم للبيت المقدس بالعبرانية » إلا أنهم يُسكنون فيقولون : أُورِيضَلْم . معجم البلدان 
1/1 1. 


صِمَمْناهُمُ قَسْرًا برغم أنوفكم 
"وكرضية اتطاكفة كان فرق 
فليس سوى كرسيئ (ومة فيكم 
3 مر ولا بد من عَؤْدٍ الجميع بأُسْرِه 
3 5 هَ م 

اليس يزيد حل وشط دِياركمم 
ومَشلمة قد داسها بعد ذاكمُ 
وأَحْدَمَكع بالذّلُ مشجدنا الذى 
إلى جنب قَصْر الك ين دار مُلكُكُمْ 
وأدى لهاروث الشيدٍ مليككم 
سلتعاكم 
إلى بيت يَغقوب وأزيافٍ دُومةٍ 
: 1 5 
فهل سِرتم فى أَرْضنا قط جمعةً 
فما لكمٌ إلا الأمانع وحدها 


2 
تمه 


6« 
١‏ مَسْرَى سُهورًا بِمُوَةٍ 


رُوَيِدَا يَعْدْ نحو الخلافةٍ تُورُها 


ا ضمت الساقين سو ود الأداهم'"' 
ودهوًا بأيدينا. دل الملاغم 
0 

وكرسئ مُسْطئْطِينةٍ فى المقادم 


إلينا ات قامهِرٍ مُتعاظم 
على باب مُسْطْئْطِينةٍ بالصّوارم 
ا 
بحيس لهام كالليوثِ الضراغم 
بُنى فيكمٌ فى عَضصّره المتقادم 
إناوة مَعْلوبٍ وجزية غارم 
حبانًا بها الرحمنٌ أَرْحَمٌ راحم 

وه ,37 2 6 
إلى لةَ البخر البعيدٍ حارم 
أبى اللّهُ ذاكع يا بَقايا الهّزائم 

سافن ءِ 1 
الي ُّ 


ويُسفرُ مُعْبَو "الؤجوو السواهم 
)١ - ١(‏ فى ب : 9 وكرسى قسطنطينية فى المعاوم » . وفى م : 2 وكرسى قسطنطينية فى المعادم ) . 
(5 - 5) سقط من : ب2.ام. 
(5) فى الأصل : « المعاوم » » وفى ص : ١‏ المقاوم » . والمثبت من مصدر التخريج . 
(4 - 4) فى ب : ١‏ تهام كالدوى الضراغم ؛ . وفى م  :‏ تهام قد روى بالضراغم ») . 
(ه - ه) فى م : ( مصرا شهود » . 
(3 - 5) فى ب ء م : و المحيط اللحاوم » . 


( - 8) فى ب : ١‏ الوجوه الهواشم ) » وفى م : « وجوه الهواشم ) . 


للحا 


وحيئَئذٍ نَذْرُونَ كيف فرارُكم 
على سالفٍ العاداتٍ هنا ومثكمُ 
بِيثُم سَبايا يَحْصّرُ العَدّ دونّها 
فلو رام خَلَقُ عَدَّها رام مُغجرًا 
بأبناءِ عحمدانَ وكافورَ صُلْتُمُ 
دَعِنٌّ وَحَجّامٌ سطؤتم عليهما 
هلا على دفهانة"" قبلَ ذاك أو 
ليا قادوكم كما ' اقتاد جازِك 
وساقوا على رِسْلٍ بناتٍ مُلوككم 
ولكن سَلُوا عنا هرقلا ومن شلا 
> 7 0 - 

7 كوكم عنا المتَوّجٌ منكم 
وعمّا فتكحنا من منيع بلادكم 
ود كل نَذْلٍ مُفْكر لا تَعُدٌه 
متى يَكَمنّاها ا ّّ يفيت ودُوتها 


إذا صَدَمتكم ل جيش مُصادِم 
ليالى أنقم فى عِدادٍ العُنائم 
أَنّى بكغدادٍ لريشٍ الحمائم 
أراذل. أنجاس قناز العاف 
وما قَدْدُ مَصّاصٍِ دماءًٌ احاتم 
على ' محل أربا كما راغب 690 
حلائبت أنْياسٍ 0 الحلاقم 
سَبايا كما سيقت ظِباءُ الصّرائم 
وعمًا أَقَمْنا فيكمُ من مآتم 
إمامًا ولا ' ين مُحكماتٍ الدّعائة 


- 


إلى جبل يَلْكُمْ أمانئ هائم 


5 ظٍ 2 
تَطَايَد هاماتث وخر الغلاصم 


. 505/9 دميانة : إقليم من أقاليم أكشونة بالأندلس . معجم البلدان‎ )١( 
: تمل أربا رماد الضراغم ) . وفى ص‎ ١ : (؟ - ؟) فى الأصل : « ثمل أو يا زمان الضراغم » . وفى ب‎ 


«على ثمل أو نا زماز الضراغم » . 


() هذا البيت زيادة من النسخ ليست فى مصدر التخريج . 
(؛ - 4) فى ب ء م : ١‏ اقتادكم أقيال جرجان بحز » . 
(ه - ه) فى ب » م : ١‏ التنوخ وقيصر وكم قد سيينا من نساء كرائم » . 


(5 - 58) فى ب ء م : ( الدعوى له بالتقادم ) . 
(0) الغلاصم : جمع غعَلْصّمة وهى اللحم بين الرأس والعنق » أو العُججرَة - أى العقدة - على ملتقى - 


للك 


0 4 
ومن دون بغدادٍ سيوف اي 


مَحَلّةُ أهل الرُهْدٍ والخيرٍ والتّّى 
دعوا الؤمْلةً الصَّهْباءَ عنكم فدونها 
ودون دمشق جمغ جيش كأنه 
وضَرْبٌ يُلَتَّى الكثر كل عَدَلَةٍ 
ومن دُونٍ أكنافٍ الحجاز جحافِل 
بها من بنى عَدُنانَ كل سَميدع 7 
وأموالكم حِلّ لهم ودماؤُكُم 
"ولق قد لَقِيتُمْ من قُضاعَةَ كب 
إذا صُبْحُوكغ ذكروكم بما شلا 
زمان يقودُونَ الصّوافِنَ تَحْوكم 
سَيأَتِيكُمْ منهم قريئًا عَصَائِتٌ 
وأَرضُكمْ حمًا سَيِقُتسِمُونَها 
ولو طرَقتْكم من خُراسانٌ عضْبةٌ 
لا كان منكم عثد ذلك غيد ما 


تنيز حير للفسيو '' «القراصيم 
ومَئزلةٌ مشقلها” كل عالم 
من المسلمين الصّيدٍ كل مُقاوم 
سحائبُ طير تَنْقَحى بالقوادم 
ناه اكيم / يض الدراهم 
كقطر العُيُوثِ الهاملاتٍ الشواجم 
ومن ححئ قحطانٍ لين 
بها يُشْتَقَى حَدُ النفوس الحوائم” 

ليثم ضرامًا فى يبيس الهشائم ' 
لَهُمْ مَعكُمْ من مأزقٍ متلاجم 
فجِثْتُمْ صَمانًا أنْكُم فى لانم 
تسكع تذكار أذ الغواصم 
كما كَعَلوا دَهْرًا بِعَدْلٍ الاسم 
وشِيرارٌ والوّىٌ 0 القوائم 

عهدنا لكم. دل وعَضٌ الأباهم 


- اللهاة وال مرىء 2 أو رأس الحلقوم بشواربه وحَرْقدّته - أى عفد الحدجرة بي أو أصل اللسان . انظر النيط 


(غلصم) . 


. ) فى ب : ( تردون بغداد سوق حديدة‎ )١ - ١١ 


وفى م : ( تريدون بغداد سوقا جديدة ) . 


(؟) الفييق : الفحل من الإبل . انظر الوسيط ( ف ن ق ). 


(5) فى ب ء م : ( يختارها ) . 


(4) السميدع : الكريم السيّد الجميل اْوَطَأُ الأكناف . وقيل : هو الشجاع . اللسان ( سمدع ) . 
١‏ لوالو معن الوم وهر العطش + القن الوسيظة رجور 6ه 


59 --5) سقط من : الأصل » ب . 


فقد طالّ ما زارُوكُمُ فى ديا ركم 
وأما سِجِشْتانٌ وكرْمانٌ والألى 
وف ارين والصويل جح عردو 
فلو قد أتاكم جِمِعُهمْ لَعْدَوْتم 
وبالبضرةٍ الدّهْراءٍ والكوفةٍ التى 
جمُوحٌ ُسابى الوَملٌ جم عَدِيدُها 
ومن دونٍ بيت الله فى مكة التى 
تل جميج الأرضٍ منها نيما 
دفاحٌ من الرحمنٍ عنها بحقّها 
[4/5 ماوع بها دقّع الأخبوشٌ عنها وقَبِلهُمْ 
وجمع كموج " البحر ماض عَرَر 
ومن دون قبرٍ المصْطفَى وشط طَيْبةٍ 
يَقُودُهمُ جيش اللائكةٍ العلا 
فلو قد لقيذا كم لَعُدتمُ ذماتها 
وبالهِمَنٍ الممدوع فِثْيانُ غارةٍ 
وفى جلي 9 التَمامة عُضْبَةٌ 

َيِه ى وَالقَرمِطيّين دولةٌ 


مَسِيرةَ عام بالخيولٍ الصَّلادِم 
بكابلَ عَنُوا فى يلاد الَرَاهم 
وفى أَصْبَهانٍ كل أرْوَع عازم 
َرائِس ' لِلآسادٍ مِكْلَ' التهائم 
سمت وبأدنى واسِطٍ كالكظائم 
اليد كرفا قله سان 
عراهاامنيي انكر راضم 
مله شنا اشن ين نم خاتم 
فما هو عنها كو علوفي"" برائم 
بحصْباءٍ طيْرٍ فى ذُرَا الجر حائم 
حمى سُوَة الببطحاءٍ ذاتٍ المحارم 
جرع قدو اين الليل فاجم 
كفاحا ودَفْعَا عن مُصَلَّ وصائم 
من فى أعالى جَمينا والهائم 
إذا ها تفروك كم كالملا 
مَغْاوِدٌُ أنمجادٍ طِوال را 
تَعُودُ لميمونٍ التقيبَةٍ حازم 


ا © )١‏ فى النسخ : ( كالاساد فوق » . والمثبت من مصدر التخريج . 

(؟ - ؟) فى الأصل » ص : ١‏ تنويه منها ) . وفى ب » م : 9 عادوه منه ) . والمثيت من مصدر التخريج . 
(5) الطرف : الكريم من الخيل . الخحيط ( ط راف ) . 

(*) فى النسخ : ١‏ كجمع » . والمثبت من مصدر التخريج . 


0000 # رمم 

خليفة حق يَنْصُّدُ الدينن حكمُه 

إلى ولد العباس تُنْمَى مجدوده 

ملوك جرّى بالنصر طائخ سَعْدِهم 
و ع ام 

وإن كان من عُلْيا عَدِىٌ وتيمها 


ل 2 
فاهلا وسَهلا ثم نَعْمَى ومرحبا 
هُمْ نصّروا الإسلامٌ نصُرًا مُوَرُرا 


- 


9 
رُوَيْدَا فوعدٌ الله بالصدق واردٌ 
0 5 ي 0 5-58 5 4 
الم م 03 4 
ونملك أقصى أرضكم وبلادكم 


مه 5 


وتَفْتَحْ أرضٌ الصّين والهئدٍ عَنُوةَ 


إلى أن يُرَى الإسلامٌ قد عَمْ حكمة 
أَتَقْرنُ يا 00 دِينّ مُكَلْثْ 


ا 5 رس 040 
أناجيلكم مصنوعة بككاذؤذب 


. ) مزبد الموج فاعم‎ ١ : فى ب ء م‎ )١ - ١( 


0 -5) سقط من : ص . 
5) فى ب »م : ١‏ لغيره » . 


ولا يَتّقَى فى اللَّهِ لَؤْمةَ لاثم 
بفخرٍ ميم "أو لزُمْرٍ العباشِم” 
نأملًا بماض منهمُ وبقادم 
مَنازِلٍ بغدادٍ مَل المكارم 
ومن أَسَدٍ أهلٍ الصّلاح لحارم 
به ون خهاز نالفي اي 
وهم فتّحوا البِلْدانَ كَبْح المراغم 
بتخريع أهلٍ الكفرٍ طغم العلاقم 
نكم قوت النّسورٍ القشاعم 
وتلرشكم د الْجرّى والمْغارم 
بجيش لأرض الترك وار حايلم 
ولئيست كأمثالٍ العقولٍ الشقائم 
جميعٌ البلادٍ بالجيوش وار 
بعيدًا عن المْعَقُولٍ بَادِى الم 
واللق” شكنا :لبس يكت :لكام 
كلام الألَى فيها أَنَْا بالعظائم 


(5) فى الأصل : 9 متأكذب » . وفى ص : ١‏ متكاذب » . وفى ب » م : 9 قد تشابهت » . والمثبت من 


مصدر التخريج . 


وَعُودُ صليب ما تزالون سُجَدَا 
[/ 4/اظع ينون تَضُللًا ِصَلْبٍ إلهكم 
إلى هلد الإسلام توحيدٍ ريّنا 
وصِدّقٍ رسالاتٍ الذى جاءً بالهُدَى 
وأذعتَتِ الأملاكُ طَوْعًا لدينه 
كما دَانَ فى صَنْعَاءَ مالك دولةٍ 
وسائة أقلاك. اليمانين أَسَلموا 
أجابُوا دين الله دُون مخافةٍ 
فحنُوا رى التيجانٍ طؤْعًا ورَغْبة 
وحاباةٌ بالئصْرٍ المكينٍ إِلهُهُ 
ولا عندّةٌ مال عَتِيدٌ لناصر 
ولا وَعَدَ الأنصارَ مالا يَحْضُهُمْ 
فلم مقينية قط قوةٌ آسر 
كما يفترى إِفُكا وزورًا وضِلَة 
على أَنّكُمْ قد قلتم هر ربكم 


أ الله أن يذعى اله اب وصاحت 


له يا عقول الهايلاتٍ الشوائم 
انيف حفود: أزذلين لايم 
. 000 )ع( 9 0 
فما دينُ ذى دين لنا بمقاوم 


ِبْرْهانٍ صِدْقٍِ ظاهرٍ فى المواسم 


م # وا و امم 2 8 
وأهلُ ثممانٍ حيتٌ رَمْط الجهاضِم 


ومين بلدٍ البخرَينٍ قَوْمْ اللّهِازِم 
ولا رَغْبةِ تَطََى بها كف عادِم 
بحقٌّ يقينٍ بالبراهين ناجم 
وصيِّرَ مَن عاداةٌ تحت المكاسم 
ولا دفعوا عئةٌ شّتِيمة شاتم 
ولا دقُع مَرمُوبٍ ولا الم 
بلى كان مَعْصُومًا لأقْدَرٍ عاصم 
ولا مُكُتَتْ من جشمة يِدُ لايم 
7 
فيا لَضصَلالٍ فى الحماقةٍ عائم 


- 
م 


ستَلْقّى دُعاةٌ الكفر حالة نادم 


(1) فى النسخ : ١‏ لها ) . والمثيت من مصدر التخريج . 
فة الجهاضم : جمع جع ضم وهو الضخم الهامة المستدير الوجه والرحب الجانيين الواسع الصدر . انظر 


القاموس المحيط ( جهضم ) . 


5 فى النسخ : (١‏ لاطم » . والمثبت من مصدر التخريج . 


ولكنة عييد اكه مُكبعٌ 
أبْلْظَمْ وجةُ الوبٌ تا لتؤككم 


تساى جميع الناس فى نضْرٍ حمَه 
فَعُوبٌ وأخبوش وفُرْسٌ وبَرْيَرٌ 
وقبِطْ وأنباط وَخَرْرٌ ودَيِلَمٌْ 
و كن أشلافٍ لهم فتحئفوا 
به دحَلُوا فى مِلَةِ الحقّ كلهم 
به صمٌ تَفْسِيرُ المنام الذى أنَى 
وسِئدٌ وهِئدٌ أسلّموا وتدَيّنوا 
3 /وع وَشّقٌ لنا بدرَ السمواتٍ آية 
وسالتٌ عيونٌ الماءٍ فى وَسْطٍ كفه 
وجاءً بما تقْضِى العقول بِصِدْقِه 
عليه سلامُ اللَّهِ ما ذيٌ شَارِقٌ 
براهيبُهُ كالشّمْسِ لا مثل قولِكُم 
لنا كل يلم من قديم ومُحدَثِ 
نيعم بشِعْرٍ باردٍ مُعَخاؤِلٍ 
فدونكها كالمِمّْدٍ فيه رُمُوِدٌ 


سَ 00 0 ولا قول زاعم 
م فى عُلمكُمْ كل طالم 
5 عَلّمِ أبداة للشّْرْكِ حاطم 
فلِلْكل فى إعظابهِ حال خادم 
وكرديهز قد فار قِذّخُ المراجم 
وروم رم موك دونه بالقواصم 
قازرا" نحظ نقن النيعادة انه 
ودانُوا لأخكام الله اللُوازم 
به انِيالٌ كَهلّهُ كم حاتم 
بدينٍ الهُدَى فى رَفْضِ دين الأعاجم 
وأشْبَعَ ين صاع له كلّ طاعِم 
فأَرْوَى به جَيْشًا كثير اهماهم" 
ولا كدعار غير ذاتٍ قوائم 
تَعاقْهُ ‏ لباك أُشْحَمَ 2 
وتَخْلِيطِكم فى جَوْمَرٍ وأقانم 
ونع حَمِيدٌ دامياتٌ محازم 
ضعيفي معانى النُظم + جم البلاغم 
ودُرٌ وياقوتٌ بإحكام حاكم 


. ) فى مصدر التخريج : « القماقم » . والهماهم : صوت من أصوات الرعد . انظر الوسيط ( هم م‎ )١( 


ثم دحَلت سنة سثْ وخمسين وثلاثمائة 
اسْتَهَلت هذه السنة© 
الدَيُلميٌ . 

وعيِلّت الوافِضُ فى يوم عاسُوراءَ عَزاءَ الحسين, على ما ابْتَدّعوه من 
الوح . 1 

وكا كان ثالتٌ عضَرَ ربيع الأول من هذه السنة تُونى مُعِرٌ الدَّوْلةٍ أبو الحسن 
أحمدٌ بن بُوَيْه الدّيْكَمه”" لزي أظهّر الرِفْض ع وتقال اله:: مك الدولة - بعلة 
الذّرَبِ » فصار لا يَْيِتُ فى معدت شىة بالكلْية » وكا أحسى بالموت أَظهَر القؤبة » 
وأناب إلى اللَِّ عر وجل » وردٌ كثيرا من الْمظالم » وتصَدّق بكثيرٍ من أمواله » 
وأغكق حَلًْا كثيرا من تماليكه» وعهد إلى ابيه بَحتِيارَ عِرٌ الدولة . 


5 


دوو و ك 00 
والخليفة المطيعٌ لله. والسلطان مُعِرٌ الدولة بن بور 


وقد الجكمع ببعض العلّمَاءٍ» فكلّمه فى الشنّة» وأخبره أنَّ علهًا رَوْج ابنته أ 
وه 8 
كُلَنُوم من عمر بن الخطاب » فقال : واللَّهِ ما سمغت بهذا قط . ورجحع إلى الشْنَةٍ 
0 له ار 5 0 0 
ومُتابَعتِها » ولما حضر وقت الصلاةٍ خرّج ذلك الرجل إلى الصلاةٍ » فقال له : أمَا 


(0) المنتظم 181/١4‏ » والكامل 8/هلاه - 8١‏ ه » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 1ه" - 
.مع ص 7؟ - 58 » وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص 4007 - 4١‏ . 

() المنعظم 187/١4‏ »ع ووفيات الأعيان 174/١‏ » وامختصر فى أخبار البشر ٠١7/6‏ » وسير أعلام 
النبلاء 13/1 » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - 58٠‏ ) ص ١55‏ » والوافى بالوفيات 
“/ملاىكء ومرآة الجنان 8/9ه” . 


م.م ( البداية والنهاية 5١/١٠‏ ) 


تُصَلى هلهنا ؟ قال : لا. قال : ولم ؟ قال : لأن دارك مَعْصوبةٌ . فاسْتخسن منه 
ذلك. 

وكان مُعِرُ الدولةٍ حليمًا كرما عاقلاء وكانت إحدى يديه مَقْطِوعَةٌ » وهو 
أُولُ من أخدَّتٌ الشعاةً بينَ يَدَي الملوك ؛ ليبِعتٌ بأخباره إلى أخيه دكن الدولة إلى 
ضرال سريقا» بوحتو عت امل هله شامق "و 5 امل بنداة حال سين 
كان بعضّهم يَجرى فى اليوم الواح د رار سي .وكات ف« اليلد 
ساعيان ماهران . بعال وارغرن ااي ب لهذا عَوامٌ م أهل السْئَةِ » ولهذا 
عَوامٌ أهلٍ الشّيعةٍ» وجرت لهما مَناصِف” " ومَواقِفُ . 

وكا مات مُعرٌ الدولة دفن بياب الدَبنِ فى مقاب قريش » وجلس ابله قرا 
وأصاب الناس مَط ثلاثة أيام تباعًا » فبعث عِرٌّ الدولةٍ إلى رُءوس الدّوْلةٍ فى هذه 
الأيام بمالٍ جَزيلٍ ؛ لثلا تجتمِعَ الدولةٌ على مُخالفته قبل استحكام مُبايعيه » وهذا 
من عقله ودهائه . 

وكان عمرٌ مُعِرٌ الدولةٍ ثلانًا وخحمسين سنةً » ومدةٌ ولايته إحدى وعشرين سنةً 
وأحدّ عضَّرَ شهرًا ويومين » [1/ ه»اظ] وكان قد نادى فى أيامه برد المواريث إلى 
ذُوى الأرحام قَبْلَ بيت امال . 

وقد سيمع بعض الناس ليله تُوفُى مُهِرُ الدولةٍ هاتمًا قو" 

لا بلقت آيا الحمشك. بن .تراة فيك فى الطلث 
)١ - ١(‏ سقط من : ب20.م. 


. ) الْنَاصِفٌ : جمع مَنْضصّف » كمَفّْعَد : اختلاس الحقٌّ بحيلةٍ . عاميةٌ . انظر تاج العروس (ن ص ف‎ )١( 
. ١/5/١ والمنتظم 14»ء ووفيات الأعيان‎ » 1١07 انظر تكملة تاريخ الطبرى ص‎ )5( 


وأمِئْتَ من حدّث الليا لى واختجَيبِتٌ عن الَنّوَبْ 


١) 7‏ 0 
قدت إليك يذ العدّى وعدت من بيت الدَّمَتْ 


وكا مات مُهِبٌ الدّؤْلٍ قام بالأمر بعدّه ولدُه عد الدولة» فأقبل على اللهر واللّعِبٍ 
والاشتغالٍ بأمر النساء» فعقّوق شَّمْلُه » وَاحْتَلَّت الكلمةٌ عليهء وطمع الأميد 
مَنْصورٌ بن نوج السامانزع » صاحبٌ بلادٍ حُراسانَ » فى مُلْكِ بنى بُوَئْهِ » وأَزْسَل 
ايوش الكثيفة ضخبة | لملك وُسْمَكِيرَء فلَمًا علم بذلك ذكنٌ الدولة بن بُوَيْه 
أَْسَل إلى ابنه عَصّدٍ الدولة وابن أخيه عِرٌ الدولةٍ يسْمَئجدُّهما » فأرْسَلا إليه بجنودٍ 
كثيرةٍ » فركب فيها رُكُنُ الدولق وبعث إليه و مز يََهَدَدْه ويكوَعُدُه » وقول : 
ين قدَْتُ عليك لأنْعٌّ بك لأَمْعلَعٌ . فكب إليه كن الدولة : لكنّى إن قَدوتٌ 
عليك لأس إليك وَلأَصْئَحئٌ شفَحَئٌ عنك . فكانت العاقبة قبةٌ لهذاء فدقّع الله عنه 
شه ؛ وذلك أن وُشُمكير ركب فرسًا صَعْبةٌ فتصّيْد عليها» فحمل عليه خِنْرِيرٌ ؛ 
رك قري اناده الاش لقن اللاو أذيض الات من تاعدة 
كه 
0 بن وُشْمَكِيرَ يَطلْبُ الأمانَّ مِن دكن الدولةٍ ؛ فأكته وأَؤْسَل إليه بالمالٍ 
بم الله عنه كيد السامائئة» وذلك بِصِدقي النئة 
ومن تُوْفّى فيها من الأعيان : 
أبو الفرج علئ بنْ ا حسين بن محمدٍ بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرحمنٍ 
ابن مَرْوانَ بن عبد اللِّ بن مَرُوانَ بن محمدٍ بن مَرْوانَ بن الحكم الأموىٌ 


. ) فى م2 وحاشية ب : ( بين الرتب‎ )١ - ١١ 


ع )ع( ع ع - ع 
الأصبهانئٌ ؛ صاحبٌ كتاب « الاغانى ) وكتاب ١‏ أيام العرب ) ذكر فيه ألمًا 
وسبعمائة يوم من أيامهم ووقائعهم ‏ وكان شاعرًا أديئا كاتئا» عالا بالأخبار وأيا 


و- 


الناس , إلا أنه كان يتَضَيِمُ . 

قال ابن الجوزئٌ 
الفسقّ, ويُهَوٌكُ شرب الخمرء وربما حكى ذلك عن نفسه , ومن تأكل كتابَ 
الأغانى ) رأى كل قبح ومتكر . وقد روّى الحديتٌ عن محمدٍ بن عبدٍ اله 
مُطِينٌ وحَلْق » ورؤى عنه الدارَقُطْنيُ وغيزه . 

تُوْفى فى ذى الِجةٍ من هذه السنةٍ . وقال ابن خَلُكانَ”” : وقيل : فى التى 
بعدّهاء» وكان مولدُه فى سنةٍ أربع وثمانين ومائتين» التى تُوُفى فيها البختُرىٌ 
الشاعدٌ . وقد ذكر له مُصَئَّفَاتِ عَدَيدة؛ منها «الأغانى  )‏ و«الدّياراتٌ), و 
«أيامُ العرب ) ١‏ 0 

سيف الدولة ” بن حندانَ » صاحث حلب » أبو الحسن على إن 
الهَبْجاءِ عبد اللّه” ا عمةان نا تارك ا" 0 


0 : ومثله لا يُونّنُ به ؛ فإنه يُصَدْحُ فى كُثيه بما يُوجَبُ عليه 


(1) ذكر أخبار أصبهان ؟/١؟‏ وفيه أنه توفى سنة سبع وخمسين وثلاثماثة» ويتيمة الدهر ٠١5/7‏ 
وتاريخ بغداد "58/1١‏ », ولمنتظم /١4‏ 185ء ومعجم الأدباء 54/١‏ » ووفيات الأعيان م//0ا.” » 
وسير أعلام النبلاء ٠١1/15‏ » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - .88 ) ص "14# . 

. 186/١14 المنتظم‎ )( 

(5) وفيات الأعيان 8/م.” 2 05" . 

(4 - 4) سقط من : م . وانظر ترجمته فى : يتيمة الدهر ١١/١‏ ؛ وتاريخ دمشق 4147/١7‏ مخطوط » 
والمنتظم 185/١4‏ » وزبدة الحلب 1١١/١‏ » ووفيات الأعيان */401 ؛ والختصر فى أخبار البشر ؟/ 
٠‏ » وسير أعلام النبلاء 657 » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - 8٠.‏ ) ص 1148 
ومرآة الجنان ؟/505” . 

(0) بعده فى الأصل » ص : ١‏ بن أحمد ) . 


الدولة » أحد الأمراء الشجعانٍ » والملوكِ الكثيرى الإحسانٍ» [/«/او] على ما 
كان فيه من تَشَيْع » وقد ملّك دمشقّ فى بعض الأوقاتٍ» واتّمّق له أشياءُ غَرييةٌ ؛ 
منها أن عدف" عنتقت الخطّب الُبائئة » أحدّ القُصحاء البلّْاءِ » وشاعره 
الحتتَى » ومُطْره أبو نصْرٍ الفارايغ . وكان كريًا جوادًا مُعْطِيًا للجزيلٍ . 

وحن اندو فى أعدي تاصز الدولة ضاي اوجن 7 


رَضِيتٌ لك العَلْيَا وقد كنت أُمْلّها ‏ وقلتٌ لهم بينى وبين أخى فزق 
لضي 


1 وك » : روم 0 
وما كان لي عنها تنكول وإنما تحاوَرْتٌ عن حقى فتَمٌّ لك الحق 
0 2000 5 5 03 1 ا 5 م 
ما كنت تَوْضَّى أن أَكُونَ مُصَلّْا “ إذا كنت أَرْضَّى أن يكونَ لك البق 


فلك قل كقوف لزنه كالن كنم انف تظطيفة 


- 


وام وف 


28 3 0 
ددٌ عنه الطوف منك فقد جرّعحثه منك أسْهمّه 
: - 7 مر 0007 7 ام ل 0 
كيف يَسْطَيعٌ التَجَلَدَ مَنْ ‏ خطرات الوّظم تُوْلهُ 
٠. 5 2 3‏ 1 .- 2 2 2 0 4 
وكان سببَ موتّه الفالج » وقيل : عْسْرُ البولٍ . وتؤفى بحلب » ويل تابوته 
إلى ممافارقِينَ فدهن بها وعمره ثلاث وخخحمسون سنةٌ» وقام تملك حَلْبَ من بعده 


ولذه سعد الدولة أبو احالى طَريقٌ » ثم تقل عليه َؤلى أيه فَرعَْو» فأخوجه 


من علب إلى أُمّه بمكافارقين » ثم عاد إليها كما سيأتى بيانه . 


(1) فى ص : ( حظيه » . وخطيبه هو أبو يحيى عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن ثُبانّة الفارقى » 
توفى سنة أربع وسبعين وثلاثمائة . انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء 751/١5‏ . 

(؟) انظر يتيمة الدهر 71/١‏ » وتاريخ دمشق 4414/١5‏ مخطوط . 

(”) فى مء ويتيمة الدهر : ( السبق © . 

(4) الفرس المصلّى : الذى يتلو الفرس السابق . القاموس المحيط ( ص ل ى ) ٠‏ 


وذكر ابن حَلّكاتَ شينًا كثيرا مما قاله سيف الدولةٍ وقيل فيه» قال”" : ولم 
خياب العوون لامرك ييه كاوها المحم راون السدراء ا 
لجماعةٍ من الكبارٍ منهم ؛ "١‏ كاتتىء ولخلدين . ؛ وَالَرِيٌ الدفَاءِ » والنايى » 
والبتقاء + والوأواء: وغيره "رود كز ارق لكان" أنه ولد منةعلوف ويل : 
إحدى - وثلاثمائة ) وأنه ملّك علب بعد الثلاثين وثلاثمائة» 000 
د وسار يها د لاخر الفكرل مازع داع يا يق 
احا ديل الكدى باب اوغدد - ومَلَّك دمشقٌّ مشقّ فى وقتٍ . ل 
يومًا لَنُدَ متها أت يبول اومان اي يجيه : 


ِ 0 5 0 
فقال أبو فراس أخوه ' بَدِيهد : 
و ع و خم 
قال إن كنتٌ مالكا ‏ فلى الأشدٍ كلة 


5 إفف 2 مه‎ 9 5 0 ٠ 
مَوْلَى محمدٍ بن طمْج الإحْشِيد» وقد قام‎ ٠. وفيها تُوْفى كافورٌ الإخشِيدئ‎ 


(01) وفيات الأعيان 401/8 . 

(' - 5) سقط من : ب62.ام. 

() فى ص : ١‏ الحمال بن سفيان » . والخالديان هما أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم بن 
وعلة . انظر ترجمة محمد بن هاشم فى فوات الوفيات 43/0 ١‏ » وترجمة سعيد بن هاشم فى ٠77/1١١‏ 
من فوات الوفيات أيضًا . 

() وفيات الأعيان 9ره١4 ٠‏ 405 . 

(5) انظر يتيمة الدهر 5١ » 7١/١‏ » ووفيات الأعيان «/*40 . 

71١/8 كذا فى النسخ . وأبو فراس هو ابن عم سيف الدولة . وانظر ما سيورده المصنّف فى صفحة‎ )١( 
وسير‎ » ٠١8/7 فقد صرح بأن أبا فراس هذا ابن عم سيف الدولة » وانظر كذلك امختصر فى أخبار البشر‎ 
.184/15 أعلام النبلاء‎ 

(0) تاريخ دمشق 491/١4‏ مخطوط وفيه توفى سنة سبع وخمسين وثلاثمائة » والمنتظم ١99/١5‏ »2 
وفيه أنه توفى سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة » ووفيات الأعيان 95/4 » وسير أعلام النبلاء 190/15 » 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه”‏ - 588٠.‏ )ا ص .1١49‏ 
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بالأمر مِن بعذه مَؤلاه لصِغّْر أولاده» فمَلّك كافورٌ مصرّ ودمشقّ ) وناو ليف 
الدولة وغيرّه . 
وقد كتب على قبره'”' : 
انظر إلى عِمَرِ الأيام ما صَبَعَتُ 2 أَنْتَتْ أناسًا"”' بها كانوا وما فَنْعِتْ 
دُنِْاهُمْ ضَحِكُتُ أيام دوليهع ‏ حتى إذا َمِتْ ناحث لهم وبَكتْ 
0 ان و ع 1 “0ك 
أبو علي القالىي صاحب ١‏ الاآمالى ) إسماعيل بن القاسم بن عيْدذون 
ابن هارونَ بن عيسى بن محمد بن سليمان: أبو علىٌ القالىٌ 01/:ظ] 
72 0 4 7 0 « 09 
اللعَوىٌ الأموىٌ مَؤلاهم ؛ لأآن سليمانَ هذا كان مولى لعبدٍ الملكِ بن مَرُوانَ » 
1 : ارم 5 
والقالع نشبةٌ إلى قاليقلاء ويقال”" : إنها أَررّنُ الروم . فاللّهُ أعلم . 


( 


وكان مولدُه مَنارْجِرْد ‏ من أرض الجزيرةٍ من ديار بكر » وسيمع الحديتٌ على 
أبى يَعْلَى المؤصلئ وغيره » وأَحَذ النحوّ واللغةَ عن ابن دُرَيْدٍ وأبى بكر بنٍ الأنبارىٌ 
نِفْطَويْه وغيرهم » وصئّف: الأمالى » وهو مَشْهِودٌ» وكتاب «البارع» ' على 
حروف المججم » فى خخمسة آلافٍ ورققء وغير ذلك ين امُصََّاتِ فى اللغة . 
ودحَل بغداد وسمع بهاء ثم ارتل إلى قُرطَبةَ » فدخلها فى سنةٍ ثلاثين 


. مخطوط‎ 4314/١4 تاريخ دمشق‎ )١( 

. ) فى ب .م : « قرونا‎ )١( 

() طبقات النحويين واللغويين ص ١80‏ » وتاريخ علماء الأندلس 55/١‏ » وبغية الملعمس ص 71١‏ » 
ومعجم الأدباء 5/3 » وإنباه الرواة 7١ 4/١‏ » ووفيات الأعيان 7١7/١‏ , وسير أعلام النبلاء 40/15 » 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - 38٠.‏ ) ص 188 ء ومرآة الجنان 09/5" . 

(4) فى النسخ : « عبدون » . والمثبت من مصادر الترجمة . وانظر الإكمال 80/5 . 

(0) انظر وفيات الاعيان ١/لا؟7؟‏ . 

(5) فى ب »ء م : «١‏ بميافارقين ) . 

0 فى النسخ : ١‏ التاريخ ») . والمثبت من مصادر ترجمته . وانظر كشف الظنئون 5١5/١‏ . 
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وثلاثمائةٍ واشتؤطّنهاء وصئّف كتبًا كثيرةٌ فيهاء إلى أن تُوُفُى بها فى هذه السنةٍ 
عن كمان: ونين بده أ فال ارك لكان 
وفيها تُوْفَى أبو علئ محمدٌ بن إليان” صاحبُ بلاد كَزْمانَ 
ومُعامَلاتِها »فأحَذ عَضّدٌ الدولةٍ بن كن الدولةٍ بلادّ كرمانٌ من أولادٍ محمد بن 
إلياس » وهم ثلاثةٌ ؛ الْيِسَعٌ» وإِلْياسُ » وسليماكٌ . 
والملك الكبيد وُشْمَكيرُ, كما قدَّمنا ذكره فى هذه السنة . 
وتم تُوْفَْ فيها من الملوكِ 
الحسنٌ بن الفِيرَزَانٍ ' صاحبُ بلادٍ جرجان” »و 
معز الدولة بن بُوَنِهِ الدَّيْلَمِي » كما تَقَدم ذكزه . 
٠‏ وسيف الدّوْلةٍ بِنُ حَمْدانَ صاحبة حلتء كما قَدّمْنا ذِكرَ ذلك . 


40 


قال اب الأثير'” : وفيها هلّك الَقُقُودُ ملكُ الوم :“يعنى الذفعقق ” طائعاك 

ع © 
بلادٍ الأرْمّن » وقد ذكرنا ترجمته وما ورّد عنه من الشّعر » وأوددنا جوابها للإمام 
لجان نويه از الورك زد الانعلى, 


ومكن تُوْفْىَ بها كافورٌ الإخشيدى. فى قولٍ ابن تلكا" 


(1) وفيات الأعيان 7371/55/١‏ . 

(5) الكامل 0/8١8ه‏ . 

(" - ”) فى ب »ء م : ( فكانت هذه السنة محل موت الملوك , مات فيها ).. 

(4) بياض فى الأصل » ص . فقد جاء فى تكملة تاريخ الطبرى ص "0١‏ فى أحداث سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاثمائة أنه ورد كتاب نوح صاحب خراسان بفتحه جرجان وطبرستان وكان بها الحسن بن الفيرزان 
الديلمى وملك الرى . وجاء فيه أيضا ص 4١5‏ فى أحداث سنة سبع وخمسين وثلاثمائة أنه ورد الخبر 
بوفاة الحسن بن الفيرزان بالبلاد التى تغلب عليها من جرجان . وانظر معجم البلدان 455/4 . 

(ه) الكامل 8/ل١مه‏ . 

59 -5) سقط من : ب 6.ام. 

(0) وفيات الأعيان 1٠١١/4‏ . 
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فيها"" شاع الخبد ببغداد وغيرها ين البلادٍ أن رجلا ظهّر يُقالُ له: محمدٌ 
ابرنّ عبد الله . وتلَّب بالمهُدىٌ» وزعم أنه الموعودٌ به فى الحديث الوارِدٍ فى 
المهدىٌّ» وأنه يَدْعُو إلى الخيرٍ ويَنْهَى عن الشرٌء ودعا إليه ناسٌ ببغداد ؛ فإن 
دَعوا سُبَيًا قالوا: هو مِن سُلالَةِ العباس . وإن كان المدّحُو شيعيًا قالوا له : 
علوىٌ . وكان هذا الرجلٌ إذ ذاك مُقِيمًا بمصر عند كافور الإِحُشِيدىٌ قبل أن 
يموت ؛ وكان يُكرِمُه» وكان ين ججملةٍ المُشتخسنين له شبكيكين الحاجب » 
وكان شيعئاء فظله عَلَويا وكقب إليه أن يَقْدَمَ إلى بغداة ليأَحدٌَ له البلادء 
فترحل من مصر فلقِهه سُبكيكين إلى قريب الأنْبارء فلما رآه عرّفه» وإذا هو 
محمدٌ بن الشعَكفى باللِّ العباسيئ » فلم تحدّق أنه عباسيئ وليس بِعَلَوىٌ انثنى 
رأيه عنه» فتفّوق شَّمْلُه» وتَرّق أصحائه كل تمَرّقِ » وحمل إلى عِرْ الدولةٍ بن 
مر الدولة فأمنه » وتَسلّمه المطِيعُ لل فجدّع أنقّه» واحْفى أزه, فلم يَظْهَوْ له 
خبد بالكلية بعد ذلك . 

وفيها ورَدت طائفةٌ من الروم » لعنهم الله »إلى بلادٍ أنْطاكية » فقكلوا حَلْقَا من 
حواضرها ء وسبوا انْتن عضَّرَ لقا من أهلهاء ورجعوا إلى بلادهم » ولم يَعغرض لهم 
أحدٌ . 


() المنغظم 215٠ 2183/١4‏ والكامل 6/٠8ه‏ - 85ه » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
زمم#- .ممع ص إم - سمس وس - 4١‏ . وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص 4١5‏ . 


دحال 


وعمِلت الرْوافِضٌ فى عاشوراءً انم وفى يوم عدِيرٍ حم الهَناءَ والشرورٌ . 


وفيها عرض للناس فى تَسْرينَ داءٌ الماشّرَاء فمات به حَلْقٌ كثيه مَجأءٌ » فإنا 
للَِّ وإنا إليه راجعوفٌ . 


مكة إلا القليل» ومات أكثد من وصل منهم عامّه ذلك» فإنا للّهِ وإنا إليه 

"اد وفيها اقتكل أبو المعالى شريف بن سيف الدولةٍ هو وخاله وابنُ عم 

000 

أيه أبو فراي ” بن سعيدٍ بن ححهدانٌ الشاعؤ ؛ عند قرية يتقا ل لها : صَدَد”” . فقيل 
أبو راس © فى المعركة . 

- 07 ٠. - 7 - 62 و‎ 0 

قال ابن الأثير : وقد صدّق من قال : إن املك عَمَيمٌ . 

0 ِ و - 7 5 

وفيها أظهرت الشيعة الحزن الشديدٌ يوم عاشوراءً من المحرم وعملوا عيدَ 
: 4 0000 . 1 3 4 
غديرٍ خمٌ فى اليوم الثاميَ عشر من ذى الِجَةٍ وأظهروا الفرّح والسرور 

َ ٠ 0 8 

ومن توفى فيها أيضًا : 

إبراهيمُ يمُ المتقَى للّهِ بن جعفر القَْدر” 'ء وكان قد ولى الخلافة ثم أَلءَ 
إلى أنه خُلِع عنها فى سنةٍ ثلاث وثلاثين وثلائمائةٍ » كما ذكرناء ولَِم بيته» 


. سقط من :ام‎ )١ -1١( 

. صدد » . وصدر : قرية من قرى بيت المقدس . معجم البلدان +/ه/"‎ ٠ : فى الأصل . ص‎ )١( 
. 588/8 الكامل‎ )5( 

(4 - 4) زيادة من : الأصل» ص . وهو تكرار لما تقدم فى هذه الصفحة . 

(5) الإنباء فى تاريخ الخلفاء ص ١1/8‏ », والمنتظم ١50/١14‏ » وسير أعلام النبلاء ٠١ 4/١8‏ » وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - "8٠.‏ ) ص ١١8‏ »ء والوافى بالوفيات 41/8" . 
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فمات فى هذه السنق» ودّفِن بداره عن ستين سنةً . 


عم بن جعفر بن عبد ال بن أبى الشرئ » أبو + جعفر البضرىٌ"' الحافظ , 
لد سنةٌ ثمانين ومائتين » ' وكان يَتْقَبُ على الممشايخ' حلت ع اسل 
القَضْلٍ بن الحبابٍ وغيره» وقد امٌقِد عليه مائٌ مَؤضِء”” . قال الدارمْطيئ : 
فكزك ناذا الكرات ب عبو بن عي 7 

محمد بن أحمد بن علئ بن مخخلد أبو عبد الله الجؤهرئ” المْحتييث اتوي 
ويُرفٌ بابنٍ حرم كان أحدّ أصحاب ابن جريرٍ الطترىٌ » وقد روَى عن 
ادي وغيره ) - اتقّق أنه روج امرأةٌ» فلما أُمْعِدت عليه جلس يَكْْبُْ 
الحديكٌء فجاءت أثهاء فأتَدّت الدّواةٌ فرمت بها وقالت : هذه أضّكٍ على ابنتى 
من ثلاثمائةٍ ضَدَةٍ. وقد تُوُفُى فى هذه السنةِ عن ثلاثِ وتسعين سنةٌء وكان 
يُضَكفُ فى الحديث . 


/ وتذكرة الحفاظ‎ » ١77/1 والمنتظم 191/114 » وسير أعلام النبلاء‎ » 544/١١ تاريخ بغداد‎ )١( 
. 158 ص‎ ) 88٠6 - "ه١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ » 4 
(؟ - ؟) سقط من : ب » م . والانتخاب أن يكتب الطالب عن المحدّث المكثر المتعسر الرواية ما لا يجده‎ 
.١ عند غيره ويتجنب المعاد من رواياته . انظر الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع ؟ هه‎ 
أن عمر بن جعفر انتَكَب نحو عشرين جزءا على ابن‎ » 540 » 5414/١١ الذى فى تاريخ بغداد‎ )( 
الصواف » فقالُها الدراقطدئ » وقال بأنه سيتتخب على ابن الصواف مائة جزء ولا يكون فيما ينتخبه‎ 
. حديث واحد مما انتخبه عمر بن جعفر. وفعل ذلك‎ 

وفى خبر آخر ذكر المخطيب أن الدارقطنى كان يتتبع خطأ عمر؛ وعمل فيه رسالة » ونظر الخطيب 
فى الرسالة فوجد الصواب مع ما ذكره الدارقطنى غير موضعين أو ثلاثة . وأن ابن الجعابى جمع أيضا 
أوهام عمر فيما حدَّث به » ونظر النطيب فى ذلك فوجد أكثرها قد حدث به عمرٌُ على الصواب . وانظر 
المنتظم .1١952001١91/١14‏ 
(4) تاريخ بغداد 0 » والمنتظم ١197/١4‏ » وسير أعلام النبلاء 70/17 » وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١ه”“#‏ - .٠8م"‏ ) ص ١57‏ » وميزان الاعتدال 1517/7 . 
(ه) فى النسخ : « امخرم » . والمثيت من مصادر الترجمة . وانظر الإكمال 9/١؟؟‏ . 


إن قا 


كافورٌ بن عبد اللِّ الإشِيدىٌ”” » كان مؤلى السلطانٍ محمدٍ بنِ طَفْج 
الإخشيدىٌ » اشتراه من بعض أهل مصرّ بثمانيةَ عضَّرَ دينارًا» وقربه وأؤناه» 
امت نين الراك واططناه نو قله أناركا تعيق مللكة ولدا ته افتتل 
اي موتهما فى سنةٍ خمس وخمسين» واسْتقّوت الْمْلكةٌ باسمه , يُدْعَى 
له على المنابر بالديار المصرية والشامية وبلادٍ الحجاز جميعًا» وكان شَّهْمًا ذكيًا 
فايِكا””' جَيِدَ الشيرةٍ » مدّحه الشعراء » وود إليه التتّى » حي ذهب مُعاضِبًا على 


0 


سيفٍ الدولةٍ بن حهدانَ » فآوى إلى كافور وحصّل له منه رِقُدٌ ٠"‏ ثم تَمَيِرَ عليه 
فأبعدّه كافورٌ» فهّجاه ورحل عنه » وصار إلى عَضّدٍ الدولةٍ بن بويه » فكان هناك 
حتقّه كما تَقَدّم بيائه . وأما كافود فإنه لا توفى ذفْنَ بوبه المشُهورةٍ به» وقام 
بِالملّكِ بعدّه أبو الحسن عل بن الإحْشِيدٍ» ومنه أذ الفاطِيئون الأَدْعِياءٌ بلادّ 


3 سه ا م 1 
مصر كما سيأتى . وكانت تمُلَكهٌ كافور سنتين وثلاثة أشهر رحمه اللَهُ . 


. تقدم ذكر وفاته فى السنة التى قبل هذه‎ )١( 
. ) سقط من : ب » م . والفاتك : الجرىء . اللسان ( فات ك‎ )١( 
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ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة” 


فى عاشوراءً عَمِلاتِ الووافض بذُعتهم ) وفى يوم غَدِيرِ شح عملوا القَرَح 


المبتَدَعٌ . 
وحصّل بالعراقٍ عَلامٌ عظيعٌ » كان يُعْدَمُ الخبرُ بالكلية . 0 الرومٌ فى 
البلادٍ فُسادًا» وحكقوا جمص ء وأَفْسَدوا فيها فُسادًا عَريضًا » وسبَؤا مِن المسلمين 


حامر آمالة أل نشاف » “فإنا. لله “ونا إلية اعون 


دخولٌ حعبؤهر القائدٍ إلى الذيار المضرية 


ودتحل أبو الحسنٍ جَوْمرٌ القائدُ الؤومئ فى جيش كنيف » من جهة ار 
الفاطمئ إلى ديار مصرّ يوم الثلاثاءِ ه//اظع لثلاتٌ عشْرةً ليلةً بيت من شعبانٌ » 
فلما كان يوم الجمعةٍ خطب للمُعِرٌ الفاطمئ على مُنابر الديار المصرية وسائر 
أغمالها » وأمر جَوْهَدِ الموٌدُنِين بالجايع العتيقٍ وبجامع ابن طولونٌ” أن يُودُنوا 
بحئ على خير العمل » وأن يَجْهَرَ رَ الأئمةٌ بالمشملة””" » وذلك أنه لما يو كافود 


70١ -198ء والكامل 9./8ه - 505 » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 1١95/١ 4 المنتظم‎ )١( 
. 4١9 - 4١1 ص 4#؛ 44. وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص‎ ) #8٠6 - 

(5 - ) فى ب ء م : ( بالجوامع ) . 

فى ب ء م : « بالتسليمة الأولى ) . 
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الإخشِيدئ , لم يك يَبْقَ بمصِرَ من تجتيغ القلوبٌ -- وأصابهم غَلامٌ سديدٌ 
عه ١‏ 
أشتفهم » ""فلما بغ ذلك اليك ”" وهو ببلادٍ إفريقية "' بعث جَؤْهَهًا القائِدَ الزوميئع 

ع 2 ع( م 2 
مولى أببه المنصور فى جيش كثيفي إلى الدّيار المصرية ‏ » فلما بلغ ذلك أصحابت 
كافور هرّبوا منها قبل وُصولٍ جَوْهَرٍ إليهاء فدحَلها فاحذها بلا ضَوْبةٍ ولا طعْنةٍ 
ولا تمائَعة» ففعل ما ذكونا من الأمورع واسْتقّدت أيديهم على تلك البلادٍ بعد 
كافور الإخشيدى . 

وفى هذه السنةٍ شرع عومد القائدٌ فى بناءٍ القاهرة الرية » وبناءِ الَصْرَئْن 
عندّها » على ها يدل كو 7 الإقاماتِ لمولاه 00 
شديدًاء 5 بد 532000 3 القاسم ب 0 07 الهاشمئ » 0 
مُطاعًا فيهم » فحابحف عن العباسيئين مدةً طويلةً » ” ثم آل الحا إلى أن حت 
0 1 مشق » وحبيل الشري أبو اقاسي إلى الديار اليضرية» وأير الحسن بي 
"عبد الله بن' ' طْفْج وبجماعةٌ ين الأمراء فحيلوا إلى الديار المضرية » فحمّلهم 
جَؤْهَرْ إلى الجر بفْريتِةَ » واسْتقّوت يدُ الفاطجئين على دِمَشقٌ فى سنةٍ ستين» كما 
ءَ 1 ١‏ 
سيأتى » وأَذن بها : حيع على خير العمل » أكثر من سبعين ' سنةً» وكيبث لَعْنة 
)١ - 5١‏ سقط من : ب . 
- 5) سقط من :م . 
(9) سقط من : م . 
(4 - 4) سقط من : م . وانظر تكملة تاريخ الطيرى ص 4١7‏ » والكامل 051/8 » وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 0 -62.خ78) ا ص 21 وورد فى مصادر ترجمته ( عبيد الله » . انظر تاريخ دمشق 
١/10‏ "٠ء‏ وسير أعلام النبلاء 2571/١‏ والوافى بالوفيات 2.97/١7‏ وتهذيب تاريخ دمشق الكبير 4/ 


.١16* 
.) فى ب . م : (ماثة‎ )5( 
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7 ك 0 - ع" 
الشيخيئن - رضى الله عنهما ولعن من لعَنهما - على أبُواب الجوامع بها وأبواب 
احاجن نان للو نا انه موت 

ولم يَرَلْ ذلك كذلك حتى أزالت ذلك دولةٌ الأثْراكِ'' » على ما سيأتى بيائه 
وتفصيئه فى موضعه » إن شاء اللّهُ تعالى . 

وفيها دحَلْتِ الرومٌ إلى حِمْصٌ » فوجدوا أكثر أهلها قد جَلَوَا عنها واْتقّلوا 
منها» فحرّقوها وأْسَروا من بقَى فيها ومن حولها نحرًا من مائةٍ ألفٍ إنسانٍ» فإنا 
للَّهِ وإنا إليه راجعون . 

7 0 2 1 

"وفى ذى اليج نقّل عر الدولةٍ والده مُهِرٌ الدولة بن بَُيِْ من داره إلى وت 
0 : 
بمقابرٍ قريش 

5 1 7 ع 1 ا 5 2 7 ا 2( 

ومن توفى فيها بن الأعيانٍ على ما ذكره ابن الجوزىٌ فى « منقظيه ) 
5 1 5 © >0 50 و 6 و 
كافورٌ الإخشيدى ؛ قال ابن الجوزئٌ ‏ : وقد رأيثٌ مِدَحَ المتْتبّى لكافورٍ تحمل 
. 12 د ا 
الذمٌ والمدّع » وكأنه تلَعْب بهء واللَّهُ تعالى أعلمُ " . 


. © والأكراد نور الدين الشهيد وصلاح الدين بن أيوب‎ ١ : بعده فى ب » م‎ )١( 

. سقط من : ص‎ )5 - 5١ 

- *) سقط من : ب » م . وقد تقدم ذكر المصنف له - ذكرًا عارضا - فى صفحة 2317 ثم أورده 
فى صفحة 71١9‏ ضمن وفيات سنة سبع وخمسين وثلاثمائة مُترجمًا له هناك . 

(؟) المنعظم 159/١14‏ . 

. 756٠١ 203155/١4 (ه) المنعظم‎ 
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فى عاشر احم منها”'' عمِلّت الؤوافضٌ بدعقهم السشَّنْعاء فُلّقّتِ الأشواقٌ , 
وتعَطَلْتٍ المحَايشُ ؛ ودارتٍ النُساءٌ سافراتٍ عن وجُوهِهِنٌ يَنْحْنَ على الحسين بن 
علن » ويَلْطِمْنَ وجُومّهن» والمسوخ مُعَلّقَةٌ فى الأشواقٍ » الي مَذْرورٌ فيها . 

وفيها دَخَلّت الرومٌ الملاعينٌ أنْطاكية » فتفّا" من أهلها الصّيوحَ والعجائرٌ» 
وسبوا من النساءٍ والأطَفالٍ نحوًا من عِشْرين ألا ؛ وذلك كله بعَدييرٍ ملكِ الأرمن 


لكاسفق 


نِقَفُورَ لعنه الله . 


“اممو قال ابن الجوزئ”” : وكان قد قهّر وطغا وتمرّدء وقد ترّوّج مع 
ذلك بامرأة الملكِ الذى كان قبلّه» ولها منه ابنانِ» فأراد أن يَخْصِيّهما 
ويجعلّهما فى الكنيسة؛ لِعَلّا يِصْنّحا بعد ذلك للمُلْكِء فلما فهمت ذلك 
أثُهما عملت عليه؛ وسلّلت ” عليه الأمراء ء فققلوه وهو نائمٌ » وملّكوا عليهم 
أكبر ولدَيْها . 


وفى ربيع الأول ضُرِف عن القَضاءٍ أبو بكر أحمدٌ بن سَيَارٍ وأعيد إليه أبو 


(1) المنتظم 4 701/1 75072 .» والكامل 7.7/8 - 5١5‏ » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات #01١‏ 
© ) ص 458 » 45 . وانظر تكملة تاريخ الطيرى ص 45١ © 47١‏ . 

() فى ب » م : « فقتلوا ) . 

() بعده فى ب » م : « وكل هذا فى ذمة ملوك الأرض أهل الرفض الذين قد استحوذوا على البلاد 
وأظهروا فيها الفساد قبحهم الله ) . 

. 5١1/١4 المنتظم‎ )4( 

(0) فى ب » م : (١‏ وسلطت ) . 
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وان ورد ارا اطارفنه قي لبان ابو انارو ااي رخن ا 
محمد بِنُ مَعْروفٍ . 

قال ابن الجؤزيٌ”” : وفى هذه السنة نقّصَت دِجْلةٌ حتى غارت الآبارٌ. 

وحجٌ بالناس الشريفٌ أبو أحمد التْقِيبُ . 

فقاومو لاعن اذم الوقة اتاشاءك من الددا سيقن له 
شُعاحٌ كالشمس » ثم سُمِع له صوتٌ كالرْغْدٍ . 

قال ابن الأثير”” : وفى اوم من هذه السنةٍ طب للمهرٌ الفاطميع بدمشقّ 
عن أُثْرٍ جعفرٍ بن فلاح الذى بتر موف القافة من فد ” إلى الشام” » فقائله أبو 
محيل الخندل بك عبد اللواين طفج بالققلة ع فخليهة ]بق كككم به واهرة وسكزة إلى 
جور » فأرْسَله جَوهَوْ إلى ار وهو بإفْرِيٌ ” واستقةت يد الفاطميين على 
دمشق أيضًا بعدَ حروب يَطولٌ ذكزهاء تطاول أمزها إلى آخر هذه السنة" . 

وفى هذه السنا'' وقّعت المائَرةُ بن ناصر الدولةٍ بن حهدان وبين ابه أبى 
تَغِْبَء وسبئه أنه لما مات مُعِرٌ الدولة بن بُوَئْهِ ببغداد » عرّم أبو تَغْلِبَ ومن وافقه 
من أهلٍ بيه على الدَّولٍ إلى بَعْداد وأَحْذٍ تملكةٍ العراق » فقال لهم أبوهم : إن 


. 3١5/1١14 المنعظم‎ )١( 

(؟) سقط من : ب » م . وانظر المصدر السابق . 

(9) الكامل 551/48 حوادث سنة ثمان وخمسين وثلاثماثة . 

(4 -4) سقط من : ب20.ام. 

(ه - ه) سقط من : ب620)ام. 

(5) الكامل 9/8/!ه » ١٠8ه‏ . حوادث سنة ست وخمسين وثلاثمائة» و :557/8 حوادث سنة ثمان 
وخمسين وثلاثماثة . 


١م‏ ( البداية والنهاية 5١/1١٠‏ ) 


مُِرٌ الدولةٍ قد ترك لابه أثوالا بجزيلةً » لا تَفُدِرون عليه ما دامت فى يده ء ولكن 
ابروا حتى يُْفِقّها فإنه مُبَذُرٌء فإذا أقْنّس فهُوروا عليه » فإنكم تَغِْبونه لا محالةٌ . 
فحقّد عليه ولدّه أبو تَعْلِتَ بسبب ذلك» ولم يَرَلْ بأبيه حتى سجنه بالقَلعَوٍ 
فاختلف أَؤْلادُه ييتهم » وصاروا أخزابًا» وضعُفوا عن حفظٍ ما بأيديهم حتى بِعَث 
0 0007 5 َه (1 اع ع 4 0 
أبو تقلت إلى ِرٌ الدولة َضمن منه بلا الموَصِلٍ ' بألٍ ألفٍ درهم” كل سنةٍ 
يَحمِلّها إليه » واثّمّق موت أبيه ناصر الدولةٍ فى هذه السنّء واشْتفَ أبو تَغْلِتَ 
بِالموْصِلٍ وملكهاء إلا أنهم فيما بيهم مُحْتلِفُونَ مُتحاربون . 

0 ف4 | 7 ءِ 00 

وفى هذه السنة دخل ملك الروم إلى طرابلسَ ع فاخّق كثيًا منها, 
00 اممف ةر ون ل و لوه 
ورور وي اويا واي و 1 » كان 
سج إليها 000 ' أخرجّه أهلٌ طرابلسٌ منها لشدة ظليفة فَأُسَرَه الرومٌ ع 
وَاسْتَخْوّذوا على - جميع أَمْواله رك وكانت كثيرةً دا ثم مالوا على 
السُواحِلٍ ؛ ان ل به سِوَى القّرى» وتتصّر حَلْقّ كثية على 
أديهم » لعنهم اللَهُ تعالى . 

وجاءًوا إلىبخخصض: فحؤقوا ونهبوا . ومكث مَلِكُ الروم شهرين بِأَحُذُ ما 
شاء ين البلادٍ» وتَأَسِوُ من قدّر عليه من العبادِ» وصارت له تمهابةٌ عظيمةٌ فى 
قُلوب الناس » ثم عاد إلى بلاده ومعه يمن الشَي نحوٌ من مائةٍ ألفٍ صَبِي وصَبِيةِ ‏ 
وكان سببَ عَوْدِه إلى بلاده كثْرةٌ الأفراض فى جيشه وَاشْتِياقُهم إلى أؤلادهم 
)١ - ١‏ فى الكامل : « بألف ألف ومائتى ألف درهم »؛ . 
(؟) انظر الكامل 557/8ه - وه حوادث سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة . 


( - ”) فى م : ( وقتل خلقا وكان صاحب طرابلس © . 
(4) فى ب ء م : (١‏ بلدا ) . 


تددن 


وأهليهم وأوطانهم . 

وبعث سَرِيْةٌ إلى الجزيرة » فنهبوا وسبؤاء وكان قَرعُويه غلامُ سيف الدولةٍ قد 
اشتخوّذ على حلب » وأخرج منها [و/ماظع ابن ااذه أبا المعالى شَّرِيفَ بنّ 
سيف الدولةٍ» فسار إلى حَرَان”' » وهى تحت محكمه, فأبا أن يُدُلوه إليهم , 
فذهب إلى أمّهِ بمكافارِقِينَ » وهى ابنةٌ سعيدٍ بن حهدانَ » فمكث عندّها حيئًا» ثم 
سار إلى حَمَاةً فملكهاء ثم عاد إلى علب بعد سنتين”'' كما سنذكزه فيما بعد . 

وما عانّت الرومٌ فى هذه السنةٍ بالشام صائّعهم قَرِعُويهِ عن حلب » وبَعث 
إليهم بأثوالٍ وححَفٍ » ثم عادوا إلى أَنُطاكيةٌ» فملكوها وقكلوا حَلْقَا كثيرًا منهاء 
وسبؤا عام لها » وركبوا إلى حَلّبَ وأبو المعالى شَّرِيفٌ مُحاصِدٌ عُلامَهِم قَرعُويه 
بهاء فخاقهم أبو المعالى فهرب عنهاء وحاصّرها الرومٌ » فَأَحَذوا البلدَّ» وائتتعت 
القَلعةُ عليهم » ثم اصْطلّحوا مع فَرِعُويهِ على هُدْئَةٍ مُوْبدَةٍ ومالٍ يَحْمِله إليهم كل 
سنةٍ» وسلّموا إليه البلد» ورجعوا عنه . 

وفى هذه السنة”" خترج على ار الفاطمئ وهو بإفرِيقة ٠‏ رجلٌ يقال له : أبو 
خزر» فنهّض إليه المي بنَفْسِه وجُنوده 5 منه فَأَرسّل فى طلبه يوسفٌ بن 
بلكين بن زيرى رده" » وطرَدّه » ثم عاد فاسْتأمّن » فقيل منه ال ذلك » وصمّح 
عنه» وجاء الرسول ين جَوْمَرٍ القائدٍ إلى العرٌ فى هذه السنة يعِشُرُه بقح الديارٍ 


.)») فى م: «وطرف‎ )1١( 

(؟) إنها ذكر ابن الأثير فى الكامل 587/4 عودة أبى المعالى إلى حلب ؛ ضمن حوادث سنة ست وستين 
وثلاثماثة . 

(5) الكامل 58/8ه حوادث سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة . لكن ذكر ابن الأثير أن طلب الأمان من 
المعز كان فى ربيع الآخر سنة تسع وخمسين . 

(4 -4) سقط من : ب60.م. 


رخص 


المصربة وإقامةٍ الدَّعُوة له بها , وطلّبه إليهاء ففرح بذلك ار الفاطميك فرحا شديدًا » 
١ 2 - 7 - 35‏ 
واتتداحه الكتعراق فكان عن لمعه شاط متحي يق هار فى مصيدة اولي 


ول بنو العباس هل مُنحت مصرٌ ‏ فقلّ لبنى العباس قد مض الأخر 

وذكر ابن الأثير"”' أن فى هذه السنة تُوفى اللُقُقُود الذى كان دُمُستُقًاء ثم 
صار ملك الروم » ' وأراد قَْلَ اببي " الملكِ الذى كان قبله . فغارت أَبُهما لهما 
فقئلته غِيلَةَ . قال : وقد كان هذا اللّعِينُ من أَبناءٍِ المسلمين» كان أبوه من أهلٍ 
طْرَسُوسَ من جِيارٍ المسلمين يُعْرَفٌ بابنٍ الفقاس » فتنصّر ولدّه هذا وحظى عند 
النُصارَى حتى صار مِن أثره ما صارء وكان من أسَّد الناس على المسلمين» وقد 
أحَذ بلادًا كثيرةً عَنُوةٌ من ذلك طَرَسُوسُ» وأَنةُ» وعينٌ رَرْبَة» والِصيصِةٌ 
وغيرٌ ذلك ين البلادٍ» وقكل خلقًا كثيًا لا يَعْلّمُهم إلا الَهُ عر وجل » وسبى من 
المسلمين والمسلماتٍ مالا يَعْلّمُ عَدَدَهم إلا الذى خلقّهم” '. وهذا اللعين هو 
الذى بعث تلك القصيدة إلى المطيع ” لله » وقد أَؤردناها فى آخر الجزءِ الذى قبلّ 
هذااني بن ع وغسنينق وفلضناية”" )افج القدتها لها يبا ينه ذلك الفقية 
الإمامُ أبو محمدٍ بن حزم الظاهرٌ , فأجاب عنها جَوابًا شافيًا كافياء فجَرّاه الله 


عن الإسلام خيوا” . 


. 78 ديوان ابن هانئ ص‎ )١( 

(؟) الكامل 707/4 - 508 . وعاد المصنف هنا ليوافق حوادث سنة تسع وخمسين وثلاثمائة » كما 
فى الكامل . 

5 - »2 فى ب . م ١:‏ إلى ابن » . 

(4) بعده فى ب ء م : « وتنصروا أو غاليهم » . 

(ه - ه) فى ب م : و كما تقدم ). 

(1) تقدم فى صفحة 510 , وأورد المصنف عقيها أيضًا قصيدة ابن حزم فى صفحة 593. 


5 


وفيها رام عِدٌ الدولةٍ صاحبُ بغداد مُحاصّرةً عِمْرانَ بن شاهين» فلم يَقْدِرْ 
عليه ؛ فصاحه ورججحع إلى بغداد . 


وفيها اصْطلّح قَرِعُوَيهِ وأبو المعالى شريفٌ» فخطب له قَرِعُوِيهِ بحل 
''وخطبا جميعًا فى '' مُعامَلِها للميرٌ الفاطمئ بحلب وحمْصٌ» وُحطب بمكة 
للمُطِيع للَّهِ وللقرامطة أيضّاء وبالمدينةٍ للمُعرٌ الفاطميئ » وخخطب [4/*/و] أبو 
أحمد المرضوك يظاجرها [لفظظيم الله 

ومن تُوُفى فيها من الأغيانٍ : 


محمد بن أحمدّ بن الحسن”” بن إشحاقّ بن إبراهيم بن عبدٍ اللَّهِ » أبو 
عل الصّوّافٌ , روى عن عبدٍ اللَّهِ بن أحمدّ وطبقيه» وعنه حَلقٌ؛ منهم 
الدارَمْطنِع وقال”' : ما رأت عَيِناى مثله فى تَحوزه ودينِه . وقد بلّْ تسعًا وثمانين 
دن و رتسو لله مال 

مُحاربٌ بن محمد بن محُارِب» أبو العلا" القاضى القَّقيهُ الشافعئ » ين 
ذّرية مُحارِب بن دِثارٍ ‏ وكان يْقة عام فاضلًا ؛ روّى عن جعفر الفِزْيابيٌ وغيره . 


أبو سين أ حمل بن مضيو" النروف تان القطاوء اد أنه الشاسة: 


. ) فى ب .م : ( وجميع‎ )١ - ١ 

(1) فى النسخ : ٠‏ الحسين » . والمثبت من مصادر ترجمته : تاريخ بغداد 985/١‏ » والأنساب 511/8 » 
والمنتظم 2 وسير أعلام النبلاء 1854/15 2 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - ”8٠١‏ ) 
ص ١950‏ ء والوافى بالوفيات ؟/4 4 » وفيه : 9 الحسين ) . وفى جميع هذه المصادر يعرف بأبى على بن 
الصواف . 

(؟) انظر تاريخ بغداد 585/١‏ » والنتظم 5١4/١14‏ . 

(4) تاريخ بغداد 577/١‏ » والمنتظم 7١4/١4‏ » وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى "//اا4 . 
() تاريخ بغداد 578/4 » وطبقات الفقهاء ص ١١‏ » ووفيات الأعيان 7١/١‏ » وتاريخ الإسلام - 


حدقا 


َه بابن سُرَيج » ثم بالشيخ أبى إشحاق المووَزيٌ”' » وتقود برياسة اذهب بعد 
موت أبن لقانم التاركيه 77 وصئّف سول الفقهِ وفْروعه » وكانت الرحلةٌ 
إليه يعدا ء ودرس بهاء وكقب شيقًا كثيرا» وكانت وفائه ؛ رمه اللّهُ تعالى , 
فى مجمادّى الأولى من هذه السنة . 


- (حوادث ووفيات ١ه"‏ - "8٠١٠‏ ) ص 188 », والوافى بالوفيات 7/ 08571١‏ وطبقات الشافعية 
للإسنوى ؟/598. 

. ) الشيرازى‎ ١ : فى ب » م‎ )١( 

(5) فى م : ١‏ الدارائى ) . 


مدنا 


ثم دَخْلتْ سنة ستين وثلاثمائة 


فى عاشر محرم منها”" عَمِلّتٍِ الرافضةٌ دهم امْحدِمةَ على عادتهم المنقدّم 
ذكيها . 1 

وفى ذى القّعْدةٍ منها أُحَدَّتِ القَرامِطةٌ ومشقّ» وقثلوا نائبها جعفر بن لاح 
من جهة المعرّ الفاطميع » وكان رئيس القَرامِطةِ وأميرهم الحسينٌ بِنُ أحمدٌ بن 
ؤم » وقد أده الدولة ين بفداة مار حر ارلا 000 
فأحَذوها وتحصّن من كان فيها ين الماربةِ بيافل" » فتركوا عليها من يَحْصٌرُها » 
ثم ساروا نحو الدَيارٍ اليضرية فى بجمع كثير من الأغراب اء خُشِيدية 
والكافورِيّةِ » فوصّلوا عن شسَّمْسِ ء فاقْتكلوا هم وجُنودُ بجؤهر قتالا شديدًا» والظَمَد 
للقَرامِطة » وحصّروا المغارِيةَ حضُرًا عظيمًا . 

ل ا ا فِهَرّمَئْها » ورجَعَتٍ 
القزايطة إلى العام ؛ مواق جميار رأقا”' »تارفل حوقه إن امتجارة حدية 
عضَّرٌ مَؤكبًا » مِيرةً لأصحابه , فَأحَدَنْها مراكبٌ القَرامِطةِ » سوى مَوكبين أَحَذَنْها 
افرع . وجرت حُطوبٌ كثيرةٌ . 


)١(‏ المنتظم 4١/ه٠٠7 7٠65 ٠‏ » والكامل 5١7 - 57١/8‏ » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١ه*-‏ 88.6 ) ص 47 » 48 . وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص 47١‏ - 1455 . 

. ) فى ب : « نيابا ) » وفى م : ( نوابا‎ )١ 

59) فى ب » م : ١‏ باقى المغارية ) . 


رون 


ومن شعرٍ الحسين بن أحمدّ بنِ ترام أمير القَرامِطة"" 
رَعَمَث رجالٌ العَوب أَنّى مِبِمُها ‏ فدمى إِذَنْ ما بيتهم مَطَلولٌ 
يا يصو إن لم أَسقٍ أوْضَّك ين دم 2 تَزوى ثراكِ فلا سَقَانَى اليل 

وفيها ترَوّج أبو تَغْلِتِ بن مدان ابد بَحْتِيارَ عر الدولة» وعمدها ثلاث 
سنين» على صَداقٍ مائةٍ ألفٍ دينار» ووقّع العَقْدُ فى صَمَرِ . 

وفيها اشتؤرّر مُوَيْدُ الدولةٍ بن رُكْنٍ الدولةٍ الصاحب أبا القاسم بن عَبَادٍء 
فأُصْلّح اموه كلها اولاني لله ا 

وفيها دن بدمشقٌ وسائرٍ الشام بحيع على خيرٍ العملٍ . 

ل ااقافط بن عساكوقي ترعمة جر و ناح بلي ومن : أولُ من تأمّر 
بها عن الفاطميّين وا اودع ” 5 الذى أمَر 0 ا عن المعرٌ الفاطمن 
صاحب القاهرة ' » أخبرنا ' أبو محمد بن الأنْهانيع " قال : قال أبو بكر أحمدُ بن 
محمدٍ بِنِ شرام : وفى يوم الخميس لخمس خَلَؤْنٌ من صفرٍ سنةً ستينٌ وثلائمائة 
أغلّن المْودّنون فى الجامع بيمشيّ وسائر مآذِنِ البلدِ» ومآذنٍ المساجدٍ بحئ على 
خيرٍ العملٍ) بعد عن القلاح » أمَرهم بذلك جعفو بن فلاح , ولم يَقُدِروا 
على مُخالفته » ولا وعلو سني الستائعة إن طاعته بُدَّا . ْ 


وفى يوم الجمعة » الثامن مِن مجمادى الآخرة منها أمر الموّذْنونَ أن يُكَتُوا الأذانَ 


. 515/8 انظر الكامل‎ )١( 
: ؟) سقط من : ب26000ا.م.‎ - '( 
فى ب : ( أبو محمد بن الأكفانى » » وفى م : ( أبو محمد الأكفانى » » وفى ص : ( محمد‎ )” - "( 


لض 


والتُكبيرَ فى الإقامة منْنّى مَنْنّى » وأن يقولوا فى الإقامةِ : حي على خير العمل . 
فاسْتَغظم الناسُ ذلك » وصبروا على حكم الله تبارك وتعالى » واللَّهُ أعلم . 
ومن تُوْفُى فيها من الأغيان : 
الوْقَاءُ الشاعد, الْسَرئٌ بن أحمدَ بن السَرىٌ , أبو الحسن الكثديٌ الَف 
الشاعرٌ الْوْصِلِيٌ » أرَخ وفائه ابن الأثير فى هذه لسن » أعنى سنةٌ ستين 
وثلاثمائة ' وكانت وفائه ببغدادء ذكر ابن اجوز" 8 
وستين وثلائمائةٍ ' كما سيأتى . 


م وم 5 
أنه توف سنة لُنْتَكِن' 


محمد بن جعفرٍ بن محمدٍ بن الهَيئِم بن عِمْرانَ بن يَزِيدَ أبو بكرٍ 


0 


7 و22" ءً. و 98 0 عٍِ سس 0 وق 
0 5 0 2 
أبى' ' العَوام الؤياحيئ » وجعفر بن محمدٍ الصائغ » وأبى إسماعيلٌ التوَمِذَىٌ . 


1 4000 200 إنن 00 7 
قال ابن الجؤزىٌ ' : وهو آخِرُ مَن روّى عنهم . قالوا : وكانت أصوله جيادًا 
2 ع 5 8 ود سم ع 
بخط أبيه » وسَماعُه صَحيحًا » وقد انْتَقَى عليه عمرٌ التصرى . وكانت وفاته فجاة 


يوم عاشوراءً وقد جاوز التّسْعين . 


(1) الكامل 51/8 . 

5 -)/ سقط من : ص . 

(5) المنتظم 7١/8/١4‏ حوادث سنة ثنتين وستين وثلاثمائة . 

(4) فى الأصل : « ثلاث » . ش 

(5) فى ب : « بن البندر ) » وفى م : « بن المنذر ) . وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد ١5٠١/7‏ » وفيه ( 
بريدة » بدل ‏ يزيد ) ء والمنتظم 5 ٠١7/١‏ » وسير أعلام النبلاء 77/1١١‏ » وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١هل”ا‏ - 58٠.‏ )اص .75١54‏ 

(1) سقط من : النسخ . والمثبت من المصادر السابقة . 

0) المنتظم 4١//ا١3‏ . 


(8) تاريخ بغداد ؟/١151ء‏ والمنتظم .7١82 5١1/١4‏ 


حرو 


2 اع 00 ف 
محمد بِنُ الحسين بن عبدٍ اللهء أبو بكر الآجُرئ سمع جعفرًا 
الفزيايع » وأبا سُعَيِبٍ الوّانئ » وأبا مسلم الكشع بوخلمًا + وكان ثقة دوق 
ا 550 كثيرة ففيدةٌ “متها والأريعون الآجِْيةٌ ) » وقد حَرك ببَعْدادَ 
قبل سنة '"تلذنين وللحؤماقة) قم اتتقل إلى مك فأقام بها سحت :مات يعد إقانته 

0( 5 ُّ و 
بها ثلاثين سنة» رجمه الله تعالى . 


محمدُ بن جعفر بن محمدٍ "بن مُطْفر" . أبو عمرو الزاهدٌ » سيع الكثير» 
ورحل إلى الآفاقٍ المّنائية» وسيع منه الحقّاظٌ الكبارء وكان فقيها ميَقَلَكا: 
يَضْرِبَ اللي لعُّورِ القُراءِ» ويتقَوتُ برغيفٍ بِجَرَرةٍ أو بَصَلةٍء ويَقومٌ الليلّ كله » 
وكانت وفاثه فى مجمادّى الآخرة من هذه ال 0 

محمد بن داود , أبو بكر الصُوفِيُ في » ويُغرفٌ بالدّقِيَ أضْله من الدّيمَوَرِ 
وأقام ببغداء» ثم انتمل إلى دمشقّ » وقد قرأ على ابنٍ مُجاهدٍ » وسيع الحديتٌ من 
محمدٍ بن جعفر الخرائطئ » وصحب ابن الجلّاءِ والدَّقَاقَ » وكانت وفاه فى هذه 
السنّ» وقد جاوز المائةً » رحمه اللَّهُ تعالى . 


/١١ ووفيات الأعيان 797/4 » وسير أعلام النبلاء‎ » ٠١8/١4 والمنتظم‎ » ١17/5 تاريخ بغداد‎ )١( 
وطبقات الشافعية الكبرى‎ 275١5 ص‎ ) "8٠6 - "ه١ وتاريخ الإسلام ( حرادث ووفيات‎ 2١113 
. ١149/« للسبكى‎ 

. )» فى تاريخ الإسلام : و حفص‎ )١( 

98 - م سقط من : ص . 

(: - 4) سقط من : ب »ء م . وانظر ترجمته فى المنتظم 5 7٠١8/١‏ » وسير أعلام النبلاء 157/15 » 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - 88٠.‏ ) ص 7١#‏ ء والوافى بالوفيات 3١7/7‏ » وفى السير 
وتاريخ الإسلام : « مطر ) بدل « مظفر ») . 

() طبقات الصوفية ص 48 4 » وتاريخ بغداد ه/557 » والأنساب 487/١‏ » والمنتظم 4 7١9/١‏ » وسير 
أعلام النبلاء ١78/1١7‏ » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )78٠١ - 86١‏ ص 7١7‏ » والوافى بالوفيات 
*/ . وقد تصحفت ١‏ الدقى ) فى تاريخ بغداد إلى : « الذقى » ونقلها عنه ابن الجوزى فى المنتظم: . 


كرون 


محمدٌ بن الفَرْحَانِ بن رُورْبه» أبو الطب الدُورئٌ” , دحل بغدادء 
وحدّث بها عن أبيه بأحاديتٌ مُنْكَرةٍ » وروى عن اليد وابنٍ مسروقي » قال ابن 
اجوز" : وكان فيه طَوفٌ ولباقةٌ » غير أنهم كانوا يتّهمونه بوَضْع الحديث . 

ومّن توفى فيها من الأعيانٍ : 

الطّبراني » سليمانٌ بن أحمد بنٍ أيوب » أبو القاسم الطبرانيُ ع اللّخْمِيُ 
الحافظ الكتوت شاع المعاجم الثلاثة ؛ « الكبير) و ١‏ الأَوْسَطٍ ل ) » و١‏ الصغير) 
و كتاب ١‏ السنةِ ) 500 ( مُسْتَدٍ الشاميّين ) وغيرٍ ذلك من المصتّفاتٍِ 
لني 


زفق 


حُمّر مائةَ سنةٍ » وكانت وفاثّه فى هذه السنةٍ بأُصْبَهانَ » ودُفِن على بابها عند 
جرخن الذريع الصّحابي » رضى اللَهُ عنه, قاله أبو الفرج بن الجؤزىٌ فى 


) المنتظم 7 


قال ابن خَلّكان” : : وسيع من ألفٍ شيخ . قال: وكانت وَفائّه فى يوم 


السبتٍ لليلتين بقيتا من ذى القَعْدةٍ من هذه السنة» وقيل : را يا 


د م : ابن أبى الفئح - بن خاقانَ» أبو 


.77١ ص‎ )78٠١- 81١ ؟ » وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ ١5/١ 4 والمنتظم‎ » ١171777 تاريخ بغداد‎ )١( 
. 3١9/١4 (؟) المنتظم‎ 

() تاريخ دمشق 151/175 ء والمنتظم 4 7١5/١‏ » ووفيات الأعيان 4017/١‏ »؛ وسير أعلام النبلاء /١١‏ 
9 »ء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - "8١‏ )ا ص 7١5‏ . 

. 7١5/١ المنتظم‎ )5( 

(05) وفيات الأعيان ؟//ا10 . 

(7) بعده فى ب »ء عم : ( وكان مولده. فى سنة ستين ومائتين» فمات وله من العمر مائة سنة ) . 

(1) تاريخ بغداد 14/4" » وتاريخ دمشق 475/5 » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )"8٠١ - 78١‏ ص 199 . 


دوين 


فتاوه بي كان فارناس ل دوعيف لابوا لزبار ده 
لسع كاز ين ديع كاناي كرو طليةء » فلما خبرج إليهم قال لهم : إن آه 
اسم من أسماءٍ الله يَشْتَروحٌ إليه الأعِلّاء" . قال : فزاد فى أَغْئيهم وعَظموه . 
قلتُ : هذا الذى قاله لا يُْحَذُ عنه مُسَلَّمَا بلا دليل » بل يَحْتاجُ إلى نَقْل صحيح 
عن المُصوم » فإن أسماء اللَّهِ تعالى تَؤْقِيفيةٌ: الصّحيح » واللّهُ تعالى أعلة 
ار ْ 


. 495/5 : تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) الأعلاء : جمع عليل وهو المريض . الوسيط ( ع ل ل‎ )5١( 


رفرس 


ثم دلت سنةٌ إحدى وستين وثلاثمائةٍ 


فى عاشر الحم منها”” عملت الووافِضٌ بيغداة البدعةً التى تقررت من التّوح 
على الحسين بِنٍ على » رضئ اللَّهُ عنه وقئحهم . وفى احم منها أغارت الرومُ 
على دري وديارٍ بكر فققلوا حَلْقًّا كثيًا من أهل الها وساروا فى البلادٍ 
كذلك يَفثُلون وترون ويَعْتمون» إلى أن وصَّلوا نَصِينَ » وفعلوا كذلك بيلادٍ 
بكر» ولم يُفْنِ عن أهلٍ تلك التّواحى أبو تَغْلِتِ بن حهدانَ ليها شيمًا» ولم 
يكن عندّه دفاحٌ ولا له قوةٌّء فعند ذلك ذهب أهلُ الجزيرة إلى بغداك”'» 
يَسْتَنْصِرون ويَسْتَصْرخون » فرئّى لهم أهلّ بغداد» وأرادوا إدخالهم على الخليفةٍ 
الطيع لو فم يكن ذلك » وكان بتي بَحْتِيار بنُ مُعِرٌ الدولةٍ مَشْعْولًا بالصيدٍ » فذهَت 
الرسلٌ وراءه» فبعث الحاجبُ شبكيكين يَسعَفِرُ النان » فتجهّر حَلَقٌ كثيرٌ من 
العائة» وكتب إلى أبى تَغْلِتٍ أن يُعِدٌ الِيرةً والإقاماتٍ » فأَظهّر الشرور بذلك 
والفرح والابتهاج» ونا تجهّرّت العامّةٌ للعّراة» وقّت ببتهم فِثْنَةٌ شديدةٌ ؛ بين 
الؤوافض والشمة » فأخرقّت الشْبْةُدُورَ الؤوافض بالكرْخ وقالوا : ال كله منكم . 
وصارت العئارون بيعْداد يَأمذون أَموال الناس » وتناقض”" الثقِيث أبو أحمدٌ 


- "8١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ » 575 - 7١8/8 ء والكامل‎ 7١١/١4 المنتظم‎ )١( 
. 4707 ص 21545 747 »2 وانظر تكملة تاريخ خ الطبرى ص‎ )* 

(١؟)‏ بعده فى ب 2 م : « وأرادوا أن يدخلوا على الخليفةٍ المطيع لله وغيره » . 

؟5) فى الأصل » ص : ١‏ تنافس ) . 


رفرس 


الموسَويٌ والوزيد أبو المَضْلٍ الشيرازَىٌ . وأَرْسَّل بَحبييا تِيارُ بن مُعِرٌ الدولةٍ إلى الخليفة 
ا بها فى هذه الغزواتٍ » فبعث إليه 0 : لو كان 

جم 2-5 الاي احبر رركي للد تعر مه 
0 ضَرورةٌ » وأما أنا فليس عندى شىة أبعت كُ به إليك . فتردّدَآت 
البْدُ ييتهماء وأَغْلَط بَحْتارُ للخليفةٍ فى ذلك وتَهَدّدَه فاختاج الخليفةٌ أن 
يُحصّل له شيئًا » م اس 1 ونققض بعضٌ سُقوفٍ 
دارِه »وحصّل أربعمالة أُلنٍ و فصرفها بَخْتِيارٌ فى مصالح نفْسِهِ ‏ وأبطل 
تلك العَراة فتَعَمَمَ " انام للحليفةٍ» وساةهم ما فقل ابن بون ين أله مال 
الخليفة وتوكه الجهاد فى سبيل الله » فلا جزاه اللّهُ خيرًا عن المسلمين» ولا عن 
إمامهم . 

وفيها تسَلّم أبو تَقْلِْتِ [4/ .«ظعيق حهدان فَلْعةَ ماردِينّ» فتقّل حَواصِلها 
وما فيها إلى المْؤْصِلٍ . 

وفيها اصْطلّح المي منصورٌ بن نوح السامانيع صاحبُ خُراسانٌ هو وذكنٌ 
الدولة بن بُويْهِوابثه عَصّدُ الدولة » على أن يملا إليه فى كل سنةٍ مائةٌ أُلفٍ دينار 
وخخمسين ألف دينار» وترّوّج بابنة رُكن الدولةٍ» فحمّل إليه من الهّدايا والتّحَفٍ 
ألا تخد ولا يرضف: 


وفى شوالٍ منها خرج ار الفاطمئ بأهله وحاشيته ومجنوده من مدينةٍ 


)١ 9‏ فى بء م: «فى وجوو ليس بالمسلمين إليها» » وفى ص : (إليه ) . 
(1) تَعَمْمَ : من العْمْ . والعُم : الكزب . انظر اللسان (غ م م) . 


انا 


5 7 ١ 
المنصورة" ' من بلادٍ المغرب قاصدًا البلادّ المصْريةَ » بعدّما مهّد له مولاه جَوْ‎ 
القائدٌ أنرهاء وأطدها له وبتى له بها المَضْرَيْن؛ وَاسْتَخلّف م‎ 
بلادٍ ا مغرب وتواجيها و صِقِليةَ وأغمالها نُوَابًا من جيه وأنْصاره من أهلٍ تلك‎ 
البلاد» واسشتصحب لي ُوْفى فى أثناءِ‎ 
الطريق » على ما سنذكده» وكان قُدومُ الم إلى القاهرة فى رَمضانٌ من السنةٍ‎ 
الآتية » على ما سيأتى‎ 
و عمعاع 2 و‎ 
. وفيها حجٌ بالناس الشريف أبو أحمد الموسَوىٌ التَّقيبُ على الطالبيّين كلهم‎ 
94 ١ ل‎ 
: ومن توفى فيها من الاغيانٍ‎ 
5 3 (#4 4 5 عِِ‎ 4 0 71 
1 00 من بعده أخوه 5 يوشت 32 ف‎ 
عفمانٌُ بن عمرَ بن حَفِيفٍ , أبو عمرو” "رق المغروفٌ بالدّرَاحٍ » حدّث‎ 
عن أبى بكر بن أبى داودٌ) وعنه ابن رَرْقَوَيْهِ » وكان من أهل القرآنٍ والفقه والذراية‎ 
والدّيانٍ والسترء جميلَ المذهب» وكان يُعَدٌّ مِن الأبْدالٍ. وكانت وفائه يوم‎ 
. الجمعة فى رمضانٌ من هذه السنةّ» رحمه الله‎ 


(1) فى الكامل : «المنصورية ). وهما بلدة واحدة لها الاسمان ؛ انظر معجم البلدان 4/ 5514. وتقدم 
ذكر المصنف لها فى صفحة 5١5‏ باسم «المنصورية». ولم يذكر هذا الخبر فى المصادر الأخرى . 
(؟) المنتظم 25٠١/١4‏ والكامل 788/8 وذكره فى وفيات سنة ست وستين وثلاثمائة » وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١ه"‏ - )88٠.‏ ص 118. 

(") فى بء م: «عمر» . وانظر ترجمته فى : الأنساب 4577/5 وتاريخ بغداد 27٠8 /١١‏ والمنتظم 
64 © وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - )*8٠١‏ ص 585 والعبر .7714/١‏ 


ارقن 


(0)ء زهف 


علىٌ بِنُ إسحاق بن خَلَفٍ أبو الحسن القَطَانٌ » الشاعد المُروفٌ بالرّاهى . 
زفق 
ومن شعره 
2 0 5 ٍِ 3 ََ فق 


ع ا 0 زف4 


ثم عادا فى شسرورٍ | من ضدودٍ لمِبَيِنٍ 
مه ل عي , د 5 . 2 1 
فهما روح ولك ركيت فى بدبَّيِنٍ 


00 م و١)‏ , زفق لف إن -00 0 0 
محمد بِنُ حُمَيْدٍ بن سهلٍ 2 بن إسماعيل بن شَدادٍ , أبو بكر 


7 2 1 > ات . ٠.‏ فق 0 . 7< 
احْرمئّ ) سمع أبا خليفة وجعفرًا الفؤيابئّ » وابنَ جرير وغيرهم » وعنه الدارقطنىٌ 
و روكره 3 ى 5 557 58 7 ,داع 5 غ0 7 
وابنٌ رَرْقْوَيْهِ وابو نَعَهم . وقد ضِعّفه البَوقانِيُ وابنٌ أبى الفوارس وغيدهما . 


)١(‏ يتيمة الدهر /١‏ 2577 وتاريخ بغداد .”ا والأنساب 70/8 ١ء‏ والمنتظم 2531/١5‏ واللباب 
441 ووفيات الأعيان ©/ الالاء وسير أعلام التبلاء 1/ ١١١ء‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
)58٠.١ - ١‏ ص هل9. وجاءت وفاته في وفيات الأعيان والسيرة وتاريخ الإسبلام سنة ثنتين وخمسين 
وثلاثمائة . 

)1١(‏ فى النسخ : « الحسين ) . والمثبت من المصادر السابقة عدا يتيمة الدهر ووفيات الأعيان وسير أعلام 
النبلاء وتاريخ الإسلام» فقد جاءت كنيته فيها : (أبو القاسم) . 

(9) تاريخ بغداد 5٠/١١‏ والمنتظم .7١7/١5‏ 

(4) فى الأصل : « مصطبحين ) . وفى تاريخ بغداد والمنتظم : « مصطلحين) . 

(5) فى ب » مء والمنتظم : « ببين) . 

(7 -8) سقط من النسخ . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد 514/١‏ 1, والأنساب 2574/0 
والمنتظم 25١1/١4‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - )*8٠.‏ ص 7184. 

0) فى ب»ء ص : (حمد)ء وفى م: (أحمد). 

(8) فى تاريخ بغدادء وإحدى نسخ المنتظم التى أشار لها محققاه فى الحاشية : «سهيل» . 

(9 - 5) سقط من النسخ وإحدى نسخ المنتظم . والمثبت من مصادر الترجمة . 

. » وابن أبى الفوارس‎ ١ : بعده فى ب»ء م‎ )٠١( 

)١١-31١(‏ فى بوم:«الجوزى). 


أددونا 


ثم دخلت سنة ثنتيّن وستين وثلاثمائة ئة" 


عملت الرَوافِضُ بِدُعتّهم فى عاشوراءً من التُّياحَةٍ وتَغْليقٍ المسوح «عَلَقٍ 
الأشواقٍ . 
عيسى الرُمّانِقُ وابنُ 5 لتقي قاقِ شن بي الدواة تخياز بن معل الدولق بن بُوَيْه ‏ 
وحرّضوه على غَرْوٍ الروم » فبعث جيضًا لقتالهم » فأظمَرَه اللَهُ بهم » وقتلوا منهم 
د كثيرا» وبعثوا برُءوسهم إلى بغدادٌ » فسكئتت أَنْفْسُ الناس . ولله الحمد 
لمكا 

ىو ا 

وفيها سارت الرومٌ مع الدّمُسْئُقٍ » لعنه الله إلى حصار آمِدّ » وعليها مَرْارِمَودُ 
غلا أى الهَئِجاءٍ بن حداتَ » فكتب إلى أبى تقلت تمشقصرححه ‏ فبعث إليه أخاء 
أبا القاسم مِبةَ الل بَ ناصر الدولةٍ بن حهدان » فَاجْتمعا لقتاله » فلققياه فى آخرٍ يوم 
مِن رمضانٌ فى مكانٍ ضيقٍ لا مَجال للخيل فيه » فَاقتتلوا مع الروم قتالا شديدًاء 
فعرّمت مَت الرومٌ على الفرار» فلم تَقَدِرْ» فا عكر فيهم القَْلُ » وأخذ الدَعْسيْقُ ع6 أسيوا» 
ودع فى السجن » فلم يرل فيه حتى مرض » ومات فى السنةٍ القابلة» وقد جممع 
له أبو تَغْلِتِ الأَطِبَاءَ فلم يَنْقّغه شىءٌ . 


"51١ والكامل 5717/8 - 570» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »5١5 - 5١4/١4 المنتظم‎ )١( 
.47. - 458 -.خ88) ص /97غؤ؟ -56.0,. وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص‎ 


34 ( البداية والنهاية 77/١٠8‏ ) 


وفيها اخترقٌ الوح ببغدادٌ » وكان سبيه أن صاحب المعونة ضدب رج 
من العامّةٍ فمات » فار به العامّةٌ وجماعةٌ من الأثْراكِ » فهرب منهمء فدحّل 
دارّاء فأخرجوه مَشحوبّاء وقتّلوه وحوّقوهء فركب الوزيد أبو المَضْلٍ 
الشّيرازَىُ - وكان شديد التُعضّبٍ للشِئّةِ - وبعث حاجبه إلى أهل الكوخ, 
فألَْى فى دُورهم النارّء فاخْيَرقت طائفةٌ كثيرةٌ من الدُّور والأموال» ين ذلك 
للاثمانة كان وثلانة وثلاكوت مدا توسيعة عشو آل إنسانةء كسد ذلك 
. عزل عر الدولةٍ بَحْتِيارٌ ابن معرٌ الدولةٍ وزيره هذا عن الوزارة » وولاها محمد بنّ 
بَقِيَةَ » فتَعَجّب الناسٌ مِن ذلك كثيراء وذلك أن هذا الرجلّ كان وَضيعًا عند 
الناس لا حومة لهء كان أبوه فلاحا بقرية أوان""ع وكان هو من يَحْدِمُ عِرّ 
الدولةٍ ؛ يُقَدُمُ له الطعامَ » ويخملٌ مِنديلَ الزفر على كتفه إلى أن وَلِىَ الوزارة » 
ومع هذا كان أشدّ ظُلْمَا للبعِية مِن الذى قبلّه » وكثُر فى زمانه العكارون ببغداد» 
وَفسَدَت الأموث يبغداة . ووقّع المخلاف يبن عِرٌّ الدولة وبين حاجبه سُبُكتكين ) 
ثم اصْطلّحا على دَحَنٍ . 

وفيها كان دُخولُ اير الفاطمئّ إلى الديارٍ المضرية» وصخيثه تَوابِيتُ 
آبائه » فوصّل إلى الإسْكَنْدرِيٌةِ فى شعبانٌ منها"" , وقد تلماه أغياكُ مصر إليهاء 
فخطب الناس هنالك تخطيةً بَليعْةَ اْتجالاء ذكر فيها فَضُْلَّهِم وشَّرَفّهم» وقد 
كذّب فقال فيها إن الله أغاث الرعايا بهم وبِدَؤْلتِهِم » وحكى ذلك عنه قاضى 
)١(‏ فى الأصل» ب » ص : « وإنا» . وفى حاشية ب » م : « كوثا» . والمثبت من الكامل» وأوانا : بلّيدة 
كثيرة البساتين والشجر نزهة من نواحى دُجيل بغداد» بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من جهة تكريت . 


انظر معجم البلدان /١‏ 896. 
)١(‏ انظر الكامل 8/ 2577 وفيه أن المعر وصل فى شعبان من سنة ثنتين وستين وثلائمائة . 


للا 


-ٍ يم بي‎ 5 2 0 5 1١) 

بلادٍ مصر”' » وكان جالسًا إلى جئبه » فسأله : هل رأَيْتَ ليف أفضلّ منى ؟ 
5/ تحظع فقال : لم أ أحدًا مِن الخلائفٍ سوى أمير المؤمنين. فقال له : 
أحجَخِتٌ ؟ قال : نعم . قال : 0 قبرَ رسولٍ اللّهِ عل ؟ قال : نعم . قال : 
0 ون تّ ماذا 0 فإذا ابنّه 0 
5000 د 
المَجْلِسٌ إلى غيرى . 

ثم سار من الإسْكئدَرِية إلى مصر» فدحَلها فى الخامس ين رمضانَ من هذه 
السنقء فنوّل القَضْرَيْن » فقيل : إنه أولّ ما دتمل إلى مكل مله خد ساجدًا سكا 
لله عز وجل . 

ثم كان 3 عر ' انعَهَت إليه أن أخرأةً كافور الإخشيدىٌ تقدمت إليه 
فذكرت له أنها كانت أؤدتت رجلا من اليهودٍ الصّوَّاغْ با يمن لُؤْلُوٌ سوج 
بالذهب » وأنه حِحَدَ ذلك ») فَاسْتَخضره وقرّرّه فجحد اليهودىٌ ذلك وأنكره ( 
ذأتر عند ذلك امعو بأن تح دوه ومكخرج ما فيهاء فويجدوا لقب بعييه قد 
جعلّه فى > جَجَةٍ ودقنها فيها لاسلية امي إليهناً > فعدمكه ليه وعرّضئه عليه » فأبّى أن 
يَقَبلّه منها وردٌّه عليها » فَاسْئَحْسن منه ذلك الحاضرون من مؤمن وكافرٍ. وقد 

9 4ب َ 000 

ثبت فى الحديث” " عن النبيئ ملت : « إن الله ليوَيَدُ هذا الدين بالرجل الفاجر ) . 
(1) هو قاضى مصر أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير الذهلى » والقصة ذكرها 
الحافظ الذهبى والصفدى فى ترجمتهما لأبى الطاهر؛ انظر سير أعلام النبلاء 2707/١5‏ والوافى 
بالوفيات ؟/ 48. 


.1517 2155/١8 انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )57١5( البخارى‎ )9( 


أحوضسن 


ومن توفى فيها من الأغيان : 

امشرى الفا الشاعرُ بِنُ أحمدّ بن السّرِىٌء أبو الحسن الكندىٌ 
الموّصِلق”' '» الشاعر » له مدائخ فى سيفي الدولة بن مدان وغيره من الملُوكِ 
والأمزا ةلقد قم بغدادٌء فاتفق موثّه بها فى هذه السنةٍ . 


0 0 7 ا 20 
ان : وقيل : فى سنةٍ أربع - وقيل : خمس - وستين . وقيل : سنة 
ف 8 7 0( مر 
المؤْصِليُينِ مُعاداةٌ » واذّعَى عليهما سَرِقَةَ شِغْرِه » وكان مُعْمَيا بنسخ دِيوانٍ كشاجم 
,0 إفى 
الشاعر » وربما زاد فيه من شعر اخالديّين ليكدر حجمُه ويَزنهما بالكذب . 
وكان قد امتدح سيف الدولةٍ فأجرى له رِرُقًا فلم يزل به الخالديّان حتى قطعا 
رَسْمَه من عنده» فدتحل بغداد وامتدح الوزير المهلْمىَ » فرحلا وراءه فلم يزالا فى 
تله عندّه حتى هجره وقلاه» فركبه الدَّيْنُ ومات فى هذه السنة . 
قال ابن 4 خَلّكات” ': ولْلسْرِيٌ لوقا هذا ديواكٌ شِغْر كبية جيذ » فمن شعره 


قوثه 0 


يَلَى التّدّى برقيق وجه 2 شف فإذا التقّى الجقعان عاد صَفِيعَا 


2187/١١ ومعجم الأدباء‎ 2518/١4 يتيمة الدهر ؟//1١١2» وتاريخ بغداد 2154/5 والمنتظم‎ )١( 

ووفيات الأعيان ؟/ 705؛ وسير أعلام النبلاء 27١8/١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 80١‏ - 
)5٠‏ ص 55"5. 

(؟) .وفيات الأعيان ؟/57". 

() المصدر السابق ؟/ ."5٠‏ 

(54) انظر طبقات الشافعية 501//9". 

(5) يزنهما : يَتّهِمهما . انظر الوسيط (زان ن). 

(5) وفيات الآعيان ؟/ 5٠.‏ ١كل".‏ 

(/) ديوان السرى الرفاء ؟/ ؟١5/8.‏ 
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زملف4ق عِ ٠‏ - ا 
رَحْبٌ المنازل” ١‏ ماأقام فإِنْسَرَى فى جشمّل ترك الفضاءً مَضِيقا 
0 عم 
وقوله .: 
ع ( ع و 7 0 2( 
ألتشتتى نِعَمًا رأيتٌ بها الدّجى صُبححا وكنتٌ أرى الصباح بَهيما 
| 'در فَعْدَوتُ يَحِسْدُنى الصديٌ وقبلّها قد كان يَلقَانِى العدوٌ رحيما 
600 ش 
وقوله 


بنفسى مَنْ أجودٌ له بنفسى2 ويَبِحَلُ بالتحيةٍ والسلام 

وحتفى كايِنٌ فى مُقلَئيه 1 

محمد بن هان الأَنْدَُسِ الشاعة”" » كان قد اشتضكبه اليد الفاطميع من 
بلادٍ القَبِرَوانِ وتلك التواحى حي نيجه إلى الديارٍ المصرية » فلمًا كان ببعض 
الطريق » وُجد محمد بن هانئٌ مه مَْتولًا مُجَدَّلُا على حافة البحر» وذلك فى رجب 
منها »وقد كان شاعرًا مُطيعًا قوئ التْظمء إلا أنه كفره غيز واحدٍ من الشلماءٍ فى 
مبالغاتّه فى مدائجه » فين ذلك قوله تمْدَحُ ابر قتبحهما الله : 


ما شِفْتٌ لا ما شاءت الأقُداد فاخكم فأنت ‏ الواح القَقاد 


وهذا خطأ كبيرٌ؛ وكفرٌ كثيرٌ. 


)١(‏ فى الديوان : (المجالس). 

)١ 0‏ سقط من: ب0.م. 

(") الديوان 579/7 

(4) البهيم : الأسود . الوسيط (ب ه م). 

(5) الديوان ؟/585: وخاص الخاص للثعالبى ص ١؟١.‏ 

(5) فى الديوان : « السيف » . 

() معجم الأدباء /١5‏ 47غ والكامل 8/ »57١‏ ووفيات الأعيان 247١/4‏ وسير أعلام النبلاء /١١‏ 
١؛‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - )78٠١‏ ص 595. 

(8) ديوانه ص 5"» وانظر الكامل 8/ .57١‏ 


5 


عا م 5 1 
رقال أوطنااء وفحة الله واكر اهو وف اواو 
ا ان 10000 
ومن ذلك قوله - قال ابنٌ الاثير : ولم أجد ذلك فى ديوانه - : 
حل برقادة المسيحٌ حل بها أدمٌ ونوح 
5 و 2 
حل بها اللهُ ذو المعالى ‏ فكل شىءٍ سواه رِيحح 
5 ع و ٠‏ وء 0 
قال ابن الأثير" " : وقد شرع بعص المتعصّبين فى الاعتذار عنه . فاللَهُ أعلم . قلت : 
هذا الشعرُ إن صحٌ عنه » فليس عنه اعْتّذارٌ» لا فى الدارٍ الآخرةٍ» ولا فى هذه الدار. 
ومن توفى يها : 
0 مون ل ل ا 
إبراهيم بِنُ محمد بن سحْتَوَيْهِ بن عبد الله المزكى أحدْ الحفاظٍ 
امبّزين. أَنْمَقَ على الحديث وأهله أموالا بجزيلةً » وسيع الناسٌ بتَخُريجه » وقد له 
مَجلِسٌ الإملاءٍ بتسابور » ورحل وسمع من المشايخ شرقًا وغربًا » ومن مَشايخه ابن 
- و2 م 0 86 0400 0 36 1 
جَريرٍ وابنُ أبى حاتم » وكان يَحخْصِرٌ مَجَلِسَه خَلقٌ كثيد من كبار المحدّثين , منهم أبو 
العباسٍ الأَصَمْ وأَضْرايْه » وكانت وفائّه فى هذه السنةِ عن سبع وستين سنةٌ . 


سعيدٌُ بن القاسم بن العلاءٍ بن خالد», أبو عمروالبَرْدْعي'. أحدُ 


."17١ /8 ديوانه ص 44 ١ء وانظر الكامل‎ )١( 

هم ديوانه ص "”, 

."57١ /6 الكامل‎ )5( 

(4) المصدر السابق 8/ ؟1؟5.. 

(5) تاريخ بغداد 2178/5 ولمنتظم 2717/١5‏ وسير أعلام النبلاء 2157/١5‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١ه«‏ - )88٠.‏ ص 584» والوافى بالوفيات .١7/5‏ 

(9© بعده فى مصادر ترجمته - عدا المنتظم - : (يحيى ). وقد تابع المصنف هنا المنتظم . 

(0) تاريخ بغداد 5/ ١١١‏ والمنتظم 25١1/8/١4‏ وعنده «عمر» بدل «عمرو)ء وسير أعلام النبلاء /١5‏ 
الا وتذكرة الحفاظ 9/ 5 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه”‏ - )88٠١‏ ص 7397. 
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5777000 
: بن الحسنٍ بن كُؤْثرٍ بن على أبو بَحْرِ التزتهارئ” '» وى عن 
إبراهيم الرويئ ”'وتقتام " والباغَئدِىٌ والحَدَئَِ وغيرهم » وقد ا َرْقَوَيْ 
وأبو ُعَيم » » وانتكب عليه الدارمُظِيع » وقال : اقْتَصِروا على ما خدَجْتُه له فقد 
اختلّط صحيخ سماعِه بفاسده يه 

تَحُليطه وعَمْلتهِ» وانّهَمَهِ بعضّهم بالكذب أيضًا . 

"القاضى الحسييٌ بن محمد بن أحمد . أبو علي المزووُوذئ 7 أحذ” 
“مشايخ المذهب فى زمانه» وله التعليقةٌ [ه/ ؟اظع المشهورةٌ» تَفقّه بأبى بكرٍ 
المَمَالٍ ا وأتَذ عنه جماعةٌ منهم البغوىٌ صاحبٌُ «التهذيب) و 
( التفسيرٍ ) و « شرح السْنة) و١‏ المصابيح ) و0 وقد ذكرثه فى الطبقاتٍ 
بما فيه كفايةٌ . قال ابن خلّكانَ”' : وإذا قال الإماة”" والغرَالَِ : قال القاضى . فهو 


هذا . واللهُ تعالى أعله“ 


)1١(‏ تاريخ بغداد 2505/9 والأنساب 0907/١‏ وامنتظم 7١9/١4‏ وفيه (أبى الحسن) بدل 

( الحسن ) » وسير أعلام التبلاء 2141/15 وميزان الاعتدال "/ وام وتاريخ الإسلام ( حوادث 

ووفيات ١ه‏ - )*8٠.‏ ص 7591. 

(؟ - ؟) سقط من : الأصل» وغير واضحة فى ص . وفى ب » م: (تمام ) . والمثبت من المصادر السابقة . وانظر 
سير أعلام النبلاء 11/-79. 

5 - ”7 سقط من: ب.ام. 

(4) تهذيب الأسماء واللغات ( القسم الأول من الجزء الأول) ص 2١74‏ ووفيات الأعيان ؟/ 114 

وسير أعلام النبلاء 570/١.‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ - ١/ا4)‏ ص 205 والعبر ؟/ 

9 *» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 1/5 ه؟. وعندهم فى وفيات سنة ثنتين وستين وأربعماثة . 

(ه - ه) سقط من: ب6)م. 

(7) وفيات الأعيان ؟/ .١714‏ 

(0) أى إمام الحرمين» كما فى وفيات الأعيان . 


5 


ا عُمِلتِ البذعةٌ الشَّنْعاُ على عادةٍ الوُوافض » ووقّعت فِثنةٌ عظيمةٌ 
بغداد بن أهلٍ السْنّةِ والروافض » وكلا الفريقئْن قليلُ عَفْلٍ » بعيدٌ عن السدادٍء 
وذلك أن جماعةٌ من الشْبّة أذكبوا امرأةٌ وسمّؤها عائشةً» وتسَمّى بعضّهم 
بطلْحةً » وبعضّهم بالزبير » وقالوا : تُقاتِلُ أصحاب علي بن أبى طالب . فقتل من 
الفريقين حَلَقّ كثيزء وعائت العتارون فى البلدٍ بالفسادٍ وتؤب الأموالٍ وَثلٍ 
الإجال فك أحد جماعةٌ منهم فقٌتِلوا وصٌلبواء فسكتت التّفُوسُ . 

وفيها أَحََذ عار لةِ يَحتيارٌ بن مُعِرٌ الدولةٍ الموَصِلَ » وزوّج ابنته من" أبى 

وفيها وفعت عت الفِثنةٌ بالبصرة بين الدّيالم والأتراكِ » فقويّت الدَّْلَمْ على الترك 
بسبب أن المُلّكَ فيهم » فقئلوا منهم حَلْقَا كثيراء وحبسوا (ءوسّهمء وتَهبوا 
كنيرًا من أموالهم » وكتب عِبٌ الدولة إلى أهله : إنى سأكثث | إليكم أنى قد مِتٌّ » 
فإذا وصّل إليكم الكتابٌ فأظهروا النّوع » والجلسوا للعزاءِ » فإذا جاء سُبُكيكين 
للتغزِيَة فافيضوا عليه » فإنه دكن الأتراك ورأسشهم . فلما جاء البريدٌ إلى بغداد 
بذلك أظهّروا التو والصّراحٌ , ففهم سُبكيكين أن هذه مكيدةٌ فلم يَقْرَئْهِم ‏ 


م0١ والكامل 4 -547. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ,58107 - 7717/١4 المنتظم‎ )١( 
#"اع.‎ - 47١ 5ه!. وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص‎ - ١ ص‎ 0 ٍِ 
فى الأصل : «ابن)2 وفى ب م: «بابن).‎ )5( 


>36 


وتحمّق العداوةً بيته وبين عِرّ الدولة» وركب من قَؤرِه فى الأتراكِ » فحاصّروا دار 
الاي مسر لم الل لملستيااة وزيب مااننها وخا رهم بون دجاه 
إلى واسط مَنْمِ كيين ركاذ فدعق على بيق ” اللي إلزه' فقا عنة واد 
بداره » وقويّت سَؤكةٌ سُبُكتكين والأتراك بيغدادٌ » ونَهَبَتِ الأثراك دُورَ الدّيْلم» 
وخلّم يكين على رُؤْساءٍ العامة » لأنهم كانوا معه على الَّيِلّم » وقوقت الهئ 
على الشيعةَ» وأخرقوا الكَرْحَ حريقًا ثانياء وظهرت الشئةٌ على أيدى الأتراكِ» 
ولع المطِيعٌ » ووُلّى ولدّه الطائِعٌ لَه على ما ستَذّكُده» إن شاء اللّهُ تعالى . 


خلافة الطايْع وخَلْعُ أبيه المطليع للَّهِ 


ذكز أي الأثير لكان الثالت عشَّرَ من ذى القَعْدةٍ - وقال ابن 


الجؤزيٌ فى « مُنْتظمِه )' " : كان ذلك يوم الثلاثاءِ التاسع عضَّرَ من ذى القَعْدةٍ من 
هذه السنة - لع اميليغ لل ء وذلك لفايج أصابه ؛ قل لسائه » فسأله شبكيكين 
أن يَخْلَعَ نَفْسَه سه وول من بعليه ولدّه الطائع» فأجاب » +/*در فقت اليبعة 
للطائع بدار الخلافةٍ على يَدَيِ الحاجب شُبكيكين » ولع أبوه لمطيعُ بعد تسع 
ا لاه 


)١ - ١(‏ فى الأصل : الخليفة المطيع معهم فتوسل الخليفة إليه . وفى ب » م : (الخليفة المطيع معهم 
فتوسل إليه الخليفة ) . 

(؟) الكامل 317//8”. 

.576 /١ 4 المنعتظم‎ )5( 

(: - 4) فى الكامل : «أبو الفضل» . 
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بال جعفر بن لد أب العباس أحمد بن الأمير أبى أحمة لوقي بن الحُوكلٍ بن 
لتم بن هارو الرشيد » ولم ل الخلافة من اسمه عبد الككرم بيواه» ولا من 
00 وسوى أبى بكرٍ الصّديت » رضى اللّهُ عنه» ولم يل الميلافة بين 
نى العباس َس نه حال الولاية» كان عمزه شما وأربعين سنا » وكانت أَقه أ 
ولو لعي قت" '» وكانت تعيش أيضًا يوم بُويع بالخلافة . ولا بُويع الطائعٌ 
ركب وعليه البرْدةُ » وبين يديه شبكيكين والجيشٌ » ثم خلّع مِن الغدٍ على 
- رح 7 7 7 2 7 
شبكيكين جِلَعَ الملوكِ » ولقّبه نَضْر' ' الدولة» وعقّد له لواء الإمارة . وكا حضّر 
الأْحى ركب الطائعٌ وعليه السَوادٌُ» فخطّب الناس بعد الصلاة حُطَبةٌ ححَفيفةٌ 


- 
لحسيلة . 


َ 2 اا ا اك 000 1 
وحكى ابن الجؤزىٌ فى ١‏ الممْتَظم ) أن المطيعٌ لله كان يُسَمَى بعد حا 
بالشيخ الفاضل . 


ذِكرٌ الحرب بين الجر الفاطمئ 
ا و د ع اد ك4 
والحسن بن أحمد القِرْمِطِىَ 


كآ اسْتمَدٌ الجر الفاطميئ بالديار المصريةء وابْيتّى فيها القاهرة والقَصْرَيْنَ» 


. بعده فى با2 م: دولا من كنيته أبو بكر سواه)‎ )١( 
.57/8./7 (؟) فى ب » م: «غيث » . وانظر تبصير المنتبه‎ 
. فى بء م: 9 ناصر) . وفى الكامل : 9 نصير)‎ )5( 
.5؟14/١15 المنعظم‎ )5( 

(5) هنا وفيما يأتى فى ب » م: (الحسين). 

(0) الكامل 588/8 985. 


امداا 


بأد مُلْكُه » سار إليه الحسنُ بن أحمد القَِيطئ من الأخساءٍ فى جمع كثيفٍ 
من أصحايه » والْتَفٌ معه أُميرُ العرب ببلادٍ الشام » وهو حَسَانٌ بن اجاح الطائئ » 
ا ل بوواكة ناش أخقظ وكيقه لك يي 


وكتّب إلى القؤمطيع يَسْتَمِيلُه ويقولٌ له : إن دَعْوةً آبائك إنما كانت إلى آبائى 
قدا فدّغوتًا واحدةٌ . وَيَذْ كد فيه قَصْله وفضل آبائهء فر الجوات : وصَل 


0 )0 رةه >5 مي 0 
كتابّك الذى كثر تفضيله 71 وقل نحصيله ) ونحن ثرون إليك على إثره ‏ 


والسلامٌ . فلَّما الْتَهُوا إلى ديار مصرّ عاتُوا فيها فتلا نْبا وإفسادًا » وحار الي ماذا 
يَضْنَعٌ ؛ لكثْرَةٍ مَن مع القْمِطئ » وضّعْضٍ جيشِه عن مقاومتهم » فعدّل إلى المكيدة 
والحديعةٍ » فراسّل حسّانَ بن الواح أمير العرب » ووعده بمائةِ ألفٍ دينارٍ إن هو 
خدّل بين الناس » فأرْسَل إليه أن ابْعَتُ إل بما الَْرَمْتَ » وتعالَ تن معك» فإذا 
الْتقّينا الْهَرَمْتُ بن معى . فَأَرْسَل إليه الهِرٌ بمائة أل دينارٍ فى أكياس» ولكن 
أكثوها رَعَلَّ ؛ ضَرَب التُحاس ولَِسَه الذّمَبَ » وجعله فى أُسْفَلٍ الأكياس » ووَضّع 
فى بُهُوسٍ الأكياس الدنائير الخالصة» ولا ره/ مظع بعثها إليه ركب فى إِنْرِها 
بجيهِه : دالْتَقّى الناس » وكا تواجه الفريقان ونَشِتِ الحرب ييتهم» انهم ساد 
ابن الاح بالعرب » فضعُف جانبُ القزبطئ» وقَىَ علي اليه لفاطمي 
تكشره: واتهوضته القرايظة بي كيدل فرجعوا 5 عا فى اذل كال 
'وأقله ' » وبعث الِدُ فى آثارهم القائد أبا ' محمودٍ إبراهيم ' بنّ جعفر فى عشّرةٍ 
آلاف فارس ؛ ليَحْسِم مادّة القرامطة . 


(1) فى الأصل : « تفصيله ) . 

(؟ - ؟) سقط من : الأصل» وفى بء م: ١‏ وأرذله) . 

(" - ©) فى النسخ : 9 محمود بن إبراهيم ) . وفى الكامل : « محمد بن إبراهيم ) . والمثبت من ترجمته 
فى تاريخ دمشق 5/5/ا8. وانظر كنز الدرر 5/ .١15١‏ 


وين 


مُلْكُ المجِز الفاطمئ دمشقّ 
وانْتِرَاعُه إيَاها مِن يد القرامطة'"' 


لا انْهَزم القَومِطيئ وأصحاه» بعث اله سَرِيَةٌ » عليهم ظالمُ بن مَؤهوب 
ليلع أميًا على دمشقّ» فتسَلّمها ين القرايطةٍ بعد حصارٍ شديدٍء واغتفّل 
مُتوليها أب الجا" القوِمِطئ وابته » واغتقّل رجلا يقال له : أبو بكر" . من أهلٍ 
ابنْسَ » كان يَتكلّمْ فى الفاطمئين ويقول : لو كان معى عشّرةٌ أشهم لَرَمَيِتُ الرومَ 
بسهم وَرَمَقِث المغارِية - يَعغنى الفاطميّين - بتسعةٍ . فشلخ بين ب ل 
وحُشِى جلده يِبْناء وصُلِب بعد ذلك . 

وآ فوع أبو محمود القائدٌ من قِتالٍ القَرامِطةِ أقبل نحو دمشقّ» فخرج إليه 
ظالمٌ بن مَؤهوب » فتلقّاه إلى ظاهر البلدِ» وأكرمه وأنْرّله ظاهر دمشقّ» فأَفْسَد 
أصحابه فى العُوطةِ واج وتهبوا الفلًاجين» وقطعوا اللرقاتِ على الناس » وتموّل 
أهل العُوطةٍ إلى البلدٍ من كثْرةٍ التّهْب ‏ عو في عقاول 
الجامع فكثر الضَّحِيجُ ) وعُلْقّتِ الأسواقٌ » وَاجْتَمَعت العامٌةٌ لقتال » والْتَقَوَا مع 
المعَارِبةِ » فقتل من الفريَيِنِ جماعةٌ , وانْهَرّمَتِ العامة غير مرقء وأَحْرَقّتٍ المغاربة 


(1) الكامل 540/8 - 543, 

. مخطوط‎ ١87/١5 الهيجاء ) . والمثبت من الكامل . وانظر ترجمته فى تاريخ دمشق‎  : فى النسخ‎ )١( 

(؟) بعده بياض فى « ص » بمقدار ثلاث كلمات . وأبو بكر هو الإمام القدوة الشهيد الحافظ محمد بن 

أحمد بن سهل الرَمْلى » ويعرف بابن النابلسى . وانظر ترجمته فى : تاريخ دمشق 7817//١4‏ مخطوط » 

وسير أعلام النبلاء 2١44/١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه"‏ - ١6م")‏ ص .5٠١‏ 
والعجب أن المصنف لم يورد له ترجمة» ولكنه سيورد قصته أثناء ترجمة المعز الفاطمى فى صفحة 

فض فض" 
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ناحيةً باب الفَرادِيس »فاخترق شىء كثيد من الأموالٍ والدُورِء ولَنَتِ الحربُ 
ببتهم إلى سنةٍ أربع وستين ) وأَخرقَ البلدٌ مرةٌ أخرى بعد عَزْلٍ ظالم بنِ مؤهوب 

ل بجشي بن صَغصاقة بن أختٍ أبى محمود » قبحه الله ولعت القتوا . 
وسائرٌ الجياء عن البلدٍ .ومات كثيرٌ من الفقراءٍ فى اللؤفاتٍ من كثْرة الجوع 
والعطّش » ولم يَرَلِ الحا كذلك حتى وَل عليهم الطُواشِى”' رَيّانُ الخادم» ين 
جنهة انريكفت ادن ولاه الم 

وكا قو يت الأتراك يبغداد”” تمر عِرٌ الدولة بَحْتيارٌ بن مُعِرٌ الدولةٍ فى أثره وما 
يَضَْعٌ » وهو مو بالأفواز, فأرْسَل إلى عمّه رُكن الدولةٍ يَسْتَنْجدُّه» فأرْسّل إليه 
عكر مع وزيره أبى الفتح بن العمِيدٍ» وأزء إلى ابن عمّه عَصّدٍ الدولةٍ بن رُكنٍ 
الدولةٍ» فتباطاً عليه » وأَرْسّل إلى عِمْراكَ بن شاهين » فلم يُجبه» وإلى أبى تَغْلِتَ 
ابن حهدانَ » فأظهّر نصره » وإها يُرِيدُ فى الباطن 1+/ 44و أَخْدَ بغداد» وخربحت 
لأثْراكُ من بغداد فى ججشفلٍ كثير» ومعهم الخليفةٌ الطائغ وأبوه المطِيعٌ » فلا 
اْعّهُوا إلى واسطٍ تُوْى المْطِيعُ لله » وبعد أيام تُوْفَى سبكيكين أيضّاء فشيلا إلى 
بغداة» فَلّْتِ الوك على أمير يقال له : أفيكين”" . فالجتمع سَملّهم » والْقّوا مع 
بَحْتيار» فضعٌف أَمْره جدًّاء وقوى عليه ابن عمّه عَصّدُ الدولة» فأحَذ منه مُلْك 
العراق » وتّدق شَّعْلّه» وتقوق أمده . 


/ 0 تمعد الفا 2 با مَكِرن مكة المدينة النبوية . 
و خطب * مين و 


(1) زيادة من النسخ ليست فى الكامل . والطواشى : الخصئ . انظر الوسيط (ط و ش). 

(؟) الكامل 511/8 - 046. 

5 فى الأصلء ب : ( كفتكين )»2 وفى ص : ( كبتكين ) » وفى الكامل : ١‏ الفتكين) . وانظر المختصر 
فى أخبار البشر ؟/ .١١5 9١4‏ وترجم له الحافظ الذهبى فى سير أعلام النبلاء 5٠7/17‏ وقال : 
هفتكين » ويقال : أفتكين . 
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لكا اذ روعي اح تريقى شيع اسفن هنا لي 

وفيها الْتَهَى «تاريحٌ ) ثابتٍِ بن سنانٍ بن ثابتٍ بن و 2 من أولٍ دولة 
و 2 

وفيينا كانك زلولة شديدة تبواسط. 

وح بالناس فى هذه السنةٍ الشَّرِيفٌ أبو أحمد الْمْوسَويٌ » ولم يَحَصّلْ لأحدٍ 
حجٌ فى هذه السنةٍ سوى مَن كان معه على دَرْبٍ العراق » وقد أَحَدْ بالناس على 

كَ و 5 ع 

ومن تؤفى فيها من الاعيانٍ : 

21 ادق 

العباسٌ بن الحسين , أبو الفَصْلٍ الشيرازىٌ ؛ الوزيد لعِرٌ الدولةٍ بَحْتِيارَ بن 
مر الدولةٍ بن بوَيْهِ » وكان من الُعَصّبِين للشبّة » كس مَحُدويه » فعزله وولى 
محمد ابنّ بَقِيْةَ البابا كما تقَدّم » وحبس هذاء فقتل فى ممخبيسه فى ربيع الآخر 
منها» عن تسع و- خمسين سنةٌ» وكان فيه ظُلْمْ وَحَيِفٌ . فاللهُ أعلم . 


0 0 مي و 0 0 م ') يروي و و ب او 


)١(‏ فى ب» م: «السيراجى ) . وانظر ترجمته فى المنتظم /١54‏ 311: وسير أعلام النبلاء /١5‏ 77ح 
8 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - )*8٠.‏ صض 307. 

(؟ - )١‏ فى الأصل » ص : «أحمد بن جعفر)» وكذا وقع فى نسختين من نسخ المنتظم فى ترجمته . 
كما فى حاشية المنتظم .570/١4‏ وفى بء م : 9 جعفر)» وكذا وقع فى ترجمته فى طبقات الفقهاء 
ص .١70”‏ والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد »459/٠١‏ وطبقات الحنابلة ؟/ 2١١9‏ وسير 
أعلام النبلاء 2١47/17‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه"‏ - .٠م”)‏ ص 2808 وطبقات 
المفسرين .”.05/١‏ 


الخلال » أحد مَشاهير الحنابلة الأغيان » ومن صَنّف وجمّع وناظرع وسّمع 
8 ا 7 رود اي ا ا و لشو ال رت “ال 

الحديث ين أبى القاسم التغوئ وطبَقتِه » وكان عمره يوم تؤفى فوق الثمانين . 
5 وام 02 ف 00 وه (١‏ . : 
قال ابن الجؤزئ : وله «الْممَيخ) فى مائثة جزءٍ » و «الشافى) فى 

5 . 1 4 5 و 1 

ثمانين جرْءًا » و («زادٌ المسافر)ء» و«الخيلاف مع الشافعيئ ) » وكتابٌ 

( القولّين» و « مُحْعَصِوْ السِئةِ)» وغيد ذلك فى التفسير والأصولٍ . 


علي بن محمد , أبو الج البشتئ” أ الشاعر الَشْهِورُء له دِيوانٌ جيةٌ 
قويٌ » له فى المطابَقةٍ وامْجَانسةٍ يد طُولّى ؛ ومبتكراتٌ أُولَّى . وقد ذكر ابنٌ الجؤزئٌ 
فى «الْمتَظم ) "ين ذلك قطعةً كبيرة مُرَيبَةَ على حروفٍ لمجم » فمن ذلك 


” 4 


قوله 


إذا مَتِعْتُ َهِسورٍ من القوتٍ © بَقِيثٌ فى الناس خحرًا غير تنُقوتٍ 
يا قُوتٌ يومى إذا ما دَرٌ خَلْفُك لى فلستُ أسَى على دُ وياقوتٍ 


(فق 
3 ظ] وله 


.7371 1/١4 النتظم‎ )١( 
. فى الأصل : « ثمانية أجزاء» . وعبارته فى المنتظم تقريبية : « نحو مائة جزء)‎ ١ - (؟‎ 
. فى ص : (ماثة جزء ). وفى المنتظم : « نحو مائتى جزء)‎ )"” - 5 
فى ص : 9أحمد » . وهو مما قيل فى اسمه » على ما ذكره فى ترجمته ابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ )4( 
.79 .هه مخطوط»ء والسبكى فى طبقات الشافعية الكبرى ه/‎ 

وانظر فى ترجمته : يتيمة الدهر 4/ 07"؛ والمنتظم /1١4‏ 2571 ووفيات الأعيان + 917) وسير 
أعلام النبلاء 117/ 2١417‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 4:1 - )4٠١‏ ص 245 وطبقات الشافعية 
للإسنوى .55١/١‏ وفى مصادر ترجمته - عدا المنتظم - ذُكرت وفاته فى سنة أربعمائة أو إحدى 
وأربعمائة . وستأتى ترجمته فى صفحة 547 فى وفيات سنة إحدى وأربعمالة . 
(5) المنتظم 581/١4‏ --0ل, 
(1) البيتان ليسا فى المنتظم » وهما فى طبقات الشافعية الكبرى 7/٠‏ *79. 
0) ديوان البستى ص 07) ويتيمة الدهر 4/ 87*, والمنتظم 4 /١‏ 7709. 


داق 


الوم طقن انف ف قياض 
0 )0 ىر 5 5 0 
مئهاجى العدل وقَمْعٌ الهَوَى فهل لنُهاجى من هاجى 


زفق 
وله : 


أِدْ طَبِعَك المكدود بالجدٌ راحةٌ ‏ لحم وعلّله بشىءٍ من المرّح 
ولكن إذا أَعطَيِتَ ذلك فليكن مِقْدارٍ ما تميلى الطعامَ من الملْح 


© 
0 3 


إذا حَدَفْتَ المُلُوكَ فالبس ‏ من التَّوَفّى أَعَجّ مَلْمَس 
وَادُْلُ عليهم وأنت أممى2 واحدج إذا ما حَرَجْتَ أخرسُ 
وله : 

إذا شِفْتٌ أن تلْقَّى عَدُوٌك راغِمًا ‏ «ِتَقْثُلّه هَمًا وتحرِقّه عَمَا 
فسام الغلا وازْدَدْ من المَضْل إِنَّه 2 من ازداد فضلًا زاد حاسِدّه عَم 
وله" : 

ل عه 2000 0 ل 
إن أسيافنا العضابت الدوامى صَيِرَتْ مُلكنا طويل الدوام 


ة 7 انكف 
لم بَرَل نحن فى سَدادٍ ثغور 2 واضْطلام الاعداءِ من وَسْطٍ لام 


)١(‏ فى بء م: (الحق). 

' (؟) الديوان ص 5ه.» ويتيمة الدهر .”:59٠/4‏ 
5 - ”) سقط من: ب ءام. 

(5) الديوانت ص ٠١5‏ والمنتظم 1/1١54‏ 595؟. 
(5) الديوان ص .١51/ »١514‏ 


(5) فى الأصل : «القصار» . والعضاب : جمع العَضْب » وهو السيف القاطع . اللسان (ع ض ب) . 
0 -7) فى ص : ١‏ قرنت ملكنا بطول ) . وفى صفحة 14 من الديوان : و جعلت ملكنا قديم ) . 
(8) الاصطلام : الاستفصال . واللام : اللأم: جمع لأمة وهى الدّرع . انظر اللسان (ص ل م)» (ل أأم). 


ا 


1١)‏ عٍِ 5 عٍِ 
واقتحام الأهوالٍ من وقتِ حام واقتيسام الاموالٍ من وقتِ سام 


زفق 
وله . 


يا خادِمَ الجسم كم تَشْتَّى بحِدْمَيه أنَطِلُْبُ الوح يما فيه حُشرانُ 
بل على النَفْسِ واشَْكُمِلْ مَصائلها ‏ فأنت بالئَفْسٍ لا بالجشم إنسانُ' 


1 ع 7 - 2 0 8 5 هعم 7 
أبو فراس بن حَمْدانَ الشاعرٌُ , له دِيوانٌ مَشْهودٌء اشتنابه أخوه 2 سيك 


الدولةٍ على عَرَانَ ومَنْبِج » فقائل مرةً الرومَ فَأْسِرَء ثم اشْتَثقّذه سيفٌ الدولقء 
0 2.207 / 5 2 نفك 5 له 
واتفق موثه فى هذه السنة عن ثمان وأربّعين سنة » وله سِعدر رائق » ومَعانٍ 


ل 


لحسلهة . 
0 0000 و زلف 

وقد رثاه أخوه سيف الدولة : 

و مه رمن 4 3 0 ل 1 . إن 
المر صب مصائب إلا تنعصى حتى يُوارَى جشمه فى رمسهة 
0 ا ا 069 2 الث 5 2 
فمُؤّجُل يَلقى الرّدى فى غيره ومُعَجل يَلقَى الرُدَى فى نفسِهٍ 


)١ «8 ١[‏ سقط من: ب00) م. 

)١(‏ الديوان ص /الا. 

(5) يتيمة الدهر /١‏ ه"ء وتاريخ دمشق 247١/١١‏ والمنتظم 2571//١4‏ ووفيات الأعيان 58/5 
وسير أعلام النبلاء 2١57/١5‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - )88٠١‏ ص 308) وقد ذكر 
وفاته فى تاريخ دمشق سنة خمسين وثلاثمائة» وفى سائر المصادر - عدا المنتظم - ذكر وفاته فى سنة 
سبع وخحمسين وثلاثماثة . 

(4) كذا فى النسخ . والصواب أنه ابن عمه . 

© الذى 5 المصادر أنه لم يبلغ الأربعين . 

(7) وفيات الأعيان ؟/57, والمنتظم 4 .7717//١‏ 

90) فى م: «رهن). 

(0) فى م: وأهله) . 

(85) فى با.٠)م:‏ والأذى» . 


ووم ( البداية والنهاية ١١/5؟‏ ) 


انمق أنه كان عند سيفيٍ الدولة رجلٌ من العرب » فقال : قل فى مَغناهما . 
فقال الأعرايئ : 
تن متتل انعمو القية” ٠.شفا‏ على ققد ابعال 
ومن تعقو يلن:"فى: النيه- مما يشعكاء لاغندانه 
كذا ذكر ابن الساعى هِدذَّيْن البيتن من شعر سيفيٍ الدولة فى أخيه أبى 
فراس » وإنما ذكرها ابن الجوزِىٌ فى ١‏ المُنَظّم ) مِن شعرٍ أبى فراس نَفْسِه » وأن 
الأغرايع أجازهما بالبيتين المذكورين 00 
وذّكر من شِعرٍ أبى فراس أَشْياع حسنةً ؛ فمن ذلك قولّه فى قصيدة''' : 
أسيفْقِدُنى قومى إذا بد جدُّهم 2٠‏ وفى الليلةٍ الطُلْماءِ يفْتقَدُ الَذر 
ا ا لضن 
وين ذلك قوله فى قصيدة ' : 
إلى اللّهِ أشْكُو أَنّنا فى منازل تَحَكُمْ فى آسادهنٌ كلاب 
فلَيِك تحلو والحيَاةٌ مريرةٌ وليتك تَرْضَى والأنامُ غِضابٌ 
وليتَ الذى بينى وبيتك عامرٌ ‏ وبينى وبين العالمين تراب 


.305 ص‎ )*48٠١ - "ه١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ .559 1/1١54 المنتظم‎ )١( 
(؟ - ؟) فى المنتظم » وتاريخ الإسلام : «سيذكرنى قومى إذا جد جدها).‎ 

(" - ”) فى بء م: ( فعل النسر الرفيق مع الصقر) . 

(4) سقط من الأصل» ص . والمثبت من مصدر التخريج . 


.731320 1/١54 المنتظم‎ )5( 
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ثم دخلت سنة أربع وستين وثلاثمائة 


فيه" جاء عَصّدُ الدولة بن رُكنٍ 0 بن بُوَيْهِ إلى واسطٍ » ومعه وزيز أبيه أبو 
الفتح بن العميدٍ ) ان فى جماعة الأتراكِ إلى بغدادٌ » فسار 
وراعهم » فترّل بالجاني السو » وأمر بسار أن يَنْزِلَ على الجانب الغَّوينَ » وحصّر 
اليك حضوا شديدًا » وأمر أُمراءَ الأنخراب أن يُغيروا على الأُطْرافِ » ويَقْطُعوا الميرة 
الواصلة إلى بغدادَ » فغلّت الأسعارُ ببغداد جدًا » وامتتع الناسسٌ من المعاش من كثرة 
العيارين والنّهبٍ » وكبس أفتكين البيوتٌ لطلّب الطعام » واسَْدٌ الحال جدّاء ثم 
التَقّت الأثراكٌ وَعَصّدُ الدولة» فكسرهم وهربوا إلى تَكْرِيتَ » واسْتَحوّذ عضِدٌ 
الدولةٍ على بغداد وما والاها من البلادٍ » وكانت الثركُ قد أخرجوا معهم الخليفة : 
فردّه تَصّدُ الدولة إلى دار اليلافة مُكَمًا » ونرّل هو بدار املك » فضحُف أَمر بَْتيارَ 
جدّاء ولم يق معه شىء بالكلْية » فأعْلّق بايه» وطرد الحَجبة والكتبة عن بابه » 
وَاسْتَعْفّى عن الإمارة» وكان ذلك بشورةٍ عضدٍ الدولة» فاستغطقّه عضِدٌ الدولة 
فى الظاهر» وقد أشار عليه فى الباطن أن لا يَقْبَلَ فلم يقل . 

وتدٌدت الرسلُ بيتهماء فصمّم بَختِيارُ على ' الاميناع ظاهراء فألرّمه عضد 
الدولةٍ بذلك » وأظهّر للناس أنه إها يَفْعك " بد القيام بأغباءٍ المُلْكِ ‏ 


"ه١ ؟ - /اا”ء والكامل 5448/48 - 157,. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 4/١4 المنتظم‎ )١( 
.4450 - 44 ص /اه؟ - 0 550. وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص‎ )”8٠. - 

0 فى الأصلء ب : (١‏ كفتكين) . 

١م‏ - ") سقط من : الأصل . 


فأمر بالقبض على بَحتيارَ وعلى أهله ووه » ففرح بذلك الخليفةٌ الطائغ لله ور 
به» وأظهّر عَصّدُ الدولة من تَعْظِيم الخلافة ما كان دارسًا » وجدّد دارَ الخلافة حتى 
صار كل مَل منها آنا وأرْسَل إلى الَليفةٍ بالأثوال الكثيرة والأميعة الحم 
وقتل جماعة المنُسِدين من مَرَدَةٍ الترك وسطَارِ العَيّارِين . 

قال ابن الجؤزئ”' : وفى هذه السنة عظم البلاءٌ بالعكارين ببغدادء وأخرقوا 
سُوقَ باب الشَّعِيرء وأَحَذوا أثوالا كثيرةً» وركبوا الخيول» وتَلَقبوا بالقُوَادِء 
وأَتَذوا الَمّر بن الأشواق والدُروب » وعظمت لمحنةٌ بهم جدَّاء واشتفحل 
أمْذهم كثيرًا » حتى إن رجلا منهم أَسْرَدَ كان مُسْتَضْعَفًا نجم''' فيهم, فك ماله 
حتى اشْتَرَى جاريةٌ بأُلنٍ دينار» فلما حصّلّت [4/٠مظ]‏ عندّه حاوّلها عن 
َفُسهاء فأَبَتٌ عليه » فقال لها : ما تُكرهِين منى ؟ قالت : أَكْرَمُك كلّك . فقال : 
فما تين ؟ قالت : تييغنى . قال : أَوَ خيد من ذلك ؟ فحمّلها إلى القاضى » 
فأغتقّها وأغطاها ألفّ دينار وأطلّقها » فتعجّب الناسٌ من حَِلّْمِه وكرمه مع فِشْقِه 
وده . 

قال ': وورد الخبر فى حرم بأنه طب للمُيرٌ الفاطمئ بمكة والمدينةٍ فى 
المؤسِم » ولم يُخْطبْ للطائع . 

قال" : وفى رجب منها غلّتِ الأشعاز ببغداد جدًا حتى بع الكدٍ الدقيق 


3 7 
الحوّارَى بمائة ونيف وسبعين دينارًا . 


)١(‏ المنتظم 3794/١4‏ 8068ك؟,. 
(1) نجم : نشأ وظهر. الوسيط (ن ج م). 
(5) انظر المنتظم 598/١4‏ 395. 


قال" : وفيها امكل أم عَصّدٍ الدولة “بن ركن الدولة " بن بونِْ » وتقوّق 
جَنْدُه عنه » ولم يه ساق يق وعتهاء فسن أيه يفكولة ذلك 
فأَوْسَل يَلومُه على العَدْرِ بابن عمّه عر الدولة» فلعًا بلّغه ذلك خرج من بغدادّ إلى 
فارس”” بعدما أخرج ابن عمّه بختيار من السجن » وخلّع عليه» وأعاده إلى ما 
كان عليه » وشرط عليه أن يكونّ نائًا له بالعراق يَحْطِبُ له بهاء وجعل معه أخاه 
أبا إشحاق أميرَ الجيوش لضَعْفٍ بَحْتِيارَ عن تَدِْيرٍ الأمورء وَاسْعَمَرَ ذاهبًا إلى بلادٍ 
فارسّ ) وذلك كله عن أثر أبيه له بذلك » وغضّبه عليه بسبب عَدّْرِه بابن عمّه 
وتكرار مكائباتِه إليه فى ذلك . 

ولما سار عضِدٌ الدولة ترك بعدّه وزيز أبيه أبا الَتْح بن العَمِيدٍ "للختويد 
ثلاثِ » فتشاغلٌ بالقصفي مع عرٌ الدولةٍ واللعب واللهوء فأوجب ذلك وَحْشّةٌ بين 
عضّدٍ الدولةٍ وبين ابن العميدِ» فكان ذلك سبب هلاكِ ابن العميد" » ون اشتمر 
أمد عر الدولة بَحْتِيارَ يبغداد وملّك العراقّ لم يَفٍ لابن عَمّهِ عَصّدٍ الدولةٍ بشىءٍ مما 
لمكا و جالاوات اشرو وس امار ار 


وَاسْكَمَة على سَنئه”” ' الذى هو غيرٌ مُشتقيم . 


5 زفف4 5 إن 5900 5 د لل 
قال : وفى يوم الخميس لعَشْرٍ خلؤن من ذى القغدة تر ترّوّج الخليفةٌ الطائعٌ لَه 
5 5 
بشاة نار" بنك ع4 الدولة على صَداقٍ ماثة أل ذيتار. 
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داق 


وفى سَلخْ ذى المَعْدةٍ عل القاضى أبو الحسنٍ محمدٌ بن صالح بِنٍ أمٌ يبال » 
وقلده أبو محمدٍ بن مَغروفٍ . 


وأقام الح فى هذه السنةٍ أصحابٌ المعرٌ الفاطمئ » وحُخطب له بالحرمين 


ذكز أخَذٍ دمشقّ مِن أيدى الفاطميين 


ذكر ابن الأثير فى « كامله )"'' أن أفتكين غلامَ مُهِرٌ الدولةٍ الذى كان قد 
خرج عن طاعتّه كما تقَدّم» والتٌَ عليه عساكدٌ وججيوشٌ ين الدَيْلّم والركِ 
والأغراب » نزّل فى هذه السنةٍ على دمشقّ ليأخدّها من أيدى الفاطمين: وكان 
عليها رَيَانُ"' الخادمٌ "من جهةٍ المعرٌّ الفاطميع "» فلما نرّل [4/<موع بظاهرها 
خخرج إليه كبراؤها وسيوحُهاء فذكروا ما هم فيه من الظلم وَالعَشّمٍ ومُخالفةٍ 
الاغتقادٍ بسبب مُلْكِ الفاطيئين عليهم» وسأَلوه أن يُصَمْمَ على أَحْذٍ البلد 
لهِسْتَئْقِدَها منهم » فعند ذلك صكّم على أخذِهاء ولم يَرَلْ حتى أحذهاء وأخرج 
رَيّانَ الخادمٌ منهاء واستقل بأمرها وكشر أهلّ الشرّء ورقّع أهلّ الخير» ووضّع 
العَدل فيهم» وقمع أَهلّ اللَِّبٍ واللَهْوِء وكفٌ أيدى الأغراب الذين كانوا قد 
عاثُوا فى البلادٍ فُسادّاء وأَحَذوا عامّةٌ الج والعُوطَةٌ ونهبوا أهلها . 


- نسخه ( شاه تان . وانظر سير أعلام النبلاء 17/ 557» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 1ه - 
8 ص ١لا.‏ 
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وما استقامت الأمود على يديه » وصلّح أمو أهلٍ الشام عليه كب إليه لكام 
الفاطميئ من مصر يَشْكوِ سَغيه » ويَطْلئه إليه ليخْلّع عليه , ويَجِعلّه نائئا ين جهيه » 
فلم يُجبِه إلى ذلك وخاف غثِلئَه » وقطّع خطَييْه من الشام» وخطب للطائع 
العباسيع » وقصّد صَيْدَا » وبها خَلْق من المغاربة عليهم ابن الشيخ » وفيهم ظالم بن 
مُوهوب العُمَلِِ - الذى كان اجا عق ونشق لهي الفاطميع كما تقدم + فأساء 
بها الشيرةً - فحاصّرهم ولم يَرَلُ حتى أذ البلدّ منهم » وقكل منهم نحوًا مِن 
أربعةٍ آلافٍ من سَراتِهم » ثم قصّد طَبَرِيةَ » ففعل بأهلها مثل ذلك » فعندٌ ذلك عرّم 
امعد الفاطمئ على المَسيرٍ إليه وقتاله » فبيدما هو يع له ويرنُبُ الجيوش إذ تُوفى 
الي بمصر فى سنةٍ حمس وستين» كما سيأتى » وقام بعدّه ولده العزيرٌ» فاطمأنٌ 
عند ذلك أفتكين بالشام » وَاسْتفْحل أموُه » وقوِيّت سَّوْكتّه » فتشاوّر المصريون فى 
أمره » فاتفق رأَيُهم على أن بععثوا جوهرًا القائدَ إليه » وذلك عن رأي الوزيرٍ يعقوب 
ابن كنس » فلعًا تَجَهّر جوهر القائُ لقَصِدٍ الشام حلّف أفيكين أهلّ دمشئّ على 
مناصّرَتّه ومناصكته » فحلفوا له بذلك » وجاء جُوْهَرٌ » فحصّر دمشق قّ سبعة أشهر 
فم تكبية ررقتو شينام امكو ا روه وس ا ظالة الها ل أكان' قن 
أشار من الدَّماشِقَةٍ على أفيكين أن يكيب إلى الحسن بن أحمدّ القِوِمِطيَ وهو 
بالأحساءٍ » ليجىء إليه» فلما كتّب إليه أقبل لنَصْرِه » فحين سيمع جُوْهَرٌ بقدومه 
لم كه أن يتقّى بين عدُوَّيْن ين داخل البلدٍ ومن خارجهاء فاتحل قاصدًا 
َمل » فتبعه أفيكين والقمِطيئع فى نحو من خمسين ألقَاء فتواقعوا عند نهِرٍ 
لواحي على ثلاثة فَراسِحٌ ِن الرَملة» وحصّروا جَؤْهوًا بالؤثلةِ» فضاق حاله 
جدًّا من قلةٍ الطعام والشراب » حتى أَشْرَف هو ومّن معه على الهَلاكِ سريعًا » 


فسأَل أن يَجْتَمِعَ هو وأفيكين على ظهُورٍ الحيِل » فأجابه إلى ذلك » فلم يَرلَ يرف 


لذ أن يطالقه لجع كن اميه اماك ناكا ل نذا ار اند 
الخير» ولا يَسْمَع من القَوْمطئ رأَيّه فيه - وكان جُؤْهَدٍ داهيةٌ - فأجابه إلى ذلك » 
فندّمَه الَومطي وقال : الأئٌ نا كنا نَخصٌرُهم حتى يمُوتوا عن آخرهم » فإنه الآنَّ 
سيذهبُ إلى سميّدهِ فيخيزه » ثم يُخْرِجه إليناء ولا طاقةً لنا به . فكانٌ الأمد كما 
قال ؛ فإنه لما أَطلّقه أفيكين من الحَضْر لم يَكْنْ له دأبٌ إلا أنه حت العزير على 
الخروج إلى أفيكين بنفسه وجيوشه , فأقبل فى جححافِلَ أمئالٍ الجبال » وكثرة من 
الرجالٍ وَالعُدَدٍ والأنَّالٍ والأموال» وعلى مُقَدَّمتهِ جَوْهَدٌ القائدُ . وجمُع أفتكين 
والقََمطيئ الجيوشٌ والأغرات ؛ وسارا إلى الرَمْلةٍ» فالتقّوا فى مُحَوُمٍ سنةً سبع 
وستين» ولما تواجهوا رأَى العزيرٌ من شجاعةٍ أفيكين ما بهّره ‏ فأَرْسَل إليه يتغرض 
عليه إن أطاعه ورجع إليه أن يَجْعَله مُقَدّمَ تمساكره. وأن يسن إليه غاية 
الإخسانٍ . فترجل أفيكين عن فرسه بين الصفّيِنِ» وقيل الأرضّ نحو العزيز» 

إليه يقولٌ : لو كان هذا قبلَ هذا لأمكتنى وسارَغتُ وأْطَعْتٌ » وأمًا الآن 
فلا. ثم ركب فرسّه . وحمل على الميسرة ففّق شَّمْلّهاء وبدّد خيلّها ورَجلّها . 
فبرّز عند ذلك لعزي ين القلب ؛ وأمر لليعية فجملت خيلة منادقة + فَانْهَرّم 
القرْمِطئ » وتبعه بقيةٌ الشامئين» ' وركبت اي قفِيتَهم يَفثُلون وترون من 
شاءوا » وتحوّل العزيرٌ فنزّل نيام الشامئين بن ' ' معه من الجيوش » وأوب” السرايا ' 
وراءهم » وجعل العزيرٌ لا يُؤْنَى بأسير إلا خلّع على مّن جاء به » وجل لمن جاءه . 
بأفتِكين مائةَ ألفٍ دينار» فاتّقّق أن أفيكين عطش وهو منهزةٌ عَطَضًّا شديدًاء 
فالجتاز فرج بن دَعْمَلٍ"' » وكان صاحبه , فاشتّشقاه فشقاه ماء وأنرّله عندّه فى 


)١ - ١١‏ سقط من: ص. 
)١(‏ فى الاصل؛ ب : «دعفل»» وفى ص : :دعبل» . والمثبت موافق لما فى الكامل 8/ .55٠0‏ 


اين 


ُيوتِه » وأَرْسّل إلى العزيز يُخْيده بأن الذى يطلتث عندّه» فَلْيَخْمِل إليه الذهت» 
َأرْسَل إليه بماثة أُلفٍ دينار» وجاء من تسَلّمه منه» فلما أجيط بأفيكين لم يَشُكَ 
أنه مَقْمَولُ » فما هو إلا أن حضّر عندٌ العزيز أكرّمه غايةً الإكرام واحترمه غاية 
الاحترام » ورد إليه حَواصِلَه وأمواله لم يَقْقِدْ منها شيئًا» وجعله من أصٌ أصحايه 
وأمرائه » وأنرلّه إلى جانب منزله » وربجع به إلى الديار المصرية مُكوما مُعَظما» 
وأقُطعه هنالك إِقْطاعاتٍ جزيلةً » وأَرْسّل إلى القِوْمِطِئْ يَعْرِضٌ عليه أن يَقْدَمَ عليه 
ويُكرمه كما أكرم أفيكين, فامتنع وخحاف على نفسه » فأرْسَل إليه بعشرين ألفٌ 
دينار» وجعلها له فى كلّ سنوء يكف بها شَّرْه ولم يَرَلْ أفيكين مكرما عند 
العزيز حتى وقع بيئّه وبين الوزير يعقوت بن كِنْسٍ » فعمل عليه حتى سقاه سُيا 
فمات » وحين علِم الخليفةٌ بذلك غضب على الوزير» وحبسه [0/4مو] بِضّعًا 
وأربعين يومًا » وأتَذ منه حمصمائثة ألفٍ دينار» ثم رأَى أنه لا غِتَى به عن الوزير» 
فأخرجه من السجن وأعاده إلى الوزارة وذهب أفيكين فى حالٍ سبيله » رحجمه 
اللّهُ . هذا مُلَخّصٌ ما ذكره ابن الأثير فى « كامله) . 

وثمّن توفى فى هذه السّنةٍ ِن الأغيان : 

سْبككين الحاجب الثركيٌ , مولى الم الدََِْيَ وحاجبه '» وقد ترتّى فى 
امراب حتى آل به الحالٌ إلى أن قلّده الطائٌ الإمارة وخلّع عليه » وأغطاه اللّوا» 
ولقّبه بنُور الدولة» وكانت مدةٌ دوليه فى هذا المقام شهرين وثلاثة عشَّرَ يومّاء 


ل سد لل مه 
وَدُفِن بيغدادٌ » ودارُه هى دار الملك ببغدادٌ » وهى دار عظيمة جذاء وقد اتفق له 


)١(‏ تاريخ بغداد 2٠١5 /١‏ وتاريخ دمشق 177/٠5١‏ والمنتظم /١4‏ 257037 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١ه"‏ - )*8٠.‏ ص 2,75 والوافى بالوفيات .١١57/1١©‏ 


لون 


أنة'سفظ يوقا غن: ورجلا الكسن فلك افنازاه اليف سضى اسفاء ظهره:» 
وقدّر على الصّلاةٍ إلا أنه لم يَسْيَطِع الركوع » فأغطاه شيعًا كثيًا يمن الأموالٍ» 
وكان 0 للطبيب : إذا ذكوثٌ 0 ومُداواتك لى لا أَقيدُ على مُكافأتك » 
ولكن إذا تذَّكُوتُ وضْعَك قدميك على طَهْرى اشْتَدّ عَنِظِى منك . 

وكانت وفائه ليلةً الثلائاءِ لسبع بقِين ين احم » وقد ترك ين الأموالٍ شْيئًا 
كعاجة) مرذلك الف ألعن دينار وعشَّرٌ آلاف أُلضٍ درهنم » وصُنُدوقان” ' من 
جَؤْهَرٍ ) وخمسة عضَّرَ صُنْدوقًا من البلُورٍ» وخمسةٌ وأربعون صُنْدوقًا من آنية 
الذهب ‏ ومائةٌ وثلاثون م ركبا" من ذهب ان كلّ واحدٍ 
ألفٌ دينارٍ» وستّمائةٍ موكب فضة » وأربعةٌ آلافٍ ثوب ديباجاء وعشّرةٌ آلافٍ 
ديقي وعِتَّاق » وثلاثّمائةِ عِدْلٍ مَغكومةٍ من الفُوْشٍ » وثلائةُ آلافٍ فرس وبغلٍ » 
وألفُ جملٍ ) وثلائمائةٍ غلام وأربعون خادمًا » وذلك غير ما أَؤْدّع عندٌ أبى بكر 
البرّار صاحبه » واللّهُ تعالى أعلم . 


. فى ص: «صندوقًا)‎ )١( 
فى ب.)ام: «كوكبا).‎ )5( 
. درى» . والمثبت موافق لما فى المنتظم‎ «١ : درججا فى ؛» وفى ب‎ ١ : فى الأصل‎ )( 


كس 


ثم دخلت سنة خمس وستين وثلاثمائة 


00 . ير 03 9 

فيها قسم رُكنٌ الدولة بنُ بُوَيْهِ تمالِكه بين أؤلاده عندما كبرت سئّه , 
5 007 0 م 02 2 7 7 3( 
فجعل لولده عَضِدٍ الدولةٍ بلادَ فارسّ وكزمان وارَّجان» ولولده مُويدِ الدولةٍ 
الى وأصْبَهانَ » ولمَحُر الدولةٍ هَمَذَانَ والدَّيئَوَرَه وجعل ولدّه أبا العكاس فى 
كَنَِ عَصْنْدَ الدولة وأؤصاه به . 

وفيها 00 قاضى اتسنا ببغدادٌ أن ميق بن مَعْرو في فى دار عِرّ الدولة 
وفى مجليه عن أمره له فى ذلك لفَصْل الحكوماتٍ » وحكم بين الناس بين 
يديه . 

وفيها حجٌ بالناس أميدُ المضْربّين من جهة العزيز بن المعرٌ الفاطمئ بعدّما 
خوصر أهل مكة ‏ ولقُوا شدةٌ عظيمةً » وغلّت الأشعارُ عندهم جدًا . 

2 4 ”)ء 1 و م 

وذكر ابنٌ الأثير أن 41//امظع فى هذه السنةٍ ذهب يوسف بُلكين - نائبٌُ 
و 8 - - مه ف 
المعرٌ الفاطمئٌ على بلاد إفريقِيّة - إلى سَبتَهَ » فأشرف عليها من جبل مُطِل عليها , 
عن اللو اي د ل 
فجعل يتأتل من أين يُحاصِردها نصف يوم» فخافه أَهْلْها خوفا شديدّاء ثم 
انْصَّرَف عنها إلى مدينةٍ هنالك يقال لها : بَصْرةٌ . فى المغرب» فأمَر بهذيها 


)8/٠١ - "ه١ والكامل 577/8 178. وتاريخ الإسلام ((حوادث ووفيات‎ 2” 437/١4 المنتظم‎ )١( 
.445 - 414" وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص‎ 2531١ ص‎ 

. سقط من: ص‎ )5 - ١ 

5) الكامل 8/ 556. 

(4) بعده فى م » ص : ١‏ فحاصرها ) . 


رحس 


ع 


ونَهيها , ثم سار إلى مدينة عاط أل تويها رعل يقال لله عم ام 
الأنصار . وهل فلكي : وقد اشْتَدَّت المِخنةٌ به لسسخره وسَّعْبذتِه » وادّعى أنه 
ني » فأطاعوه» ووطّع لهم طريعة يدون به فيهاء فقائلهم بُلكين» فهرّمهم 
وكل هذا الفايو ورله امد والملة « وتوت ب أموالهم » وسبى ذَرارِيّهم » فلم ير 
سَبِن أَحْسَنٌ أشْكالا منهم » فيما ذكر أهلُ تلك البلادٍ فى ذلك الزمانٍ . 


ومّن تُوْفُى فيها من الأغيانٍ : 

أحمدٌ بن جعفر بن محمد بن سَلْم' '. أبو بكر تلن" . له مُشكدٌ كبيك» 
روى عن عبدٍ الله , بن أحمدٌ بن حَتْبلٍ وأبى محمدٍ الكسئٌ وَحَلْقٍ » ورؤى عنه 
الدارَفْطني وغيذه » وكات بِقَةّ » قارب التّشعين . 

ابت بن سِنانٍ بن ثابتٍ بن قَرَةَ الصابئٌ » الْوّرَحُ » فيما ذكره ابن الأثيرٍ فى 
0 


وسيمع 0 وصئّف مُشئدًا فى الي ا جر بطرقه وعِلَلِه »وله 


.ه١0٠١‎ )ه.٠١ فى ب : «عرناطة ) . وانظر جمهرة أنساب العرب ص‎ )١١( 

. فى الكامل : «عبس»‎ )١( 

(*) فى الأصل, صء وامنتظم : «مسلم 6ع وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 4/ »7١‏ والمنتظم /١4‏ 
4 ”» وسير أعلام النبلاء 28١/١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 88١‏ - 9.6) ص لال 
والوافى بالوفيات 7/ »55٠‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء 4/١‏ 4. 

(5) فى ب » م: (الحنبلى ») ؛ وفى ص : ١‏ الجيلى ) . وانظر الأنساب القة 0 

(ه) الكامل 5748/8. وانظر سير أعلام النبلاء /١‏ 485. 

(7) تاريخ دمشق 2157/١4‏ والمنتظم 2714/١4‏ وسير أعلام النبلاء 25481//١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١ه“‏ - )98٠١‏ ص /7ا9", والوافى بالوفيات .”31/١7‏ 


ين 


9 .نا 0 (١‏ 
«المغازى ) 0 وخوج على الصحيحين وغيرهما 


0 كم شم ف 
قال اب و7 بيته وسَلفه تمع عله يدث . ٠‏ تَوْفى فى رجب 


عن لل الس 
هد فاه يم و" 4 4 
الحافظ أبو أحمد ' عبدُ الل ' بِنْ عدي بن عبد اللَِّ بن عدىٌ بن عبدٍ الله 
ابن محمد بن أبى أحمدّ الجوْجانئ الكبيد المفيدُ الإمامُ العالم الجِوَالُ التَقَالُ 
الوَحَالُ » له كتابُ « الكامل ) فى الجرح و التغديل » لم يُشبق إلى مثله » ولا يُلْحَقُ 
قال حمزةٌ » عن الدارقطيع”” : فيه كفايةٌ لا يُرَادُ عليه . وُلِد ابن عَدِىٌ فى 


5 إلى 2 كر باع 5 1 رع 
سنة سبع وسبعين ومائتين » وهى السنة التى توْفى فيها ابو حاتم الرازئٌ » ونونى 
ابن عَدِىٌ فى ججمادى الآخرة من هذه السنة . 


الْْعِنٌ الفاطمئٌ 


86)عء 


بانى القاهرة الِرية » مَعَدٌ بن إسماعيلٌ بن سعيد ”' بن "عبيدٍ الله بو تميم » 


. ) فى باء)م: « الصحيح وغيره‎ )١- ١١ 

.597/١4 المنتظم‎ )١( 

(6) السَلَفٌ : من تقدمك من آبائك وذوى قرابتك الذين هم فوقك فى السن والفضل . اللسان (س ل ف). 

(: - 4) سقط من : ب » م» ص . وانظر ترجمته فى : تاريخ دمشق 7/١/9‏ مخطوط ء والمنتظم /١4‏ 
45 7 وسير أعلام النبلاء 2١54/١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )8٠١ - 88١‏ ص 289 

والوافى بالوفيات .731/8/١17‏ 

(5) تاريخ جرجان ص 27575 كما أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 71١/9‏ مخطوط . 

(5) فى المنتظم : «ستين» . والمثبت موافق لا فى تاريخ دمشق وتاريخ الإسلام . 

7) ليست فى مصادر التخريج. وانظر ترجمته فى : المنتظم /١4‏ 45 ”ء ووفيات الأعيان 21١514 /٠‏ 

وسير أعلام النبلاء 2١55 /١©‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - )88٠١‏ ص 848. 

(8 - 8) فى النسخ : «عيد الله) . 


مان 


امدّعى أنه فاطميع » صاحبُ الديار المصرية » وهو أُولُ من ملكها ين الفاطمئين : 
وكات مُلكهم يلاد إفريقيةٌ وما والاها من بلادٍ المغرب » فلما كان فى سنةٍ ثمانٍ 
وخمسين وثلاثمائة » بعث بين يديه جَوْهَهًا القائد» فَأَحَذ له البلادّ المصرية من 
كافور الإحُشِيدىٌ بعد حروب تَقَّدّم ذكدها"”, واشتقوت يد جوهر القائد 
عليها » فبئّى بها القاهرة المعرية » ول املك لمكت المسهى بلقضرين» ثم أقيمت 
النطبةٌ للمعرٌ فى سنة ثتتيِن وستين وثلاثئمائة» 1+/ددو] وقدم المِرٌء كما ذكونا” 

فى بجحافل عظيمةٍ» ومعه الأمراءُ يمن المعاربةِ والأكابر والقُرَادُّء وحينّ نرّل 
الإشكندرية تلقّاه وجوةٌ الناس إليها فخطبهم فيها خطَبةٌ بليغة ' افتحر فيها 

029 ه 


إن 5 و و مره 5 س 
ع 0 و" ادّعَى أنه يَعْدِلُ ويُئْصِفٌ المطَْلومَ من ظاله » وأن الله قد رم 


7 


الأَمَةَ بهم, " واستتقّذهم من أيدى الظلمة إلى عدلهم وإنصافهم ' » وهو مع 
ذلك يَدّعى ظاهرَ الرفض» وْيْطِنُْ - كما قال القاضى الباقلَان - الكفرَ لمْحض ) 
وكذلك أهل طاعيّه ومّن نصَره ووالاه» ' وائّبعه فى مذهيه" » قكحهم الله وإياه . 

وقد أمخضر إلى ين يديه الزاهدٌ العابدٌ الي أبو بكر النادُيع”” » فأُوقف بين 
دامر ام ا : لو كان معى عشَّرة أسهم لرمَئتُ تَ الرومَ 
' بسهم ء ورمَئثُ المعرئين” “نان : ما قلتٌ هذا . فظن أنه قد رع 


. 78179 28١ تقدم فى صفحة‎ )١( 

. 8741 تقدم فى صفحة 747 ء‎ )١( 

(5 - ”) سقط من: ب62 م. 

(4) فى باء م» ص ؛ ( بنفسه ) . 

(5) انظر المنتظم /١54‏ 23140 515. 

59 - 5) فى ب » م: ( بتسعة » ورميت المصريين بسهم). 
00 فى الآصل : ١‏ المصريين » . 


امون 


وقال : فكيف قلت ؟ قال : قلت : ينَْغى أن تدميكم بتسعةٍ » ثم يَذمِيكم بالعاشر . 
قال : ولم ؟ قال : لأنكم "عير ديق الأنة أ موقت السوتلاق رالعع ترد 
الإلّهِيةِ . فأمر بإشهاره فى أُولٍ يوم ؛ ثم ضُرِب بالسياطٍ فى اليوم الثانى ضَرْبا 
شديدًا مبؤحاء ثم أمر بِسَلْخه فى اليوم الثالث » فجىء بيهودىٌ » فجعل يَشلْحُه 
وهر يرا القرآن» قال اليهرديٌ : فأخدَّتْى رِقَةٌ عليه » فلما بِلَعْتٌ يَلْقَاءَ قله طعثثه 
بالشكين فمات ايحن لين . فقيل له : الشّهِيدٌُ . وإليه نسب بنو الشهيدٍ 
من أهلٍ نابنْسَ إلى اليوم'" 

وقد كان الممِة ذا شَّهامةٍ وقوةٍ وشِدَةٍ عَم » ولفاجياسة #ترلطية أنه يفيل 
ا ا ا صَدّ من حركات النُجوم » 
قال له مُنَحْمُه “إن عليك ف ' فى هذه السنةٍ فتواز عن وجهٍ الأرض حتى 
تنْقَضِىَ هذه المدةٌ . فعمل له سِزدابًا » وأخصّر الأمراة وأؤصاهم بولديه يزارء ولقته 
بالعزيز» وفوّض إليه الأمْرَ حتى يعود إليهم » فبايعوه على ذلك» ودتحل ذلك 
الشوداب » فتواررى فيه سنةً » فكانت الْعَارِيةٌ إذا رأى الفارسٌُ منهم سحابًا سار 
جل عن فريسه» وأؤْما إليه بالسلام ظائين أن الحرٌ فى ذلك العُمام» ط( كَأسَتَحَفٌ 
فَوْمَمٌ م كأطَاغوةٌ [ الزخرف : 4ه . ثم برّز إلى الناس بعد مُضِئٌ سنةع وجلس فى 
مقام الْلْكِء وحكم على عاديه؛ ولكنّه لم تَطْلْ مُدَّئُه بعد ذلك » بل عاجله 
القَضاءٌ اخمْوم » والحيِن”" امسوم » فكانت وَفائه فى هذه السنٍء وكانت مدةٌ 


. فى الأصلء ص : «عثرتم الأمة)‎ )١ - ١١ 

(5) فى با م: «أطفأتم » . 

() بعده فى بء م: « ولم تزل فيهم بقايا خير» . 

(4) فى ب : (فطعا)ء وبعده فى م: (أى خوفا). 

(5) فى بء م : ١‏ وناله رزقه» . والحين: الهلاك . اللسان (ح ى ن). 


يحون 


عِ 222 0 5 ع ين أماع 

أيام فى الملك ثلاثا وعشرين سنة وخمسة اشهر وعشرة أيام » منها بمصرَ سنتان 
بورع زهة و _ ع 1 2 ع عٍِ 

وتسعة اشهر » وجملة عمره كله خمسٌ وأربعون سنة وستة أشهر ؛ لانه وُلِد 

بإِفْرِيقيَةَ فى حادى عشرَ رمضانً سنةً تسع عشرةً وثلاثمائةٍ ؛ وكانت وفاته بمصر 

فى [4/اظع اليوم السابع عشّرٌ من ربيع الآخِر سنةً خمس وستين وثلاثمائة » 

وهى عله السينة, 


. ) بعده فى ب20 م: « قبل أن يملك مصر وبعدما ملكها‎ )١( 
. ) والباقى ببلاد المغرب‎ ١ : (؟) بعده فى ب ء م‎ 


لاون 


فيها''" تُوْفّى رُكُنٌ الدولة أبو علي بن بُوَيْهِ » وقد جاوز السبعين " » وكانت 
يام ولايته نيما وأذبئعين سنةٌ » وقبلَ موه فى السنةٍ الماضية قسم ممالكه بين أولاده 
كما ذكوناء وقد عُمِلَتُْ ضيافة فى دارٍ ابن العميدِ بأصبهانٌ حافلةً » حصّرها 
رُكنٌ الدولةٍ وبنوه وأغيانٌ دولته » فعهد فى هذا اليوم إلى ابه عَضّدٍ الدولةٍ» وخلّع 
عَصّدُ الدولةٍ على إخوته وسائر الأمراءِ الأب والأكسِيةَ على عادة الدَيْلّم » وحيّؤه 
بالئْحانٍ على عادتهم أيضاء وكان يومًا مَشْهودّاء ثم تُوفى رُكن الدولة بعدّه 
بقليلٍ فى هذه السنةٍ » وقد كان سائسًا عليمًا وَقورًاء كثير الصَّدّقاتٍ» مُحِبًا 
للعُلماءٍ » فيه إيثارٌ وكرمٌ كثي » وحسسٌ عِشْرةٍ ورياسةٍ على أقاربه ودولته ورَعِييتِه . 

زح كن اند عقة القارلء ""قه اغراف لأشدها مِن ابن عمّه عر 
الدولة بَخْتِيارَ لشوءٍ سيرتِه ورداءةٍ سَريرته» فلْتَقَوَا فى هذه السنةٍ بأرض 
الأموازء فهرّمه عَصّدُ الدولقء وأتحذ أَنْقاله وأثواله» وبعث إلى البصرة 
أحَدّهاء وأْصْلّح بن أهلها حيّئ رَببعةَ ومْضَرَء وقد كان بيتهما خُلْفٌ مُتَقادمٌ 


من نحو مائةٍ وعشرين منةٌ» وكانت مُضّرُ تيل إليه » وربيعة عليه » ثم انمق 


- "ه١ 5؟: 48 ”ء والكامل 579/8 - 188. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 47/١ 4 المنتظم‎ )١( 
/ا40.‎ - 45٠ م ص 557 - 1806. وانظر تكملة تاريخ الطبرى‎ 

. فى ب »ء م : ( التسعين)‎ )١( 

5 الكامل 5/1/4 - 98لا 


4 ( البداية والنهاية 714/١‏ ) 


الحيّانٍ واجتمع عليه الفريقان وقويّت شَّوْكةٌ عضدٍ الدولة» فعرّل عر الدولء 
اق 


وقبض 2 على وزيره ابن بَقِيةَ ؛ لأنه اسْتَخوّذ على الأمورٍ دونه» وجبى الأموال 


إلى ختزائيه» فاشتظهر ع9" الدولةٍ بما وبجده من الحواصلٍ لابن بَقِيةَ » ولم يُثقٍ 
له منها بقيةً ٠‏ 
وكذلك أمر"” عَصّدُ”"" الدولة بالقَئص على وزير أيه أبى الفتح بن الكميد 


اكع قذمك ب الس فس د . فلم يَيْقَّ لبنى العميدٍ أيضًا فى 
الأرض بقيةٌ » وقد كانت الأكابد تََّى منهم التَقيَةَه وقد كان ابن الععميدٍ مِن 
الفُسوقٍ والعِضِيانٍ بأؤفْر مكان, فخائئه المقاديد» وعاجله غَضَِّتْ الشلطان» 


ونعوذ باللهِ من غضب الرحمن 


6ه 0 : زقق 

وفى مُنْتَصفٍ سوال من هذه 0 توفى الأميد منصورُ بن نوح السامانيٌ 
- صاحبٌ بلادٍ خراسانٌ 0ن '؛ وكانت ولايثه خم عشْرةٌ سنةٌ» وقام 
بالأمر بعدّه وله أبو القاسم نو وكان عمره إذ ذاك ثلاتٌ عشْرَةً سنةً ) ري 
بالمنصور . 


. أى عزا الدولة بختيار » كما فى المصادر المتقدمة‎ )١( 

(5) فى با م: (عضد). 

5 الكامل 8/ دلاى 5/ا5. 

(54) فى النسخ : «ركن» . والمثبت من تكملة تاريخ الطبرى والكامل . 
(©) تقدم ذكر ذلك فى صفحة 59" . 

(5) الكامل 177/4". 

(0) فى ب » م : « وبخارى وغيرها ) . 


ا 


وهم 0١‏ ك5 


وفيها تُوْفُى'" 'الحكمء ولقبه" المسعنصِدٌ باللّه بن الناصر لدين الله 
عبد الرحمن ا وقد كان هذا من خِيار الوك وعُلمائهم ) عالا بالفقه 
واليلاف والُواريخ » جا للقلماو» ممخميئا إليهم : وكانت وفائه وله ين العمر 
ثلاث وستون سنةٌ [ه/5.و] وسبعةٌ أشهر , مدةٌ خلافته منها خمس عشْرةً سنة 
وي 5 أشهر» وقام بالأثر من بعده ولدّه هشامٌ وله عش سنين» تيع الود 
بالل » وقد تف عليه فى أيايه» واضطربت اانا ناخد 
وأعيذ إلى الخلاقةا+اوقام بأغباء افزه حاجيه التسيرة ابو عار ميجمة بذ أى عامر 
لمحافْرٌ» وابناه الْمطّد والناصودا” » فساس الوعايا جيدّاء وعَدّل فيهمء وغْرًا 
الأغداء مواشطه لو الال كذلك تجو موشيك وكروة بده وساف اين 
الأثير”" هلهنا قَطِعةٌ من أخبارهم وأطال شوحها . 

وفيها رع ملك علت"” إن أبن العالن ريق بن سين الاولة بن 
حمدانَ » وذلك أنه لما مات - وقام من بعده تكلب 10 قَرعُوَيه لبهم ؛ 


وأخرجه منها خائمًا فا يرقب » 2 ر إلى أمّه يافاِقِِنَ فى سنة سبع وخمسين ' 34 


(01) الكامل 8//ا/51 - 9ا5. 

١(‏ - ؟) فى بء مء والكامل : «الحاكم وهو . وانظر ترجمة الحكم هذا فى : تاريخ علماء الأندلس 
لابن الفرضى /١‏ /ء وجذوة المقتبس للحميدى ص 15» وبغية الملقمس ص 2١18‏ وسير أعلام النبلاء 
5 1*0 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )88٠١ - "8١‏ ص 5"08. 

)١(‏ المظفر والناصر هما ابنا المنصور أبى عامر» وكذلك قول المصنف : فساس ... وعدل ... وغزا. يعود 
على المنصور وهو المقصود به كما فى الكامل . 

(:) الكامل 6//ا/ا5 - 587. 

(ه الكامل 585/8 2 5895. 

(5 -58) سقط من: ب60)م. 


مدن 


ثُم جاء فنرّل حماةً» وكانت الرومٌ قد خويّت حمصٌ» فسعى فى عمارتها 
وتوسييها كتياه قي ” إن قرغو ابضناي ف كلت مول يفال له بكخزة. 
فتغلب عليه وسجن مولاه قرعويه بقلعتها نحوًا من ست سنين» فكتب' أهل 
حَلّبَ إلى أبى المعالى وهو بحمصٌ يسألونه أن يأتى إليهم » فسار فحاصّر حلّبَ 
أربعة أشهر » فافتئّحها وانتئعت القَلْعَةٌ عليه » وقد تحصّن بها بكجود ثم اضشطلح 
مع أبى المعالى على أن يُوَمئه على نفسه ويشتنيته بحمص 'ففقل» فناب له 
بكجور بحمصٌ" » ثم الْعقّل فى وقتٍ إلى نياية دمشقء وإليه ُنْب هذه الْورعةُ 
ظاهر دمشقّ "ين عَزيها" التى تُعْرَفُ بالقَضْرٍ البكجوري . 


ابْتِداهِ ملك سكتّكين 
2 


والدِ محمود صاحب غرنهة 


وقد كان سُبكيكين هذا مولى للأمير أبى: إشحاق بن ألبتيكين صاحب جيش 
عَرْنةَ وأغمالها للسامانية ؛ وليس هذا بحاجب مُعِرٌ الدولة» ذاك تُوْفّى قبلَ هذه 
السنةٍ كما قدّمناء وأما هذا فإنه لما مات مولاه لم يَْوِكُ أحدًا يَصْلّحْ للملك من 
بعيه من ولده ولا من قومه» فاضطلّح الجيشٌ على مبايعةٍ سُبْكيَكين هذا ره 


فيهم ونحشر. سيرته ) وكمالٍ عقله وسّجاعته وديانثه ) فَاسْتَقَدٌ الملك بيده ) 
واسْتَمَدَ من بعده فى ولده السعيدٍ محمودٍ بن سُبُككين » وقد غزا سُبكيكين هذا 


.) فى باءام: «لما اختلفت الأمور على قرعويه كتب‎ )١- 1١ 
سقط من: ب0.)ام.‎ )١ - (؟‎ 
.03810/ - 5819/8 الكامل‎ )5( 


نفس 


بلادَ الهند » ففتّح شيًا كثيرًا من خصونهم » وعم شيمًا كثيرًا يمن أموالهم » وكسر 
من أَصُنامهم وتُذورهم أثرًا هائلاء وباشّر بمّن معه من الجيوش حروبًا تُشَيْبُ 
الولدان » وقد قصّده جيبال ملك الهندد بنفيمه [5/4+ظ] ومجنوده التى " الشهول 
والجبالٌ » فكسره مرتين» وردٌّهم إلى بلادهم فى را حالٍ واد بال . 

وذكر ابن الأثير فى « كامله )"'' أن سبكيكِين ل الْتَقَى مع جيبالَ ملكِ الهندٍ 
فى بعض العَرّواتِ كان بالقُوبٍ منهم عينٌ فى عَمَبةٍ غورك"' » من عادتهم أنه إذا 
وُضعت فيها تحاسةٌ أو قَدَّدْ اكنّهَدت السمائُ وأدعَدَت وأَبْرَقَت وأنطرت» ولا 
رَالُ كذلك حتى بُطَهْرَ تلك العيئ من ذلك الشىءٍ الذى ألتَى فيهاء وأنّ 
سُبكيَكِينَ أمر بإلقاءٍ يَاسةٍ فى تلك العين عند ذلك - وكانت قريبةٌ من تث”" 
العدرٌ - فلم يزالوا فى رُعودٍ وبروق وأمطارٍ وصَواعِقَ» حتى ألجأهم ذلك الحال 
إلى الهرب والؤجوع إلى بلادهم خائيين هاريين» وأَرصّل ملك الهندٍ يَطُلْبُ من 
سُبْكْيكين الصُلْح , فأجابه بعد امتناع من وليه محمودٍ » على مالٍ زيل يَحْملَه 
إليه » وبلادٍ كثيرة يسَلُمها إليه » وخخمسين فيلا ورَهائنَ من رُءوس قومه يدكها 
عندّه حتى يُقومَ له بما الْتَرَم له مِن ذلك . 


وفيها ُوْفُى أبو يعقوت" يوسف / بن الحسن” ' اتابن » صاحبُ هَجَرَ 


(1) الكامل 185/4. 

(5) فى م : ١‏ باغورك ) . 

(") سقط من : الأصل . وفى م : 9 نحو ) . وهما قريب المعنى فى هذا السياق ؛ يقال : جلس فى نحر 
فلان : أى قُبالَتهِ . وما أقابله إلا فى نحر الشهر : أى أوّله . والنحو : الجهة . انظر الوسيط (ن ح ر)؛ (ن 
ح0). 

(4) المنتظم /١4‏ 07 1, والكامل 1848/8»: وفيه أن وفاته كانت سنة سبع وستين وثلاثمائة » وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - .٠م*)‏ ص 3517 والنجوم الزاهرة 4/ 9؟١.‏ 

(ه0) فى بء م: (الحسين) . 


برفض 


مُقَدَُمُ القَرامِطةِ » وقام بالأْر من بعده ستةٌ من قومه » وكانوا يُسَمَّوْنْ بالسادة ,) 
لا عل ااي ل 0 
وفيها كانت وفاةٌ الحسن”' بن أحمدّ بن أبى سعيدٍ الْتَابِيَ » أبى محمدٍ 
القِرْمطىّ » قال 3 عبداكر" + إواسة ل ا . ويقال: 
د "بن الس بن موس ابن كود كار . : أَصْلّه ' ين 
الفرس . سه ماو ايه 
ثمانٍ وسبعين ومائيين '. وقد تغلب على” الشام فى سنةٍ سبع وخمسين 
وتاظعاة م عاد رن الكعساو ايف شد لم عاد إلى دمعق فقن مله سكين 
اس ا ب ا عن ار الفاطميئ » وقكله» ثم 
توه إلى مصيرء فحاضرها فى مُشتهلَ ربيع الأول سنةٌ إحدى وستن » واشتع 
0 دمشقّ ظالمَ بنّ مو ب ' العقَياِكَ ؛ 


31/4/١1 وسير أعلام النبلاء‎ )58/١7 فى ب » م : (الحسين» . وانظر ترجمته فى : تاريخ دمشق‎ )١( 
والنجوم‎ )*37 /١١ ص /اه"”ء والوافى بالوفيات‎ )”8٠6 - 85١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 
أبو محمد ) وساق ابن عساكر له‎ ١ الزاهرة 1/85 8؟١. والظاهر أن كنيته مختلف فيها ففى تاريخ دمشق‎ 
خبرا أثناء ترجمته كتّى فيه به أبى على » . وذكره الحافظ الذهبى فى السير ب أبى على ) ققط » وفى تاريخ‎ 
الإسلام ب: أبى محمد » فقط . ونص صاحب الوافى أن كنيته هى « أبو محمد؛ » و( أبو على») فى قول»‎ 
. وعكس كلام صاحب الوافى مصئفٌ النجوم الزاهرة‎ 

() تاريخ دمشق 1/١1‏ 5. 

(5) فى بء م: (الحسين). 

هق - 4) سقط من: ب2. م. 

(5) فى النسخ : أصلهم . والمثبت من تاريخ دمشق 

(1) بعده فى الاصل» ص : ١‏ دمشق و). 

(0) فى ب » وتاريخ دمشق : ( مرهوب © . 


7 


ثم عاد إلى الأَحْساءٍء ثم ربع إلى الول فُوْفّى بها فى هذه السنو» وقد 
قارّب”' التسعين» وهو يُطْهِدٍ طاعةً عبدٍ الكريم الطائع لله بن المطيع . 

وقد أؤرّد له ابن عساكر”" أَشْعارًا حسنةٌ رائقةً فائقةٌ» من ذلك ما كتّب به 
إلى جعفر بِنٍ فلاح قبل الحرب بيئهما 
لقف تعره ,ررق افيا ولد انق للم و 
والمرك ساكنة “والفيل صافية”" ٠.‏ :والشلة مبتدّل والظل تكدوة 
فإن أَنَعِثُم فعقبولٍ إنا بكم وإن أبَيثُم فهذا الكورٌ مَشْدودُ 


ف 2 7 ث0 ار هي 

[.مرع على ظهور المطايا”» 1ه دمشق والبابُ مهدوم ومودود 

5 وءع 530 يض 1 3 م 2 , زا قو و و 
إنى اهدؤ :ليش رن انق ولا أَربى طبل يرد ولا نائ ولا عود 
:0 7 0 0 7 ر#©8 يو اه 

ولا اغتكاف على خمر ومِجْمَرةٍ وذاتٍ دل لها دل وتفنيد 


ولا أبيثُ بَطِينَ البطن من شِبَع ولى رَفيقٌ حَمِيصٌ لطن مججهودُ 
ولا تسامّت ب الدنيا إلى طْمَع 2 يومًا ولا غيّنى فيها المايِيدٌ 


ومن شعره أيضًا : 


)١(‏ فى ب. م: وجاوز). 

/ لا‎ /١7 تاريخ دمشق‎ )١( 

(95) فى باء م: (محمود). 

(4) فى تاريخ دمشق : 9 صافية ) . والصافنة : التى تقوم على ثلاث قوائم وطرفي حافر الرابعة . حيط 
وص ف ن). 

(05) فى ب0.)ام: «المنايا ) . 

(1) فى باء م: (مسدود). وفى تاريخ دمشق : «( تمدود ). 

(0) فى بء م : « مخمرة » . والمجمرة : التى يوضع فيها الجمر مع البخور . انظر الوسيط (ج م ر) . يعنق 
أنه ليس من المترفين ذوى التنقم . 

(8) فى باء م: (غنج). 


مون 


و و 
يا ساكن البلدٍ المنيفٍ تَعَرُرًا ‏ بقلاعه ومحصونه وكهوفِه 
لا عِرّ إلا للعزيز بكفينية وبخحيله وبرج له وسُيوفِهِ 


وبقّكةِ بَنِضاءَ قد صُرِيَت على شَّرَفٍ الخيام بجاره وحليفِو'” 
0 إذا اشْتَدّ الوَعَى أزدى العدا 2 وشمّى التُفوسَ بضربه ووقوفه'" 
لم يَوْضٌ بالشَّرَفٍ التَّليِدٍ لنفسيه حتى أشاد تَليدُّه بطريفِهٍ 

وفيها تلك قابوسٌ بن وُسَْكِيرَ بلادّ مُجوجانَ وطَبرِسْتانَ وتلك التُواحى . 

وفيها دحل الخليفةٌ الطائع لله بشاة نار بنت عِرٌّ الدولة بن بُوَيْهِ » وكان 
عوسًا حافلا . 

وفى هذه السنةٍ حجّت جبِيلة بنثُ ناصر الدولةٍ بن حدانَ فى تمل 
عظيم» كان يُضْرَبُ التُل بحشّمهاء وذلك أنها عملت أربعماثةٍ مَحْمَلٍ» فلا 
يُْرَى فى أَيّها هى » وما وصَلّت إلى الكعبةٍ نرت عليها عشّرةٌ آلافٍ دينار» 
وكست امْجاورين بالحرمهن كلّهم , وأنْقَّت أثوالا جزيلةً فى ذَهابها وإيايها . 


2 2 و ع 8ع و ع )2 زلف 
وحجٌ بالناس من العراق الشَّرِيفٌ أبو عبدٍ الله أحمدٌ بن أبى الحسينٍ بن 
7 ره : 
محمد بن عبدٍ الله العلوى , وكذلك حم بالناس إلى سنةٍ ثمانين وثلائماثة ) 


)١(‏ فى بء م: (ضيوفه). 

)١(‏ فى بء م: «قوم). والقرم : السيد. المحيط (ق رم). 

(9) فى ب2. م: (زحوفه ). 

(5) فى بء م : « بشاه بار» . ولم يُذكر هذا الاسم فى المصادر. وانظر سير أعلام النبلاء 3713/١5‏ 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه"‏ - ١.٠م"7)‏ ص ١لا"”.‏ 

(5) سقط من: با. م» ص. 

(3) زيادة اتن السيع ليست فى العظم ,. 

- ) سقط من: ب» م. وفى المننظم - وهو المصدر الذى ذكر الاسم تفصيلًا - : 7 بن عبيد 
الله ؛ . والمثبت موافق لإحدى نسخ المنتظم . كما أشار لذلك محققاه فى الحاشية . 


لضن 


وكانت الخطبةٌ فى هذه السنة ة بالحرمين ن للفاطمئين أصحاب مصِر دونٌ العباسيّين . 
2 0 5 ع 
ومن تؤفى فيها من الاغيانٍ : 


إسماعيلٌ بن 0 ' بن أحمدَ بن يوسُفَ "بن سالم", أبو عمروا” 
الشْلّمُ » صحب الْنَيِدٌ وغيره: وروّى الحديثٌء» وكان ثقةً . 


ا 7 فلو واوا و 
ومن جيدٍ كلامه : مَن لم تَهَذْبِْك رُؤْينُه فليس بمهذب . 
وقد اختاج شيحُه أبو عثمانٌ ' مرةٌ إلى شىء » فسأل أصحاتّه فيه » فجاءه ابن 


يد كيس فيه ألفا درهي » فقهضه منهء وجقل يكوه | إلى عابنا اال لهاب 
يل : ياسيدى » إن المال الذى دمَعْتُه فَعّْه إليك كان من مال أمى » وهى كارهةٌ , 
فحت أن تَدِدّه إليها . فأغطاه تلك الدراهم » فلما ه/.وظع كان الليل جاءه بهاء 
وقال : أحِبُ أن تَضرفّها فى أخرك » من غير أن بعلم بذلك أحدٌ . فكان أبو عثمالً 


عع 5 


3 0 6 ىو 
يُقول : أنا أَحْشَّى من هِةٍ أبى عمرو بن َيِدٍ » رجمهم اللَهُ تعالى . 


)١(‏ طبقات الصوفية ص 4 45» والرسالة القشيرية /١‏ 187. والمنتظم 54/١5‏ 9». وسنير أعلام النبلاء 

5 2غ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه“‏ - )98٠١‏ ص 85, والوافى بالوفيات 9/ 2351١‏ 

وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 577, وطبقات الأولياء ص .٠١17‏ وقد ترجمه فى السير وتاريخ 

الإسلام والوافى وطبقات الشافعية وطبقات الأولياء فى وفيات سنةٍ خمس وستين وثلاثمائة » وزاد فى 

طبقات الأولياء : وقيل : ست . ولم يتعرض لذكر سنة وفاته فى طبقات الصوفية والرسالة القشيرية . 

(؟ - ؟) سقط من : م . وفى السير وتاريخ الإسلام والوافى وطبقات الشافعية : 9 بن خالد) . وجاء فى 

طبقات الصوفية : 9 بن سالم بن خالد ) . وذكر اسمه مختصرا ف فى الرسالة القشيرية وطبقات الأولياء . وقد 

تابع المصنف هنا ما فى طبقات الصوفية والمنتظم . 

() فى صء والمنتظم : «عمر» . والمثبت موافق لما فى مصادر ترجمته . 

(5) انظر طبقات الصوفية ص 4 45» والمنتظم 7/١4‏ 549. 

(5) انظر المنتظم 4 /١‏ 49 27 وسير أعلام النبلاء 2١47/١5‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - 
0 رضم 


فض 


الحسنٌ بن بوَنْهِ » أبو علئّ ركنُ الدولة ب بُويه ' » عرض له فُوئج , 
فمات ليلةً السبتٍ الثامن والعشرين من امْحمٍ منهاء وكانت مدةٌ إمارته أربعا 
وأربعين ا وشهرًا وشهة أراء” ) ومدة عمره تَمَانُ وسبعون من وكان حليمًا 
1 1 

محمدُ بن إسحاقًّ بن إبراهيم بن أمْلَحَ بن رافع'" بن إبراهيم بن أفْلَحَ بنٍ 
عبد الرحمن ' بن عبيدٍ " بن رفاعة بن رافع , أبو الحسن الأنصاريٌ الرِرَقى ‏ 
عان قنت لسار يهداة "رسع يديك ادن إلى القاته الشرك وغيروة 
وكان ثقةّ يَعْرفُ يام الأنصار ومناقبهم وأمورّهم » وكانت وفائه فى جُمادّى 
الآخرة من هذه السنة . 


د و 01 - 2 ع 20ظ 
محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل , أبو الحسن السرَّاحٌ ») سيمع 
- - 2 
يوسُف بن يَغقوبَ القاضى وغيره » وكان شديد الاجْتِهادٍ فى العبادة » صلى حتى 
أفعد » وبكى حتى عَمِىَ )» كانت وفائه يوم عاسُوراء من هذه السنة . 


)8/٠0 - "ه١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2١١8/١ ووفيات الأعيان‎ 2545/١4 المنتظم‎ )1١( 
.41١/١١ والوافى بالوفيات‎ »3٠١/1 ص /اه"اء وسير أعلام النبلاء‎ 

(؟) تابع المصنف هنا تقديرات المنتظم فى مدة الإمارة والعمر. ووافقّهما الوافى فى مدة الإمارة . 
(*) بعده فى ب»ء م: ( بن رافع ». وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد 559/١‏ والمنتظم .55٠/١14‏ 
5 -4) سقط من: م. 

(ه5) سقط من: ب)مء ص. 

(1) المنتظم 2551/١4‏ وسير أعلام النبلاء 2171/17 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١8م‏ - 
)*٠‏ ص #54 والعبر ؟/ 45 *» ومرآة الجنان ؟//81". 


لكلا 


١) 

القاضى مُنْذِرُ بن سعيدٍ , أبو الحَكم" البلوطئ , الظاهريٌ مذهيًا" : 
قاضى مُضاة الْأَْدْسٍ » وكان إماما فقيها عال» قَصبححا خطيبا شاعرًا دياء كثير 
المَضْلِء وله مُصَتّفاتٌ واتياراتٌ » منها أن الجنة التى أدخلها آدمُ وأخرج منها 
كانت فى الأرض »ء وله فى ذلك مُصَئفٌ مُفْردُ » له وَقْمّ فى النّفوس , " أوله تفسيه 

5 نه 
القرآنٍ وغيد ذلك 

1 5 6 ع 1 

دحل يومًا على الناصر" “ لدين اللَّهِ عبد الرحمن الأَمَوىٌ » وقد فرغ من بناءٍ 
المدينةٍ الرّهْراءٍ وفُصورها » وقد بُنى له فيها قصرٌ عظيمٌ مُنيفٌ » ورُخْرف بأنواع 
الدّهاناتٍ » والسشتور» وجلس عندّه رُعوسٌ ذَوْلته وأمراؤٌه » وجاء القاضى » فجلّس 

. 8 
إلى جانبه » وجعل الحاضرون يُتُنون على هذا البناءِ» والقاضى ساكتٌ لا يتكلم , 
فاليَمّت إليه الملك وقال : ما تقول يا أبا الحكم ؟ فبكى القاضى » والْحدّرَت 
دُموعُه على لحيتِه وقال : ما كنت أَظنٌ أن الشيطانّ » أخزاه اللّهُ تعالى ‏ يَعلُمُ منك 

00 7 ورظ 5 3 
هذا اولع » ولا أنّك تمكنّه من قِيادِك هذا التمكين » مع ما آناك الله وفضَّلك به 

0 5 5 5 و 000000 مس مون 2 
حتى أنْرَلك منازل الكافرين» قال اللَهُ تعالى : «إ وَلُوَلَُ أن ين الناس أمَد 
وحِدَهُ لَجَعلنَا لمن يكثرٌ لمن لبيووم ممما ين يِضَّدٍ مَمَعَاِعَ لها 


)١ - ١(‏ سقط من: ب. م . وانظر ترجمته فى : طبقات النحويين واللغويين ص 2555 وتاريخ علماء 
الأندلس 2١44/١‏ وجذوة المقتبس ص 48" وبغية الملتمس ص 4750؛ ومعجم الأدباء 10/4/15 
والكامل 8/ 25374 وإنباه الرواة / ه57 وسير أعلام النبلاء 217/١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١ه"‏ - )798٠١‏ ص .١77‏ وقد جاءت وفاته فى هذه المصادر - عدا طبقات النحويين والجذوة 
والبغية فلم تذكر سنة وفاته - فى سنة حمس وخحمسين وثلاثمائة . 

(' - 5) سقط من: ب0.ام. 

9 - *) زيادة من : : الأصل . والذى فى المصادر أن له كتاب ( الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب 
الله » وكتاب (الناسخ والمنسوخ ) إلى غير ذلك مما لم تسمه المصادر. 

(4) انظر الكامل 8/ 2507/4 وسير أعلام النبلاء 1/1//15. 


حمس 


يظهرون © لسوت 56 سنا عيهَا يكو 9 وَمخروا وإن ككل دلِكَ 
لت رم 


لما متم لْميؤة لديا وَالْآخْرَهٌُ عند رَيْكَ للْمَّقِينَ © [الزعرف +- هم . قال : 
ار 0 

وقد قحط الناسٌ'' فى بعض السنين» فأمر الملكُ القاضى منذرٌ بن سعيدٍ 
لوطع أن يَسْتَّسْقِىَ ن بالناس » فلما جاءثه الؤسالةٌ بذلك ليخرج من الغْدِء قال 
للرشول :ليق وو اندوع تدكك ]للك :وما حال ؟ قال : رأيته أحْسَعَ تَعَ ما يَكونُ 


وأكثره دُعاءٌ . فقال القاضى : رُحِمْكُم وسُقيتم واللَّه؛ إذا خضّع جَجَارُ الأرض رحم 
ججَارُ السماءٍ . ثم قال لقُلايه : ” ع بالمفطر معك”" . فلما خرج الناءسُ "ع 
وجاء القاضى صعد المنبر» والناسٌ يَنُطّرون إليه » وشتّمعون لما يَقول » فلما أجل 
عليهم كان أول ما خاطبهم به أن قال : ط سكم يخ كتب ريك عل 53716 
اقم كم كن كيل وك كوا عكار حد ادن كرد م 16 2 
عَفُورٌ يحِيمرٌ # [الأنعام : لكا فَأَحَذْ ذ العا فى اليكار والتّحيبٍ والتّؤبةٍ 
والإنابة » فلم يزالوا كذلك حتى شُقُواء وربجعوا يَحُوضون الماء. "وقد صنّف 
الخائط أبو هن ,3 عاب تهتنا ف مايه رحني لزي" 


أبو الحسن علئ بِنُ أحمدّ بن اران البغدادىٌ” ' الَقِيهُ الشافعئ , تقَّه 


بأبى الحسين العا وأَحَذ عنه الشيحٌ أبو حامدٍ الإسفَراينيُ 


.١ا/ا/‎ 231751/1 انظر الكامل 8/ 2514 878. وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

ف 3 (١‏ فى بوام: « ناد فى الناس الصلاة . فجاء الناس إلى محل الاستسقاء ) . 

(5) الممطر: ثوب من صوف يلبس فى المطر يتوقى به من المطر. تاج العروس (م ط ر) . 

(: - 4) زيادة من : الأصل . 

(2,١‏ تاريخ بغداد 2796/١١‏ وطبقات الفقهاء ص ١7‏ » ووفيات الأعيان وذكاية وسير أعلام النبلاع 
5 :» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه“‏ - )8٠6‏ ص 2555 وطبقات الشافعية للسبكى 
م/م 


ل 


إن الو 
.0 
_ 


40 5 58 7 8 
قال ابن خَلَكانَ : كان وَرِعًا زاهدًاء ليس لأحدٍ عنده مَظَلِمَةَ » وله وجة 


: 27 ضِ ام : 
فى المذمّب » وكان له دَرْسٌ ببغدادٌ . تَوفى فى رجب من هذه السنة . 


.781١ /8 وفيات الأعيان‎ )١1( 


الك 


ثم دخلت سنة سبع وستين وثلاثمائة 


فى هذه السنة"'' دل عَصّدُ الدولةٍ إلى بغدا » وخرج منها عِدُ الدولة بيار 
ابن مُعِرٌ الدولة » واتّعه عد الدولةٍ ليقاله » وأَحَذ معه الخليفةً الطائع للَّهِ فاشتغفاه 
الخليفةٌ من الخروج فأعفاه» وسار عَصّدُ الدولةٍ ورائه» فأتَذه أسيواء ثم قُتِل 
سَرِيعًا » وتصّوقت دوه » واسْتَمَد أمر عَصّدٍ الدولة ببغدادّ » وخلّع عليه الخليفة 
الِلّع السَيئة والأُسورة نيليه :والطوق :فى علق 2 وأعظة لزامين + أدهي 
ِضَّةٌ والآحَو ذهب » ولم يَكنْ هذا الثانى يَصْتعْه إلا لأولياء العهد وأَرْسّل إليه 
الخليفةٌ بتُحفضٍ سَيِيِةِ » وبعث عَصّدُ الدولةٍ إلى الخليفةٍ أثوالا جزيلةً من الذهب 
والفضة » واسْتقّكت يدّه على بغدادٌ وما والاها مِن البلادٍ . 

ورُلْزَِت بغدادٌ مرارًا فى هذه السنة . 

وزادت دِجْلةٌ زيادةً كثيرةً ' والْبتَقَتْ بعُوقٌ كثيرةٌ '» غرق بسببها خلقٌ كنية 

وقيل لعَصّدٍ الدولةٍ : إن أهلّ بغداد قد قلُوا كثيرا بسبب الطاعونٍ وما وقّع 
بيهم من الفتنٍ بسبب الرَفْضٍ والشنةٍ » وأصابهم حريقٌ وَعَرَقٌ . فقال : إنها يُمَبِجُ 


مه١ المنتظم 4١/؟5؟ - 5ه والكامل 589/8 - 134» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ )١( 
.488 ص 5537 - 559. وانظر تكملة تاريخ الطبرى ص‎ )”8٠0 - 

(؟ - ؟) سقط من: ب »ء م. وفى الأصل : « وانتقضت ببوت كثيرة فى البلد و) . وانبثق : انثقب 
وانشقٌ . والبثُوق : جمع بَنْقَء وهو موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه. انظر الوسيط وب ث ق). 
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ين اناي فى الك والؤوافض هؤلاء القُصّاصُ والؤْعاظُ . ثم رسّم أن أحدًا لا 
ص ولا ب فى سائر بغداة» ولا يأل سائل باسم أحدٍ يبن الصحابة» وإنا 
ا 000 

فعٌمل بذلك فى البلدٍ ‏ ثم بلّغه أن أبا ا لحسين بنّ سَمْعونَ الواعظ - وكان من 
الصالحين - قد ا سْتَمَ /1وظ] يَعِظ الناسّ على عادته » فَأَرْسَل إليه من جاء به » 
أذ من مجلسه » وقيل له : إذا دحَلْتَ على الملكِ ‏ فقَبلٍ التراب » وتواضغ فى 
الخطاب والجواب . فلما دل دارَ الملكِ وججد الشلطانَ قد جلّس فى حجرة 
وحدّه» لثلا يَندّرَ مِن ابن سَمْعونَ فى حمّه كلامٌ بحضرة الناس يُوْئَدِ عنه » ودكحَل 
الحاجب بين يديه . ليِسْكَذِنَ له عليه » فوجده قد دحل وراءه» فإذا الك جالسٌ 
رحد سحي ان تعر بريطية دغر الدولة »ثم المقمتح القزا.ة ست 
الل الرحمنٍ الرحيم «ل رَكََِلك أمْدُ رَيْكَ 15 لمَدَ الشرئ و يمه إن حدم 
بد سَدِيدٌ # رهرد: ١‏ ا رالا ؤقال : بسم الله كفن 
الرحيم : ثم جَعَلنَكُمْ سَلتيِكَ ف الْأَرْضٍ ينا بعد تيد: تر كيك تنترة 4 
يونس : 14 . ثم أذ فى ممخاطبة لل ووغظه » فيكى عد الدولة بكاء كثيزاء 
وجزاه خيرا . 

فلما خرّج من عنيه قال للحاجب : اذْمَبْ فخذ ثلاثة آلافٍ درهم وعشَّرةً 
أثواب » واذفّغها إليه؛ لنفيه أو لتقّقةِ أهلهء فإن قبلها جنتى برأيه. قال 
الحاجث : فجثه فقلتُ : هذه أثوابٌ أَرَسَل بها إليك الْلِكُ لتلسها . فقال : لا 
سار اسح اح ا و ل 
لبشمها » فإذا رَجَعْتُ طَرَبْتُها . ' قلت : وهذه تَقَقَةٌ . فقال : لا حاجةً لى فيها' ؛ 


)١ - ١١‏ سقط من: ب00)ام. 


النالن 


لال كلوق أعرقهة كيان أبى فأنا فى عُنْيةٍ عنها . فقلتٌ : فرقها فى قُقراءِ 
أَمْلِكِ . فقال: أهله أَحنُ من أهلى, وَأثْمَوْ إليها منهم . فرجغثٌ إلى الملك 
شاوه وأخيره بما قال سكف ساعة : ثم قال : الحمدٌ للَّهِ الذى سلّمه مناء 
وسَلمتا نه : 

ثم إن عَصّدَ الدولةٍ أَحَذ ابن ع بَقِيةَ الوزير لرٌّ الدولةٍ » فأمر به » فَوْضع بين 
قوائم الفِيِلةِ » فتحَبْطِئه بأْجلها حتى هلّك » ثم صُلِبٍ على رأس الجشرٍ فى شوالٍ 
بيا لق ل اسوتيق الأبارط بانات رفول نيه 

لُق فى الحياةٍ وفى المّماتِ 2 بحقٌ أنت إحدى المجزاتٍ 

كأن الئاس حولّك حينَّ قاموا ‏ وُفودُ تداك أيامَ الصّلاتِ 

كأنك واقفٌ فيهم خَطيبًا وكلّهِه وُقوفٌ للضّلاةٍ 

مدَذتٌ يدَيْك نحوّهمٌ اختفاة كمدّهما إليهم بالهباتِ 


وهى قصيدة طويلةٌ أَوْر د كثيرا منها ابن الأثير فى « كامله” 0" 
2 3 0000 5 8 
صفة مقتل عر الدولةٍ بختياز بن معر 
الدولة, وأَخْذٍِ عصّدٍ الدولة الْؤْصِلَ وأعمالها" 


ا دل عَصّدُ الدولةٍ بغدادٌ وتسَلّمها من عد الدولة وأخرجه منها ذَليلَا طَرِيدًا 


)١ «8‏ سقط من : الأصل » ص. 
(؟) الكامل 7/4 55. 
( - ؟) سقط من : م. 
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فى كَل ين الناس » ومن عزم عر الدولة أن بمضئ إلى الشام فيأحُذّهاء وقد حاّفه 
عَصُّدُ الدولةٍ أن لا يَتَعَوَضٌ لأبى تَغْلِتَ صاحب الوْصِلٍ ؛ وذلك لُودّةٍ كانت 
بيتهما ومكائبَةِ ومُراسلاتٍ منهماء فحلّف له على ذلك » وحينّ خرج من بغداد 
كان معه مدان بن ناصر الدولة بن عندانَ » فحشّن لير الدولةٍ أخدّ بلادٍ 
الْؤْصِلٍ ؛ لأنها أطْيِبُ وأحند مالا وأثْربُ إليه الآنَّء وكان عِرُ الدولةٍ ضعيفٌ العقلٍ 
قليلَ الدّين » فلما بلغ ذلك أبا تَعْلِبَ أَرْسَل إلى عِرٌ الدولة يقولُ له : لئن بعنْت إلى 
بأخى”"” ححهدانَ بن ناصر الدولة أعنقك بجَهشى وبنفسى حتى أَرُدّكَ إلى مُلْكِ 
بغداك» وأقاتِلَ معك عَصّدَ الدولة . فأئسك عهدانٌ» وأزسله إلى عمّه " أبى 
تَغْلِبَ » فسبنه [/11و] فى بعض القلاع» وبلغ ذلك عَصّدَ الدولةٍ وأنهما قد 
اجتمعا على حويه» فركب إليهما بق وأراد إِشراج الخليفة الطائع معه» 
فاشتغفاه فأغفاه» واستمد هو ذاها إليهما فالْقَى معهماء فكسرهما وهرّمهماء 
وأحَذ عِدَّ الدولةٍ أُسِياء» فلما جىء به لم يَأَذَنْ له» بل أَرسّل إليه مَن قله فى 
الحال» ثم سار من قَوْرِه فَأَحَدَّ المَوْصِلَ ومُعاماتهاء وكان قد حمّل معه ميرة 
كثيرةً » وتضَوْد أبو تَغْلتَ فى البلادِ » وبعث ورائه الشرايا من كل جِهَة» وأقام 
عَصّدُ الدولةٍ بالمؤصِلٍ وضيق على أبى تَغْلِبَ تلك البلاد» واستحوذ على أكثر 
تلك الناحية بصرامتِه وشجاعيه وهِمّتِه وعزييه » وأقام بالمؤصل إلى أُواخِرٍ سنةٍ 
ثُمانٍ وستين » وقح" مَياارِقِينَ وأمِدّ وغيرهما من بلادٍ بكر وربيعةً » وتلم بلادٌ 
مُضَرَ ين أيدى ُوَابٍ أبى تَغْلِبَ » وأَحَذْ منهم الؤخبة” ' » ورد بقيتها على صاحب 


. » فى بام: «ابن أخى‎ )١١( 

)١(‏ كذا فى النسخ . وتقدم السياق على الصواب منذ قليل. 

) انظر الكامل 596/8 - 597. حوادث السنة الثامنة والستين والثلاثماثة . 

(4) فى الكامل أن عضد الدولة أخذ لنفسه الرقة ححسبُ » وردٌ باقيها إلى سعد الدولة » ثم استولى - 


نان ( البداية والنهاية 58/١8‏ ) 


عت سعد الدولة بن سيف الدولة بن عهدان » وتصأط سعة الد ولةِ ' على بلادٍ 
عه أى تيت ملكا بل ا » وحينّ ربحع عَضصّدُ الدولةٍ ين الموْصِلٍ 
اشتئاب عليها أبا الوَفاءِ » وعاد إلى بغداك» فتلمّاه الخليفةٌ الطائغ للّهِ ورءوسس الناس 
إلى ظاهر البلدِ» وكان يومًا مَشْهودًا . 
ومما وقّع من الحوادث فى هذه السنة الوَقْعةُ التى كانت بين العزيزٍ بن الرٌ 
الفاطمي وبين أفتكين د الور صاحب دمشقّ » فهرّمه وأسّره» 0 
معه إلى الديارٍ المضْرية مكرما مُعَظُمًا كما تقّدّم "2 وتسَلّم العزي دمشقّ 
ا ل و ا ا ا 
وفيها حُلِع على القاضى عبدٍ الارٍ بن أحمد التي بِقَضاءٍ قْضاةٍ الو وما 
تحت حكم مُوَيد الدولةٍ بن كن الدولةٍ بن بويه من البلادِ » وله مُصَتَمَاتٌ حَسَنةٌ ‏ 
منها : « دلائلٌ التبوة) و معْمْدُ الأدلة) وغيدهما. 


وح بالناس فى هذه السنةٍ نائبُ المضريين » وهو الأميرٌ باديسٌ بن زيرى أخو 
9) و 


يوشف يلكي 


ا ا ا د 
ا ا ٠‏ فاج ا 00 1 


ري م 


> عضد الدولة على الرحبة . 

)١ - ١(‏ سقط من: ب.م., 

. 755 6 "58 تقدم فى ص‎ )١( 

(5) بعده فى بء م : ( بن). وانظر وفيات الأعيان .585/١‏ 


لين 


كلهم » ونعم ما فل . وكانت الطَيةٌ فى ”هذه السنة'' للفاطمئين بمكة والمدينة 
دون العباسئّين . 

وممن تُوْفّى فيها من الأغيانٍ : 

3ه الملك عِرُ الدولة بَخْتِيارُ ' بن معرٌ الدولةٍ أبى الحسين أحمد' 
ابن بويه الديلمئ , ملّك بعد أبيه » وعمره فوق ' العشرين سنةٌ" بقليل» وكان 
حسَن اليشم » شديدَ البطأش » قويٌ القلب جدًا » يقال : إنه كان يمد بقُوائم 
الور الشديد» يلقي إلى الأرض من غير أَعْوانٍ » ويَتَقّصَّدٌ الأأسود فى متصكداته : 
ولكنه كان كثير اللهْوِ واللّمبٍ والإقبالٍ على اللّذاتِ . 

ولا كسره ابن عمّه ببلادٍ الأهواز” كان فيما أُحَذْ من أمواله غلامٌ له كان 
يُحِبْه حخهًا شّدِيدَاء فبعث يَرقق اح اس وأَرْسَل إليه بتُحفٍ 
عظيمةٍ وأموالٍ زيل وجاريتين عَوَادئيِن” لا قيمة لهماء ' وبعث نقيت 
الأشرافي فى ذلك" '» فردٌ عليه الغلامَ المذكورء فكثُّر تَغييفٌ الناس لعرٌّ الدولق» 
وسقّط من أعين الملوكِ » فإنه كان يقولٌ : ذَّهابُ هذا الغلام أشدٌ علي مما جرى من 


أَحْذٍِ بغداد » بل وأرض العراقي . ثم آل من أمره أنه أُسَره ابن عمّه عَصّدٌُ الدولق» 


)١- 1١١‏ فى بء م: (الحجاز). 

(؟ - ؟) سقط من: ب » م. وانظر ترجمته فى يتيمة الدهر 23١8/7‏ والمنتظم 2557/١4‏ ووفيات 
الأعيان 2771/١‏ وسير أعلام النبلاء 771/١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )88٠١ - 801١‏ 
ص الا”ء والوافى بالوفيات .85/١٠١‏ 

( - *) فى الأصل : 9 العشر» ؛ وفى ص : ١‏ العشرة) . وقد توفى بختيار عن ست وثلاثين سنة وملك 
إحدى عشرة سنة وشهورا كما فى المصادر فيكون عمره حين ملك خمسًا وعشرين سنة والله أعلم . 
(4) انظر الكامل 8/ */310» وسير أعلام النبلاء 739/15. 

(5) العوّادة : التى تضرب بالعود . انظر الوسيط ( ع ود ) 

(5 -6) سقط من: ب.م. 


دكن 


كنا 3 كونا ع و آم زقكلة اريف :وك فق مر سجناقة ميك وفلان ونه امه دولقة 
ره 4602 0م فى 
منها إحدى عشرة سنة وسُهور 


ف و 3 2 نيع موق 
محمد بن عبد الرحمن . أبو بكر القاضى المغروف بابن فَرَيْعة » ولى 
3 0 5 1 ِ 1 ل 2 
القَضاءً بِالسَئدِيّةِ » وكان فصيححا يأتى بالكلام المشجوع من غير تكلفٍ ولا تَردُ 
وكاة عسل المناكر اريت اخاضرة: 
5 ك4 
وين سعرة 


ش ا ل ا : 0 
لى جيلة فى من يَيْمٌ ‏ وليس فى الكذاب جيلة 


أو 7 07 الات . 
مَن كان يَخلقٌ ما يَقو ل حيلتى فيه قليلة 


# 


وكات يقول للرجل من أصحابه إذا تمايا: إن تَقَدفَك فحاجت» وإن 
تأُخْرتُ فواجبٌ . وكانت وفاته يوم السبتٍ لعشر بقِين من مجمادى الآخرةٍ منها , 


. فى النسخ : « وعشرين» . والمثبت من مصادر ترجمته‎ )١( 

(؟) بعده فى بء م: ١‏ وهو الذى أظهر الرفض ببغداد وجرى بسبب ذلك شرور كما تقدم) . 

() تاريخ بغداد 2117/١‏ والمنتظم 58/١4‏ ؟» ووفيات الأعيان "١/4‏ وسير أعلام النبلاء /١5‏ 
7 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - ٠م”)‏ ص *8”, والوافى بالوفيات 7717//9. 
(4) انظر تاريخ بغداد ؟/ 2١9‏ والمنتظم /١4‏ 5559. والبيتان ينسبان إلى الفقيه الشافعى منصور بن 
إسماعيل » وإلى غيره . انظر طيقات الشافعية للسبكى "/ 4/5. 

(5) خلق القولّ : افتراه. الوسيط (خ ل ق). 
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ثم دخلت سنة ثمان وستين وثلاثئمائة" 


بوكياد لباه الخ الات ورور الا ا 


قال ابن الجؤزيٌ” ' : وهذا شىءٌ لم يَتّقِقْ لغيره من بنى بُوَيْه » وقد كان مُعِرٌ 
الدولةٍ سأل ين المطيع لله أن يَصْرِبَ الدّبادت على بابه بيغداة » فلم يَأَدّنْ له فى 
ذلك . 1 

وقد اتح ''عضدٌ الدولة" فى هذه السنةٍ - وهو مُقِيمٌ لص - أكثر بلادٍ 
أبى تَغْلِتَ بن حخدانَ » كآيِدَ وميّافارقِينَ والوخبة وغير ذلك عن المدنٍ الكبار 
والصغارء وحين عرّم على العَودٍ إلى بغداد استئاب على الموصل أبا الوفاءِ 
الحاجب » ورجعٌ إلى بغدادً عن ” فى سَلْخْ ذى القَعْدةِ من هذه السنةٍ [؟/ 
+دوع]ء وتلّقّاه الخليفةٌ والأعيانُ إلى أثناءِ الطريق » وكان يونا مشتهرةا: 

ذكر مُلكِ قَسَام الَوَابٍ لدِمَشْقَ فى هذه السنة» لا أنّمع أفتكين مع العزيز 
بأرض الرملةٍ» وانهزم أفتكين والحسَنٌ القِرْمطِئُ يمه وأبيز أفتكين فذمَب مع 


)”/٠١ - "ه١ والكامل 595/8 - 118» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »550 /١ 4 المنتظم‎ )١( 
ص 72 ؟.‎ 

(1) المنتظم» الموضع السابق . 

5 - ”#) فى با م: دوعز الدولة ). 

(: -4) فى نا.ام: دثم دخل بغداد ) . 

(ه5) الكامل 2791/8 138» وتاريخ الإسلام الموضع السابق . 
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العزيز إلى ديار مصرَّ نمض رجلٌ من أهل دمشقّ يقال له : قَسَامٌ الَّابُ . كان 
أفتكين يُقَربْهِ يديه ويأتيئُه على أشراره » فاشتّخوّذ على دمشّ » وطاوّعه أهلها » 
وقصّدَئْه تمساكر العزيز يبن مصرّء فحاصّروه بها فلم يَمَكنوا منه بشىء » وجاء أبو 
تَغْلِبَ بن ناصر الدولةٍ بن حَمدانَ فحاصّره » فلم يمكنه أن يَدْحُلَ دمشقّ » فانْصَرف 
عنه خائًا إلى طَبَرِيةَ » فوفّع بيه وبين بنى عُقَيِلِ وغيرهم من العرب حروبٌ طويلة ‏ 
آل جد نكال إلى أن فيل أبو تكلت» وكانت عه أحته "يله »:وامراته + ومن 
بنثُ عمّه سيفٍ الدولةٍ فدّتا إلى سعدٍ الدولةٍ بن سيف الدولةٍ بحلّب » فأحذ 
احكاء ركف بجوولة إلى يداه مكاسع فى دار روا جد مدها امزال خريلة : 

وأما قَسَامٌ - وهو الحارثيئ » وأصلّه من بنى الحارث بن كعبٍ من اليمنٍ - 
فأقام بدمشقّ يَسِدٌ حَلَلَهاء ويقومٌ بَصالجها مدةً سنين عديدةٍ» وكان مَجْلِسْه 
بالجامع , ويَجْتَمِعٌ الناسٌ عندّه فيأمزهم ويثهاهم » ويقومٌ فيمتئلون ما يرسٌمٌ به . 

قال ابن تساك" : أَصْلّه من قربة تلفي" » وكان ترابًا . 

قلثٌ : والعامًةٌ يقولون : اسمه قُسَهمٌ البَبَالُ . وإنفا هو قَسَامٌ » ولم يكن رَبَالًا ؛ 
بل تََابَا مِن قريةٍ تَلْفِيَا بالقرب من قربة مني . وكان بُدُوٌ أفره أنه اثتَمى إلى 
رجلٍ ين أحداثِ دمفق يكال لد السيةعة اشير" كان عن عزو ثم 


. ) فى بء م: « وكانت معه أخته وجميلة امرأته‎ )١ - ١١ 

(؟) تاريخ دمشق 4720/١854‏ مخطوط . 

() تلفيتا : من قرى سَئُّير من أعمال دمشق . معجم البلدان .854/١‏ 

(5) منين: قرية فى جبل سنير من أعمال الشام » وقيل : من أعمال دمشق . معجم البلدان 4/ 57/4. 
(©) فى الأصل » ص : ١‏ الجطاوة )» وفى ب  :‏ المطارة » » وفى م : ١‏ المسطان » . والمثبت من تاريخ 
دمشق 470/١4‏ مخطوط .ء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - 78٠.‏ ) ص 55ه . 


مقا 


ليه أ 


اسْتَحو تفخو عن الأمورع وغلنية الؤلكة والأحراء.:«وضازت اليه ره كمعن أذ 
قيم يلكي" ' لُك من مصر فى يوم الخميس السابع عشّرَ ين احم سنةٌ سس 
وسبعين وثلاثمائة» فأحَذها منه ودحّلهاء واختفى عام التَّدَابُ مدةً ثم ظهّرء 
فأحذه أُسِيًا وأو فز اققيدا إل الناياو لسري »قاطي وأخيين زليه وأقام بها أيضًا 
كيمًا . واللّهُ أعلم . 

ومن تُوُفّى فيها من الأعيانٍ : 

أحمدُ بن جعفر ”بن حمدان' بنِ مالك بن طَّهيبٍ بن عبلٍ الل أبو بكر 
ابنُ مالك القَطِيعيُ - من قَطِيعةٍ الدَّقِيقٍ ببغدادّ - راوى ( مسندٍ أحمد ) عن ابنه 
عبد اللَِّ » وقد روى عنه غير ذلك مِن مُصَئّفاتِ أحمد, وحدّث عن غيره مِن 
المشايخ أيضّاء وكان ثقةٌ كثير الحديثٍ » وقد حدّث عنه [+/٠ظ]‏ الدارَقْطنئ وابنُ 
شاهين والبزقايئ وأبو َُِمٍ والحاكم » ولم يغ أحدٌ مين الرواية عنه » ولا الوا إلى 
ما شكّب به بعضّهم من الكلام فيه بسبب عَرَق بعض كتيه حين غرفت القيعة 
بام الأسود » فاشتدث بعصّها من مسح أ ء وهذا ليس بشىء ؛ لأنها قد تكون 
مُعارضةٌ على كتبه التى غرفت . واللهُ أعلم . يقال : | إنه تغَيّر فى آخر عمره » فكان 
لا يَدْرى ما قُرِئ عليه . وقد جاوز التسعين» رجمه الله . 


3 قِيمُ بنُ الجر الفاطميئ” "وه كان يكثى + وقد كان من أكابر أمراع دولة أبية 


)1١(‏ فى الأصل » ص : ١‏ يبلكين» . وفى ب : « بلكتين) . وفى م : « بلكتكين » . والمثبت من ترجمته فى 
وفيات الأعيان /١‏ 2585 والوافى بالوفيات .58/8/٠١‏ 

(١؟‏ - ؟) سقط من : ب » م. وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 4/ “/اء وطبقات الحنابلة ؟/ 28 والمنتظم 
5504 وسير أعلام النبلاء 5٠١/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - )8/٠١‏ ص 
8 والعبر ؟/ 45" والوافى بالوفيات .59٠١/5‏ 

(5) المنعظم 55/14 والحلة الشيّراء لابن الأبار /١‏ 2551 ووفيات الأعيان ..1/١‏ 
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وأخيه العزيز» وفيه كرمٌ وله فضيلةٌ » وقد اتقَمّت له كائنةٌ غريبةٌ » وهى أنه أَرْسَل 
إلى بغدادٌ فَاسُْريَت يت له جارية مُعَنيةٌ بمبلغ جزيل» فلما حضّرت عندّه أضاف 
اسعفة 3 أترهة ققدت كانت ثيك فنطا يفاو 2 
وبَدَا له من بعدٍ ما انْدَمَلَ"' الى بَوقٌ تَأَلّقَ مُوهِبًا كْمَانَهُ 
يَبِدُو كحاشية الرّداو؟' ودوئه ‏ صعب الذّرى مُتَمَئُمٌ أزكانة 
فبدا لير كيف لاح فلم يلق تَطَرًا إليه وصدّه أَشجالَة 
فالناق ها" كملق عليه شلوقة:-. «والماك بمنا ميث يه اانه 

ثم عه بأبياتٍ أُحَرَء فاشْمدٌ طَربُ تيم وقال لها : لا بد أن تُشأَلينى حاجةً . 
فقالت : عافيتك . ١‏ 

فقال : ومع هذا . وألخ عليها . فقالت : تَيُدُّنى إلى بغداد حتى أَغْنَّ بهذه 
الأبيات . فوجكم » ثم لم يَجِدْ بُذا م من الوَفاءِ » فأَرسَلها مع بعض أصحايه فأحجّها » 
ثم سار بها إلى بغدادٌ على طريتٍ العراقي , فلما أُمْسَا فى الليلةٍ التى يَدْحُلونَ من 
صَبيحتها بغدادٌ ذهّت فى الليلٍ » فلم يَدْرِ أين ذمتت » فلما راح الخبرُ إلى مولاها 
تلم ا شديدّاء ونيم حيثُ لا يَنفَغهِ الندمٌ . 

العقيقيئ'" صاحبٌ الحَمّام والدار المُسوبتين إليه بَكلةِ باب البريدٍ بدمشق» 


)١(‏ فى بء م: «انتقل). 

(؟) فى بء م : «اللواء ) » وفى ص : « الوراء» . 

(7) مختصر تاريخ دمشق 7/ 255 وبغية الطلب »4٠ /١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه”م‏ - 
)٠‏ ص 115» والوافى بالوفيات 847/7. وذُكرت وفاته فى هذه المصادر سنة ثمان وسبعين 
وثلاثمائة . فلعل المصنف وهم فى ذكره فى وفيات هذه السنة . 


تدلننا 


الل بن الحسين الأصغر بن عليع بن الحسين بن علي بن أبى طالب » الشريف أبو 
القاسم الحسَئِنِع العقيقئ . 

قآل 1ف قبي "47 يان ير جود الأعزافيد دفي اليه 7 َنْصَتُ الداك 
والحمَامُ مَل البريدٍ » وقد امتدحه الوَأُواءُ الدُعَسْقِنْ ئ . وذكر أنه وى يوم الثلاثاء 
لأربع كزوة تون لفق لأ دل امن عدن لفاو 2 واه قفن عر الف راق 
البلدٌ بسبب جنازته » وحضّرها بَكجود وأصحابه - يعنى ناكك دمشق > وذفن 
خارجج باب الصغير . 

قلتٌ : وقد اد شر الملك الظاهرُ ركنٌ الدين يَيِبَرْسٌُ داره » وبناها مدرسةً ودار 
حديث وتربة » وبها قبرُه» وذلك 44/41و] فى حدودٍ سنةٍ سبعين وستٌّمائةٍ كما 
يق بيائه:: 


أبو سعيدٍ السيرافئ النُحوئٌ : الحسنُ بن عبدٍ اللّهِ بن لمان" , أبو سعيبٍ 
السيرافيٌ النحوىٌ القاضى . سكن بغداد» وولى القَضاءً بها زيابد» وله شرح 
كتاب سِيبوَيْهِ ) » و( طبقاث الشحاة »© 

وروّى عن أبى بكر بِنٍ دُرَيْدِ وغيره» وكان أبوه مَجوسيًا » وكان أبو سعيدٍ 
السيرافيع هذا عالا باللغةٍ والقراءاتٍ والنّحْوٍ والعروض والفَرائْضٍ والحساب وغيرٍ 
ذلك مِن قُنونٍ العلم . 


.45 »48 /” مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) أى سنة ثمان وسبعين» كما فى المصادر. 

(؟) طبقات النحويين واللغريين ص وتاريخ يغناد "41١/7‏ والمنتظم 5 /١‏ 5514» وإنباه الرواة /١‏ 
ا" ووفيات الأعيان ؟/8لاء وسير أعلام النبلاء 2547/1 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١ه»‏ - )8٠.‏ ص 294 والجواهر المضية 2١55/5‏ وطبقات القراء .5١/8 2/١‏ 

(4) هو المنشور باسم : أخبار النحويين البصريين . 


تلن 


وكان زاهدا لا يأل إلا من عملي بديه» كان ينصح كلّ بوم عشْر وزقاتٍ 
بعشَّرةٍ دراهم , كن ندا تقققة وقرلة 6 رسكم الله عمال > وكا من أعلم الناس 
بنحو الَصْريُين» ويِْتَحِلُ مذهب أهل العراق فى الفقهء وقرأ قر على ابن 
مُجِاهِدٍ » واللغة على ابن دُرَيْدٍ » والئّخْوَ على ابن السوّاج ارما" » ونشبه 
بعصّهم إلى الاغتزالٍ » وأذكره آخرون . 1 

وكانت وفائه فى رجب من هِذهٍ السنةِ عن أربع وثمانين سنةً » ودُِن بمقبرة 
الخئرّرانٍ . ْ 

عبد الله بنُ إبراهيم بن أبى القاسم الرَّئَانئ , ويُغرف بالآبنُونئ'" . رحل 
فى طلب الحديث إلى الآفاقي » وراقق ابن عَدٌِ فى بعض ذلك » ثم سكن بغداة» 
وحدّث بها عن أبى يَعْلَى والحسن بِنٍ سفيانَ وابن خُرَيَةَ وغيرهم . 

وكان ثقةً نا له مُصَئاتٌ , زاهدّاء روى عنه البزقانئ » وأثتى عليه يرا » 
وذكر أن أكثر أكله الخبرٌ المأدومٌ برق الباقلاءِ» وذكر أشياء ين تَقَلْلِه ورهْده 
وورعه . وتُوْفُى عن .تمس وتسعين منة) رحمه الله مال . 


عبدُ اللَِّ بنُ محمدٍ بن وزقاءَ, الأميز أبو أحمد الشّئبانه” '» من أهلٍ 


. القراءات » . والمثبت من مصادر ترجمته‎ ١ : فى النسخ‎ )١( 

)١(‏ فى النسخ : « ابن المرزبان » . والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم . والمبرمان هو أبو بكر محمد بن على 
ابن إسماعيل العسكرى . انظر نزهة الألياب فى الألقاب ؟/ 2١459‏ وطبقات النحويين واللغريين ص 
4 ومعجم الأدباء /١8‏ 5514. 

(*) تاريخ بغداد 017/9 4» وتاريخ دمشق 308/750 والمنتظم 4 /١‏ 256 وتذكرة الحفاظ 141/9 5) 
وسير أعلام النبلاء /١5‏ 23071 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )58٠١ - 50١‏ ص 5917 والوافى 
بالوفيات 1/١‏ 5. 

(5) تاريخ بغداد 259/٠١١‏ والنتظم 1/1١4‏ 556. 


554 


الثيوتاتٍ والحشّْمةٍ» بلّغ التسعين» روّى عن ابن الأغرايئ أنه أَنْشَّد فى صفةٍ 
النّساءِ : 
وم اسه ا اكه 

مى الل العؤجامُ لست تُقِيمُها ‏ ألا إن تَقُويَ تَفُوم الصَّلوعَ الكسادها 
أيَجْمَعْن ضَعْمًا واْتدارًا على الفتى أليس عجيبًا ضعفها واقْتدائها 

قلت : وهذا الشاعو أَحَذْ هذا المعنى مِن الحديث الصحيح”' : د إن المرأة 
خُلِقّت من ضِلَع أغوج , ا ذهَيْتٌ تُقِيمُه 
سَوْئّه » وإن اسْتَمتَعْتَ بها اسْكمتَعتَ بها وفيها عِوَجٌ ) 

ايك قفن نز مه الما لفق 

وفيها توفى محمد بِنُ عيسى بن عَمْرَوَيْهِ الجلودى . راوى « صحيح 
مسلم ) عن براهيع بن محمد بن سفيان الققبه » عن مسلم بن الحججاج » وكان 
من ارهد » يكل يمن كشب يدٍ يده يمن التّشخ » وبلّخ ثمانين سنةٌ » رجمه الله تعالى 
وإيّانا بمنّه وكرمه . 


.)١458 2515 - 50( البخارى 27:1 84١1ه2 185اه)ء ومسلم‎ )١( 
وتاريخ الإسلام ( حوادث‎ 201١/١ وسير أعلام النبلاء‎ 2١١/8 المنتظم 2553714 والكامل‎ )5( 
والعبر ؟/ 27448 والوافى بالوفيات 91/4؟.‎ 40٠4 ص‎ )98٠. - #ه١ ووفيات‎ 


5 


و 


ثم دخلت سنة تسع وستين وثلاثمائة”" 


[4/؛ةظ] فى الحم منها وى الأميرء عِمْران”" بن شاهِينَ صاحبٌ بلاد 
االسرجة ينه اسن ب تله ع بعت عا ولا 0 
منت إليه الجنودٌ والسرايا والجيوشٌ غير مرةٍ » فكلّ ذلك يَقُلّها ويكسزهاء وكل 
الي ال م ا 
فراشه حَْفٌ أَنْفِه » فلا نامت أُعْيِنُ الجبناءِ» وقام بالأر من بعده ولدّه الحسنٌ» 
زامعضة الدواء أن يترع لذلك ين تيف دشل يا صرية تنها لق ين بالدرد. 
فكسرهم ال ا 1 بن شاهين وردَّهم خائبين» وكاد أن لُملِمَهم 
لكي حتى أَرْسَل إليه عَضّدُ الدولِ» فصاكّه على مالٍ يُرِسِله إليه كل سنقٍء 
"وأخذوها من عضو الدولة على ذلك" + وعدا مين الفتجائب العريية + 

دفى عترايش على الشريق أبن أغيذ الحسون”' بن موسى الموسَوىٌ نقيب 
الطابين '» وأنّهم بأنه يُفْشِى الأسرارء وأن عِرٌ الدولة أزقع عيدة عقدا قينا 

تى بكتاب أنه خطه فى إفشاءٍ الأسرار» فأنكر أنه بخطهع وكان مُرَوّرًا عليه » 


ه١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 27١١ - 799/8 7/ا”ء والكامل‎ - 778/١4 المنتظم‎ )١( 
-.خ08) ص “الام - ولال.‎ 

)١(‏ فى النسخ : «عمر» . والمثبت من الكامل. 

5 - ”) سقط من: ب ء م. 

(4) فى بء م : (الحسن » . وانظر المنتظم .758/١4‏ 


(5) بعده فى ب) م: «وقد كان أمير الج مدة سنين ) . 


المأحانا 


واغتّرف لبقو عل يس وقول عن النقانة اويل غيذه فيها » وكان مَظلومًا 
فى ذلك . 

وفى هذا الشهر أيضًا عرّل عَصّدُ الدولة قاضى القْضَاةٍ أبا محمدٍ بن 
مغرو » وولّى غيره . 

وفى سعبانٌ ورد البَريدٌُ من مصرّ إلى عَضّدٍ الدولة مُراسَلاتِ كثيرة » فردٌ 
الجواب بما مَضْمونُه صِدَقُ الي ومحشن الطُويِ » ثم سأل عَضّدُ الدولةٍ ين الطائع 
أن يُجَدَّدَ عليه الل والجواهِر» وأن يزيد فى ألقايه تاج الدولةٍ» فأجابه إلى ذلك 
كُلَّه ؛ فخلّع عليه ين أنواع الملابس مالم يكن من تَْيلٍ الأرض من كثرتها » 
وفوؤض إليه ما وراءً داره ين الأمور ومّصالح المسلمين فى مشارق الأرض 
ومغاربها » وحضّر ذلك الرؤساءٌ والأمراءُ وأَغيانُ الناس » وكان يومًا مشهودًا . 

وأتمل فى رمضائ إلى الأّارٍ من الأعراب ين بنى ميان وخيرهم» فرصم 
ال المسواضت سامومر 

يا وثلاثين سنةٌ » فأذت ديازهم رخدت أثوانُهم 53-5 أخواليم ٠‏ وللّه 
الحمدٌ والمنةٌ . 

وفى يوم الثلاث لتسيع ' بقِين من ذى القَدةٍ تروْجٍ الخليفةٌ الطائع للّهِ بن 
عَصّدٍ الدولة الكبرى » وقد العقدُ بحضرة الأعيانٍ والرؤساءٍ » وكان عقدًا هائلا 
حافلا » على صَداقٍ مَبِلَقُه مائةُ أُلفٍ دينار» ويقال : مائتا أُلفٍ دينار . وكان وكيل 
عصّدٍ الدولةٍ الشيحٌ أبو عل الحسنٌ بن أحمد الفارسئ النُحوىٌ» صاحبٌ 
)١(‏ فى ب» م2 ص : ( منبه 1 . 
(؟) فى الأصل : « مالت » . وحال الشىءٌ : تغير . الوسيط ( ح ول ) . 
اب ا م بره 


5 / 


احث ١‏ الإيضا ح والتكلةٍ "2 ا الذى خطب حُخطبةً العَقّدِ القاضى أبو عليٌ 
لحن" بن علئ التتوخين , ”وكات يوما مشهوا . 
[4/ه4و] وفيها كان مقتل أبى تغلب بن ناصر الدولةٍ بن حمدانٌ بالشام » 

قريًا من توى وأعمالهاء وكانت معه أخثه جميلةٌ وزوجته بنتُ عمّه سيب 
الدولةٍ» قَودٌنا إلى ابن عه سعدٍ الدولةٍ بن سيف الدولةٍ صاحب حلت" 

قال اق الث" + وفيها عند عض الدولة جمازة بقداة ومخاستها : وجكه 
المساجدً والمشاهِدَ » وأجرى على الفقهاءٍ والأئمةٍ الأرزاق والجراياتٍ » من القُقهاءٍ 
ولمْحدّثين ولمتكلّمين والأطباءِ والساب وغيرهم» وأطْلّق الصّلاتِ لأرباب 
الثيوتاتٍ والشّرَفٍ ء والْرّم أصحاب الأثلاكِ ببغدادٌ بعمارة .بُيوتهم ودُورهم, 
ومهّد الطقاتٍ » وأطلّق ال مكوس ؛ وأصْلّح طريق الحجاج من بغداد إلى مكة, 
سل الصدقاتٍ والصّلاتِ للمجاورين بالحرين . قال : فأذِن لوزيره نصر بن 
هارونَ » وكان نصرائيًا» بجمارة البتع والدَّرةِ وإطلاقي الأموالٍ لفقرائهم 

وفيها تُوفّى حَسْتَوَثِهِ بن الحسين الكوْدىٌ » وكان قد اشكخوذ على نواجى بلادٍ 
الدَّوَرٍ وهَمَذانَ وتَهاوَنْدَ مدةٌ خمسين سنةً » وكان حسَن الشيرة » كثير الصدقةٍ 
بالحرمئِن وغيرهما » فلما تُوْفى اختلّف أولاده ِن بعده» ومدق سَمْلّهم ‏ ؛ تكن 
عَصّدُ الدولةٍ من أكثر بلاده؛ وقويّت شَّوْكيُه فى الأرض . 


وفى هذه السنةٍ ركب عَصّدٌ الدولة فى يوش كنيفة إلى بلادٍ أخيه فَخْرِ 


(1) فى النسخ : والحسن » . والمثبت من المنتظم . وانظر ترجمته فى وفيات الأعيان 2195/4 وسير 
أعلام النبلاء 4/15 57. 

)"١ 5‏ سقط من: ب0)ام. 

5 الكامل 4/8ءلاء هلا. 


لانن 


الدولةٍ » وذلك لِمَا كان بلّغه من تُمالآتٍ عر الدولة واتّماقِهما عليه » فلما تفرغ من 
أعدائه ركب فتساّم بلاد أيه فخر الدولةٍ ؛ هذا والرَىٌ وما ييتهما بن البلاد ) 
وسلّم ذلك إلى أخيه مؤي الدولةٍ بويه بن ركن الدولة ؛ ليكونٌ نائبه عليها, ثم 
سار إلى بلادٍ حَشْئَوَيه الكودىٌ » فتَسَلّم بلادّه وأَحَذْ حَواصِلَه ودّخائره» وكانت 
جليلةً كبيرةٌ جدّاء وحبس بعضٌ أولاده» وأئّر بعضّهم » وأَرْسَل إلى الأكرادٍ 
الهكارية”” ع فأحَذْ منهم بعضّ بلادهم ) وعظم شأنُ عصّدٍ الدولةٍ وازئفع صِيثه 
وذكده» إلا أنه أصابه فى هذه السَفْرةٍ داءُ الصَّْع» وقد كان تقدّم له مثله فى 
المْؤَصِلٍ » فكان يَكُتمه » ولكنه غلّب به كثرةٌ النّسيانِ» فلا يدحو الشىء إلا بعد 
جَهْدِ جَهِيدٍ » والدنيا لا تَسْهُ تَسْدُ بِقَدْرٍ ما تَصُدُ : 
داز متى ما أُضْحَكت فى يومها ١‏ أبكت غدًا بُعدا لها من دار 


وتمن تُوْفى فيها من الأعيان : 

أحمدُ بن عطاءٍ بن أحمد أبو عبدٍ اللّهِ الوُوذْبارىٌ”' - ابن أختٍ أبى علي 
الِوذباريٌ - أشْئّد الحديتٌ » وكان يَدَكَلّ على مَذْهَبٍ الكوفةا وف كل ين 
تنداة + فأقام بضود فتؤقى بها فى هذه المبيو"" 


:348 الهكارية : ناحية وقرى فوق الموصل» وإليها ينتسب الأكراد الهكارية . انظر الأنساب ه/‎ )١( 
وتاج العروس (ه ك ر).‎ 
وتاريخ بغداد 4/ 287 وتاريخ دمشق ه/‎ 287 /٠١ (؟) طبقات الصوفية ص 447» وحلية الأولياء‎ 
- "ه١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 27717 /١ وسير أعلام النبلاء‎ 71/7 /١ 4 والمنتظم‎ »15 
.43٠١ ص‎ 8 
: بعده فى باء مم: «قال: رأيت فى المنام كأن قائلا يقول : أى شىء أصح فى الصلاة ؟ فقلت‎ )( 
. صحة القصد. فسمعت قائلا يقول : رؤية المقضود بإسقاط رؤية القصد أتم‎ 

وقال : مجالسة الأضداد ذوبان الروح» ومجالسة الأشكال تلقيح العقول» وليس كل من يصلح 
للمجالسة يصلح للمؤانسة » ولا كل من يصلح للمؤانسة يؤمن على الأسرارء ولا يؤمن على الأسرار - 


اليكل 


هطع أحمدٌ ' بن فارس ' بن زكرياء أبو الحسين اللْغْوىٌ » صاحبُ 
كتاب «المجمل) فى اللغةِ وغيره » ومن شعره قبل موتّه ييومين : 

ياربٌ إنَّ ذُنوبى قد أحطتٌ بها علمًا وبى وبإغلانى وإشرارى 

أنا الموَمحدُ لكثى اليد بها فيب ذنوبى لتؤحيدى وإقْرارى 

كرو ايك الأ . 

"الحسن بن علئ ‏ أبو عبد اللِّ البضرئٌ”” . أحدُ مشايخ المعتزلة» ويُغرفٌ 
تله سكن بعداة نه بو انمي .لي" التراف د فعتكق ال لله ركان 
اشتغاله فى الفروع على أبى الحسين الكرخيك وعنده دفن » وقد قارب الثمانين . 


3 2 2 و(ه5) و 
ثابثٌ بن إبراهيم , أبو الحسن الَدَانئَ الصابيئ” المتطئث . الحاذق فى فّه 
١ ( -‏ 
توفى وقد جاوز الثمانين . 


- إلا الأمناء فقط . وقال : الُشوحٌ فى الصلاةٍ عَلامةٌ القَلاح » قال تعالى : <[ قد أفلح المؤمنون الذين هم 
فى صلاتهم خاشعون 4 وترك الخشوع فى الصلاة علامة النفاق وخراب القلب» قال تعالى : 9 إنه لا 
يفلح الكافرون © . 

7174/١4 سقط من النسخ . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ يتيمة الدهر 9/ 917*, والمنتظم‎ )١ - ١( 
2937 /١ وإنباه الرواة‎ »8٠١ /4 وفيهما : أحمد بن زكريا بن فارس » ومعجم الأدباء‎ » 7١١/8 والكامل‎ 
- 881 وسير أعلام النبلاء 117/ 1١٠ء وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 2118/١ ووفيات الأعيان‎ 
ص 56095. وذكرت هذه المصادر » عدا المنتظم وفاته فى سنة خمس وتسعين وثلاثمائة . وسيورد‎ )4. 
. المصنف ترجمته مرة أخرى فى وفيات سنة خحمس وتسعين وثلاثمائة‎ 

.71 7/8 الكامل‎ )١( 

5 - ”) سقط من: ب6ام. 

(54) تاريخ بغداد // “الا وطبقات الفقهاء ص 47 »١‏ والمنتظم 7077/١5‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١ه"‏ - )98٠.‏ ص «١4»ء‏ والعبر ؟/ .451١‏ 

(5) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص 555» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 88١‏ - ١٠م8)‏ ص 
5 » وقد ذكره فى وفيات سنة ست وستين وثلاثمائة » والوافى بالوفيات /٠١‏ 458. 


1) 


اخ 2 )اع 

حَسْئَوَيهِ بِنُ الحسين الكَرْدِىٌ”' , أميد تلك البلادٍ » وكان كثير الصدقاتِ 
١ 42‏ 

كبا اننا ركه الال 


0 024 


و 0 1 م اام 0 5 
عبد الله بنُ إبراهيم بن أيوب بن ماسى , أبو محمدٍ البزار » اسشئد 
الكثير» وبلّغْ خمسًا وتسعين سنةً» وكان يقد نينا » تُوُفى فى رجب من هذه 
النسف 


و و 0 0 0-4 
محمد بنُ صالح بن علىٌ بن يحيى » أبو الحسنٍ الهاشمئٌ » قاضى 
بغداة » ويدف بابن أُمّ سيا » وكان عالماً فاضلًا » له تَصانيفٌ » وقد وَلى الى كم 
يبغداد قديا» وكان جيد الشيرة » تُوُفى فى هذه السنةٍ وقد جاوز السبعين وقارب 
الثمانين» رجمه اللَهُ وإيانا عمنّه . 


)١ 39‏ سقط من: ب.م. 

.7١6 /8 ؟ل/ا”ء والكامل‎ /١ 4 المنتظم‎ )١( 

(5) تاريخ بغداد ١8/5‏ 4» والمنتظم 2777/١4‏ وسير أعلام النبلاء 15/ 25837 وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات ١ه"8‏ - )58٠١‏ ص .4١18‏ 

(4) تاريخ بغداد 2851/0 والمنتظم /١4‏ “/ا”ء وسير أعلام النبلاء /١*‏ 25717 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١ه"‏ - )*8٠.‏ ص 455» والوافى بالوفيات .١65/«*‏ 


60 ( البداية والنهاية 55/1١68‏ ) 


ثم دخلت سنة سبعين وثلاثمائة 


> ررق 7 4 

فيها ورّد الصاحبٌ بن عَبّادٍ من جهة مُويّدٍ الدولةٍ إلى أخيه عَضِدٍ الدولة 
5 و عه ع ف ا 
لقا عضدٌ الدولة إلى ظاهر البلِ» وأكرمه وأمر الدولة'" باخترايه » وخلّع عليه 
وزاد فى أقطاعه » ورد معه هَّدايا كثيرةً جدًا . 

وفى مجمادى الآخرةٍ منها ربجع عضدٌُ الدولةٍ إلى بغدادء فتلقّاه الخايفةٌ 


الطائعٌ ) وضربت له القَبابٌ ) وَرْيْتَت الأشواقٌ 


"وفى هذا الشهرٍ دحل الخليفةٌ بزوجيه بنتِ عَصّدٍ الدولة ومخيل معها من 
الجهازٍ شىءٌ عظيعٌ '" . وفى هذا الشهر أيضًا وصَلّت هدايا من صاحب اليمن إلى 
عضدٍ الدولةٍ وفيها أشياعُ حسنةٌ . وكانت الخطبةٌ بالحرمين فى هذه السنةٍ 
لصاحب مصرّء وهو العزيرٌ بن ار الفاطمئ . 

ومن ُوْفَى فى هذه السنةٍ من الأعيانٍ : 

أحمدٌ بنُ علئّ ‏ أبوبكر لفقي الحنفيُ الرازىٌ”'» أحدُ أئمةٍ أصحاب الرأي”, 


- ”ه١ 71/7؟ء والكامل 8 - 4» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ - 576/١14 المنتظم‎ )١( 
٠ لع ص لالاكء 78؟.‎ 

(؟) فى بء م: «الأعيان). وهما بمعنّى . 

(5 - ”) سقط من : م. 

(4) تاريخ بغداد 4/4 9١‏ وطبقات الفقهاء ص 44 ١ء‏ والمنتظم 4١///1؟»‏ وسير أعلام النبلاء /١5‏ 
”© وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه”م‏ - )88٠١‏ ص .49١‏ 

(5) فى ب2.) ا م: «أبى حنيفة ) . 


له من امحتكفاك: المفيدة كنانك «أخكام القرآن ) » وهو تلميذٌ أبى الحسن 
الكوخيع » وكان عابدًا زاهدًا وَرِعَاء انتَهت إليه رياسةٌ الحئفية فى وقيّه » ورحل 
ساو - 98 ع ع ع 
ع 1 5 2 مه 
القاسم الطّجرانئ وغيرهماء وقد أراده الطائغ للَِّ على أن يول القضاءء فلم يقل . 
وكانت وفاثه فى ذى الحِجّةٍ من هذا العام » وما عله أبن بكر يحون 
ابن موسى الحوَارَزْميٌ . 
و 5 : 0 7 000 
محمد بن جعفر بن الحسين بن محمدٍ بن زكريا , أبو بكرٍ الوَرّاقَ 
لك بعْنْدَرِ ايسا كان جدَالا رَكالاء سمع الحديثٌ الكثيرٌ ببلاد فارسّ 
وحُراسانَ » وسمع الباغندىٌ واب صاعدٍ وابنّ دُرَيْدٍ وغيرهم ) وعنه الحافظ أبو 
تُعيم الأَصْمَهانِعْ » وكان يْقةٌ حافظاء رحمه اللّهُ تعالى . 


ابن خالَوَيِه : الحسينٌ بن أحمدَّ بن خالوَيه , أبو عبدٍ اللَّهِ التُخوئٌ 
اللْغوىٌ”" . صاحث الُصَئَاتِ » ْله مِن هَمَذانَ» ثم دحل بغداد» فأذْرَك بها 
مشايحٌ هذا الشأنٍ ؛ كأبى بكر بن الأنبارئٌ وابن دُرَئْدٍ وابنٍ مُجاهدٍ » وأبى عمرٌ 
الزاهدِ» واستغل على أبى سعيدٍ الشيرافع » ثم صار إلى علب » فعظمت مكالته. 
عندَ آل حمدانٌ » وكان سيف الدولة يُكُرِمُه وهو أحدُ مُلسائِه» وله مع التتّى 


مُناظراتٌ . 


)١(‏ تاريخ بغداد ؟/ 2157 وتاريخ دمشق 1174/١0‏ مخطوط . والمنتظم 2779/١4‏ وسير أعلام النبلاء 
١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١0م‏ - )"8٠١‏ ص "44. 

؟) وفيات الأعيان 2178/1 ومعجم الأدباء 9/ 27٠١‏ وإنباه الرواة /١‏ 2794 وفيه : ( الحسين بن 
محمد ) » وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه"‏ - )"8٠١‏ ص 2478 والعبر ؟/ 285 وطبقات 


الشافعية للسبكى 9/ 59؟. 


وقد سرد له ابن لكان مُصَبفاتٍ كثيرة منها « كتابُ ليس ؛ لأنّه كان يُكي 

أن يقولٌ فيه : ليس فى كلام العرب كذاء « وكتابُ الآل) تكلم فيه على أفسايه 

. وتؤبجحم فيه الأئمةَ الانتئع عضّرَء وإعراب ثلاثين سُورةٌ من القرآنِ » وشرح الدَُرَئدِية 
وغير ذلك » وله شِعْرٌ حسنٌ» وكان ' قَرْدًا فى زمانه » رمه اللَّهُ تعالى" . 


)١ --9‏ فى ب .)ء م: (به داء كانت به وفاته ) . 


ثم دلت سنةٌ إحدى وسبعين وثلاثمائة" 


فى ربيع الأولٍ منها وقّع حريقٌ عظيمٌ بالكوخ من بغداد . 

وفيها شرق شىمٌ نَفيسٌ لعَضصّْدٍ الدولة» فُعَِ فعجب الناسٌ من ذلك ؛ لشدة مَيْبةِ 
عَضّدٍ الدولة» ثم مع هذا الجهّدوا كل الاتهادٍ» فلم يُغرفٌ من أححذه . ويقالٌ : 
امات نعي رعق :قن فعلل هذا “قاللة أعلم 

8 ع 0 1 
ومن تؤفى فيها من الاغيانٍ : 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس »2 أبو بكر الإسشماعيليٌ 
0 00 ع 1 000 10 3 ص 
الجوجانك”" الحافظ الكبيدُ الرَكَال الجوّال» سيع الكثيرء وحدّث وخرّج 
و صئّف )» فأفاد وأجاد » وأخسن الانتقادٌ والاغتقاد» صِنّف كتابًا على ( صحيح 
البخارىٌ ) فيه قَوائدٌ كثيرةٌ » وعلومٌ غَزيرةٌ . 
وه زشف 7 7 ره 
قال الدارقطنيع' : كنتٌ عرَّمْتٌ غير مرةٍ على الوّحْلةٍ إليه» فلم اززق . 


زفق 9 
وكانت وفاته يوم السبتٍ عاشرٌ رجب سنة إحدى وسبعين وثلاثمائةٍ ' وهو 


)5/٠١ - 58١ 15ك» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ - ٠١/9 والكامل‎ 48١14 المنتظم‎ )١( 
.47١ ص‎ 

(؟) تاريخ جرجان ص 15» والمنتظم 1١/14‏ والكامل 215/8 وسير أعلام النبلاء 15/ 5517) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - .٠م)‏ ص 485» وطبقات الشافعية للسبكى ؟/7,. 
(5) المنعظم .7875/١‏ 

(5) فى المنتظم : «غرة » . 


0 ً# و 
أبن اربع وسبعين سنة ) رحمه الله . 


1 (1 لك 
41 الحسئ بن أحمدٌ بن صالح , أبو محمدٍ السبيعيّ » سييع أبن 
جرير وقاسمًا المطورٌ وغيرّهما )» وعنه الدارَقْطْنٌ والبَدقاني ) وكان ثق ثقَةّ حافظلًا 
كا وكان عَسِرَ الرواية » يه لذ 


الحسنُ بن على بن الحسن بن اليم بن طَهْمانَ ‏ أبو عبد اللو الشاهة ؛ 
المعروفٌ بالبادى” أ» سيع الحديتٌ » وكان ثقة ع قر فقا وتسعين سد يدا 
خمسٌ عشْرةً سنةً مُقُعدًا أعمى » وع الل 


و 0 2 ع 
عبدُ الله بِنُ الحسين بن إسماعيلَ بن محمدٍ , أبو بكر الصَّبّيُ القاضى”” : 
ولى الحكم ' بعدّةٍ بلادٍ كثيرة” » وكان عَفِينًا ترما صََا 5 


عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث 5 أبو الحسن التُميمك ”ا المَقِيهُ 
المتيلة اال اي ورا ري 


0 7 الخطيبث لاد أنه 6ت حديئكًا ) 5 د ذلك أبو 00 بن 


/١5 وسير أعلام النبلاء‎ 2587/١4 والمنتظم‎ 2٠١/١١ هه*؛ وتاريخ دمشق‎ /١ تاريخ بغداد‎ )١( 
.454 ص‎ )88٠١ - "ه١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ »57 

(؟) تاريخ بغداد 17 2*8 والمنتظم 787/١4‏ وفيهما : ( ابن البادا» بدل ١‏ البادى 6 وهو مما يقال فى 
اسمهء انظر الأنساب ١/.6؟.‏ 

(؟) تاريخ بغداد 9/ 44٠‏ والمنتظم 2387/١4‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه"‏ - )"8٠١‏ ص .5.0٠١‏ 
(؟ - 5) فى باوام: ( بيغداد ) . 

(5) تاريخ بغداد »45١ /٠١‏ وطبقات الحنابلة ؟/ 21179 والمنتظم 4 /١‏ 2584 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١ه"‏ - ١م8)‏ ص ١مه.‏ 

(5) تاريخ بغداد 2451١ /1١١‏ ؟45. 

.1386 2385/١4 المنعظم‎ 9 


وشيحٌ الخطيب الذى خكى عنه هذا هو أبو القاسم عبدُ الواحدٍ بن أسدٍ الشكبَرئ 

لا يُعَمَدُ على قوله » فإنه كان مُعْعَرليًا» وليس من أهلٍ الحديثٍ » وكان يقول بأن 
الكفارَ لايُكَلّدون فى النار. 

قلثُ : وهذا غريبٌ ؛ فإن الْمْتَرلَ يقولون بوجوب تخليدٍ أصحاب الكبائرٍ 

2 ١ ١ 7 

فكيف لا يقولُ هذا بتخليدٍ الكفارٍ"" ! قال : وعنه محكى الكلامٌ فى ابنٍ بط 


2 


يعن : 


عل بن إبراهيج أبو الحسن الحُضْرِىٌ الصوفئ الواعظً”” . شيحٌ الْْصَوفٍ 
ببغداء » أله مِن البصرة » صحب الشَِّلِئَ وغيره » وكان يَعِظُ الناس بالجامع » ثم 
وعدم 6 و2 ©) 

ما كبرت سِنّه بِى له الباط المقابل لجامع المنصور » ثم عرف بصاحبه الزُورَنىٌ 2 


وكان لا يَحْوْجُ إلا من الجمعةٍ إلى الجمعةٍ» وله كلامٌ جيدٌ فى النٌصَرْفٍِ على 
طريقهم . 


0 2 )2( 03 
وما نقّله ابن الجوزىٌ عنه أنه قال : ما علئ منّى ؟ وأىٌ شىءٍ لى فىّ حتى 


”م 1 6 6 1 
أحاف وَارْجوَ » إن رجم رجحم ماله وإن عذب عذب ماله. 


عه ا 0 0 
فى فى ذى الِجَةٍ » وقد نف على الثمانين » ودّفِن بُقبرةٍ حوب من بغداد . 


(1) انظر العقيدة الطحاوية ؟/5714. 

0 أى ابن الجوزى رحمه الله . 

() طبقات الصوفية ص 485» وتاريخ بغداد 24٠/١1١‏ والرسالة القشيرية /١‏ 2196 والمنتظم /١14‏ 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )8٠١ - "81١‏ ص 505. 

(4) فى الأصل» ب ء م : «المروزى» . وانظر ما سيأتى فى صفحة «لالا. 

(0) المنعظم 4 . 

(< - 5) كذا فى النسخ» وفى المنتظم : «حتى أخاف عليهء وأرجو له» . 


0 ف وو ١‏ 3 2 0 7 
علىٌ بن محمدٍ الأخدبٌ ازور" . كان قويٌ الخطّ ؛ له ملكةٌ على اتوي 
لا يشام يكيب على كتابة أحدٍ | إلا فل » فلا يَشُّكُ ذلك ارو افيه أنه مه ؛ 
وبلا الناسّ بجلاءٍ عظيم » وختّم السلطانٌ على يده مرارًا فلم يُفِدُءِ ثم كانت وفاته 
فى هذه السنة . 

ع و ءِ 5 3 7 3 1 

الشيخ أبو زيدٍ محمد بن أحمدّ بن عبدٍ الله بن محمد الموْوَىٌ الشافعك”' , 
شيحٌ الشافعية فى زمانه» وإمامٌ أهلٍ عصره فى الفقهٍ والزهد والعبادةٍ والورَع , 
سيمع الحديتٌ » ودحَل بغداد» وحدّث بهاء فسيع منه الدارقطنئ وغيده . 

ع ؟ و اع ع م ع 
قال ب او عادلْتُ”” الشيحٌ أبا زيدٍ فى طريقٍ الحجٌ فما أعْلَمْ أن 
وقد ذكوتٌ ترجمئّه يكمالها فى «طَبَقاتِ الشافعية ) . قال الشيح أب 

و () و 
َعَم لزنن و3 يو انط الثالتٌ عشَّرَ مِن رجب من هذه السنةِ » رحِمّه 
اللّهُ وأكرم مثواه . 

5 401 


0 50 محمد بن خفيفٍ 8 أبو عبد اللّه 4 الشيرازئٌ » أحد مُشاهير 


)١(‏ المنتظم »8/١4‏ والكامل 8/9؛ وسير أعلام النبلاء .١١ /١١‏ وذكر فيهما أن وفاته كانت سنة 
سبعين وثلاثماثة . 

(1) تاريخ بغداد 25١4/١‏ والمنتظم /١4‏ 787: ووفيات الأعيان 25١8/4‏ وسير أعلام النبلاء /١١‏ 
2, وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )*8٠. - 88١‏ ص 5.0#, وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 8/ 1ل 

(5) تاريخ بغداد /١‏ 2*4 والمنتظم .781//١4‏ 

(5) عادلْتُ : ركيت معه . انظر الوسيط ( ع د ن ) . 

(5) فى تاريخ بغداد : « الخميس») . 

(1) طبقات الصوفية ص ”457.» والمنتظم 2588/١4‏ وسير أعلام النبلاء /١‏ 2547 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات )*”8٠6 - ١‏ ص 2.005 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى م/.هة. 


الصُوفية » صحب الجريرىٌ وابنّ عَطَاءٍ وغيرهما . 


١ 7‏ ع و ره 
قال ابن الجؤزيت”" : وقد ذكوت فى كتابى المسَمّى ب( تلبيس إِبْلِيسَ ) عنه 
8 5 3 زهة 
جكايات تَذّل على أنه يَدْمَبُ مذهب الإباحية . 


- 


.188/1١5 المنتظم‎ )١( 
. انظر تلبيس إبليس ص ه”‎ )1( 


ثم دخلت سنة ثنتيْن وسبعين وثلاثمائة" 


1 و0 . 0 5 ال 
قال ابنُ الجؤزئٌ : فى المُكَوّم جرى الماك الذى ساقه عَصّدُ الدولة إلى داره 
وبشتانه . 


وفى صفَر فُتِح المارَسْتانُ الذى أَنْضَّأهِ عَصّدُ الدولةٍ فى الجانب الغربئ من 
شى2 كثير . 
ع ا" البلا خسان 2 اا + > 9 
وقال : وفيها تَوُفى عَصْدَ الدولة» فككم أصحابّه وفاته حتى أخصّروا ولدّه 
هه ع 2 م 
صَمْصامَ الدولةٍ فولوه الأمرّء وراسّلوا الخليفة » فبعث إليه بالملع والولاية . 


ذكز شىء مِن أخبارٍ عَصّدٍ الدولةٍ 


03 2 5 0 إضف 
أبو شجاع بن رُكن الدولةٍ أبى عل الحسن بن بُوَيْهِ الدَّيْلِمِيُ » صاحبٌ 
العراق » ومَلَّكَ بغدادٌ وغيرها . 


- "8١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 55 - ١7/9 والكامل‎ 55٠0 2589/١4 المنتظم‎ )١( 
.4975 41/79 )ا ص‎ 

.789/١4 المنعظم‎ )١١( 

(”) يتيمة الدهر »5١077/5‏ والمنتظم :,85٠0/١4‏ ووفيات الأعيان 4/ 25٠‏ وسير أعلام النبلاء /١5‏ 
8» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - ١٠8؟)‏ ص 77ه. 


4٠ 


0 
وهو ول من تسَمّى ( شاهِنشاة ) » ومعناه ملك الملوك . وقد ثتت فى 
الصّحيح عن رسولٍ الله 3 أنه قال" : (أَوْضَعْ اسع وفى رواية : أَخْتَعُ 
9 - عند اللَّهِ رجلّ تسَئَى مَلِكَ الألاك » لا لِك إلا اللَّهُ عر وجل ) . وهو 
أل من ضُرِبَت له الدّباِبُ ببغدادٌ ع وأُولُ من حُحطِب له بها مع الخليفة . 
وذكر ابن َلّكانَ” " أنه امتدّحه الشُعراءٌ تجدائح هائلةٍ كالمُتتى وغيره » فمن 
ذلك قول أبى الحسن محمدٍ بن عبدٍ اللِّ الشلاممئ فى قصيدة له : 
إليك طَوَى عرض البسيطة جاعل قُصارى اللمطايا أن لع لها المَضْرُ 
امن وصارمى2 ثلاثةٌ أشياءٍ كما امجكمع النّسْرُ 
وبشَّوتُ آمالى جَلْكِ هو الوّرَى 2 ودار هى الدنيا ويوم هو الدَّهْرٍ 
ثم قال ابن خَلّكانَ” " : وهذا هو السحؤ الحلال . 
وقال 0 
هى العَرَضٌ الأقْصَى ورُؤيكك الى «ِمَنْزِلُك الدنيا وأنت الخلائق 


ف 0022 ٍ_ 
قال ابن خلكان : وليس فى الطلاوة كقولٍ السلامئ » ولا استوفى 
المعنى كلّه ؛ فإنه لم يذكر الدّهر” . 
وقال أبو بكر أحمدٌ الأتّجانيع القاضى فى قصيدة له بيثًا» فلم يَلْحَقٍ السَلامئّ 
)١(‏ البخارى 2)55١5 57١8١‏ ومسلم 01145 . 
(؟) وفيات الأعيان 4/ 57. 
(*) وفيات الأعيان 4/ 7ه. 


(4) ديوان المتنبى ص 6٠١‏ وفيه أنه يمدح الحسين بن إسحاق التنوخى 
١ه‏ - ه) سقط من: ب م. 


دلق 


أيضّاء وهو قولّه : 
لقِيئُه فرأَيْتُ الناسّ فى رَمجَلٍ وَالدّهْرَ فى ساعةٍ والأرض فى دار 

قال ابن حَلّكان”" : وكتب إليه أفتكين مولى أخيه صاحب دمشقّ يَسْتَمِدٌَه 
بجيش 3 ظع يُقاتِلُ به الفاطيئين» فكتب إليه عَضّدُ الدولة : غك عِرُك؛ 
تضاز قماق :ذللك للم :فاخ ,تانق فقلاق + فعللة بهذا نهم .“قال :بق 
حَلُكانَ'' : ولقد أبدّع فيها كل الإبداع . 

وقد جرى له من التَّْه يم ين الخليفة ما لم يَمَعْ لأحدٍ يمن كان قبله» وقد 
ذغرنا آند كان ذا )همق وصرائة وعزم » مهد فى عِمارةٍ بغداة والطرقاتِ ‏ 
وأجرى التّمَقاتِ والصدقاتٍ على الجاورين بالحرمين وأهلٍ البيوتات» وحفّر 
الأنهارء وبنى المارّشتانَ الَصّدىٌ » وأدار الشورَ على مدينةٍ الرسولٍ مكلت » وهذا 
كله فى مدة مُلْكه على العراقٍ » وكانت خمس سنين» وقد كان عاقلا فاضا » 
حسَن الشياسةٍ » شديد الهَقبةِ » بعيدَ الهمةٍ ‏ إلا أنه كان يَتَجاوَرُ فى سياسته الأمورّ 
الشّوْعيةَ ؛ كان يُحِتُ جاريةً » فَألْهَئْه عن تَدْبيرٍ المفلكة» فأمر بتَغْريقِها . 

وبلّغه أن غلامًا له أَحَذ لرجل بطيخةٌ» فضربه بسي فقطعه نصفين» وهذه 
ال 

وكان سبيت موته دا الضزع » وحين أخذئه علةمونه لم يكن له كلام سوى 

تلاوةٍ قوله تعالى : «ايا أفْق عَيّ ماله (2) هَلَكَ عن شلطيية #'' [ المحاقة ات كم. 


(1) وفيات الأعيان 54/4. 
(؟) بعده فى بء م: «فكان هذا مِججيراه حتى مات ). 


١١ 


كا 2 0 
وحكى ابن الجؤزئق أنه كان يُحِبٌ العلمَ والمَضيلة » وكان يُقَرَأْ عندّه 
( كتابُ إقليدِس ) وكتابُ النحو لأبى علي الفارسئ » وهو ( الإيضاح والتَكُمِلةُ ) 


الذى صنّفه له » وغيد ذلك . 


وقد ذكر أن له شعوًاء فمنه قله وقد خرج مرةً إلى بُشتانٍ له فقال : أَوَدٌ لو 


عم را ع 022 
جاء المطي . فترّل المطد فانشا يقول : 


ليس شرب الكأس إلا فى المطؤ 
غانياتٍ سالباتٍ للتثُهَى 
راقعيات:. :زاحات. نحل 
سراي ينات د 
مُِرزاتِ الكأس من مَخْرّنِها" 
عَصّدُ الدولةٍ وابنٌ رُكيها 
اند يررك شان 


و أرا اه الخيرَ فى أؤلاده 


وغناتٌ من جوارٍ فى السَحَرْ 
ناما" فى تُضاعيف الوتز 
رافلاتِ فى أفانين ايز 
رافضاتٍ الهم إِبَانَ الفكز 
مُسْقِياتٍ الخمرٍ مَن فاق البَسَرْ 
مالك الأثلاكِ عَلابُ القَدَر 
فى ممُلوكِ الأرض ما دار القَّمَوْ 
لِهِساسٌ لملك فيهم بالعُرز 


5 و 2 2 37 
قال ' : فيقالُ : إنه مئذُ قال : غلابٌ القَدَر . لم يُفلخ بعدها . وذكر غيده “ 


.791/١4 المنعظم‎ )١( 


(؟) الأبيات فى يتيمة الدهر 29١1/9‏ ومعاهد التنصيص "/ 84. وقد وصفها الذهبى فى السير بأنها 


أبيات كفرية . 


(5) ناغمات : نغم فى الغناء : أى طوّب فيه . الوسيط (ن غْ م). 
(4) فى ب00. م2 ويتيمة الدهر» ووفيات الآاعيان : « مطلعها ) . والمثبت موافق لما فى المنتظم . 


١ه‏ - ه) فى ب.ام: إليه نصره ») . 
(1) المنعظم .5514/١4‏ 
(7) انظر وفيات الأعيان 4/4 ه. 


أن هذه الماك لاما العندت فيد ون يديه قد كدت وفاله عقب ذلك» 
وكانت وفائه فى شّوَالٍ ِن هذه السنةٍ » عن سبع أو ثمانٍ وأربعين سنةً » وحمل 
وقد "كيب على قبره [48/4و] فى التربة التى بُنيت له عند مَشّْهَدٍ عليع : هذا 
قبد عَصّدٍ الدولةٍ وتاج المملكةٍ أبى سُجاع بن رُكنٍ الدولق» أحبٌ مُجاوَرةَ هذا 
الإمام الممُقَى لطمعه فى الخلاص ١‏ يم تأت كل تفن ِل عن يبا 4 
[التحل: 01١١‏ والحمدٌ للَّهِ وصلوائه على محمد وعِثْرتَه الطأهرة . 
وقد تمثّل عند موه بهذه الأبياتٍ » وهى للقاسم بن عُبِيدٍ الله : 
قتَلْتُ صَنادِيدَ الرجالٍ فلم أكغ عدُوًا ولم أنهلٌ على ظنّه حَلًْا 
وأحْلَيتُ دُورَ الملكِ من كل نازلٍ ‏ فشْوَذنُهم غربًا وشرذتُهم شرقًا 
فلما بِلَّعْتُ النَّجُمَ عِرَا وَرِفْعةٌ 2 وصارت رقاب الحَلت ألجمع لى رقًا 
رمانى الردّى سهمًا فأحمد ججمرتى فها أنا ذا فى تخثْرتى عاطلا مُلْقَّى 
فَأدْمَيِتُ دُنْياىَ ودينى سَفاهةٌ ‏ فمن ذا الذى منى بَصْرَعِه أَسْقَى 


آذآ ته 


ثم جعل يُكَرْرُ هذه الآيةَ : «( مآ أغٌ عَيٍ مَإِذَة (2) هَلَكَ عي شأطبيّة 4 . إلى 
أن مات كما ذكرنا . 

0 ينه ل الدولةٍ على الأرض » وعليه ثِيابُ السَوادِ» وجاءه 
الخليفةٌ الطائعٌ مُعريا » وناح النساءٌ عليه فى الأشواقي أيامًا كثيرةً » ولما انْقَضَى العَرَامُ 


. ذكر ذلك فى المنتظم » وتاريخ الإسلام فى حوادث السنة التالية‎ (3١ 
(؟) فى باء ص: «وصمصامة). والصمصام والصمصامة : السيف الصارم لا ينثنى . الوسبيط‎ 


( صمصم) . 


لق 


ركب صَقصامةٌ إلى دارالخلافق» فخلع عليه الخليفةٌ سبع ع خلّع ؛ وطق وسور 
وألسه التاج » ولق شمسس الدولةٍ » وولاه ما كان زلا ايودي قله وو كان يرما 
مشهودًا . 
- 2 0 38 يرقادة 820 9 ع 8 
الحريرى المعروف برَّوْجِ الحرّة . سمع ابن جرير والبعوىٌ وابنَ أبى داود 
ع 4 عار 
وغيرهم ) وعنه ابن رَرْقوَيْهُ وابنٌ شاذان والبتؤقازئ » وقال: كان جليلا ) احد 
الغدولٍ الثّمَاتِ . 
قال الخطيبٌ واب بن الجؤزئ” "شيث تسريه يزع وز أنه كان دحل إل 
مَطبَخ ابنةٍ بدرٍ مولى المعتضدٍء التى كانت زوجة الُقْكَدِرٍ باللّو» فلما تُوْنّى 
المْْكدِرُ » بقيت هذه امرأةٌ سالمةٌ مِن الكتّاب والمصادراتٍ » كثيرةً الأموال» وكان 
هذا :وهو غلا شاث عدت الس يمل شيا عن عوائج الطعام على رأسه » 
فيدْخُلٌ به إلى مَطَبَخِها مع جملة الخدم » وكان شابًا ر شيًا حركاء فمّق على 
القَهْرَمائَةِ فقدّمئه حتى' جِعَلَئْه كاتا على المطبخ » ثم ترقت به ال حال إلى أن صار 
وَكيلا يَنظُدْ فى الضياع والققارء ثم آل به الحا حتى صارت الست مُحَدنُه من 
وراء حجاب » فُعِلِفَت به وأحيئه , وسألئه أن يَترَوّج بها فَاسْتَضْعْر نفسّه ) 
وخاف من غائلةٍ ذلك » فشجّعته وأَغْطّثه مالا جزيلا ليظهرَ من الحشمةٍ والسعادةٍ 
ما يُنَاسِبُها » ليتَأَمّلَ لذلك » ثم شرت تُهادِى القضاةً والأكابر» ثم عرّمَت على 


)١(‏ تاريخ بغداد ؟/ 5ه والمنتظم ,55177/1١4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - )”8٠١‏ ص 
5». والوافى بالوفيات ؟/.”. 

٠ فى النسخ : « شاهين) . والمثبت من مصادر الترجمة.‎ )١( 

(©) تاريخ بغداد ؟/ 15ء والمنتظم .5917/١14‏ 


تَزُويجه » ورضيّت به عند حضور القُضِاةٍء [5/:ظ] واغترض أولياُها عليها , 
فغلبتهم بال مكارّماتٍ والهداياء ودحّل عليها فمكتّت معه دَهْرَا طويلا » ثم تُوفْيت 
قبله » فورث منها نحوًا من ثلاثمائةٍ ألفٍ دينار » وطال عمرّه بعدّها حتى كانت 
وفائه قن هذه التلية :. رححمه الله تعالى وإيانا مه وكرمه.. 
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ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة 


ا غلّت الأسعارٌ ييغدادٌ حتى بلغ الك مِن الطعام إلى أربعة آلافٍ 
وثمانمائة » ومات كثيرٌ من الناس من الضعفي فى الطوقاتِ جوعًاء ثم تسامل 
الحال فى ذى اللِججةٍ منها . وجاء الخد بموت مُوَيْد الدولةٍ بنٍ رُكنٍ الدولةٍ » وأن أبا 
القاسم بن عَجَادٍ الوزير بعث إلى أخيه فخر الدولة» فولاه المُلْكَ مكانَ أخيهء 
فاستؤرّر ابن عَبادٍ أيضًا على ما كان عليه وخلّع عليه» وأحسن إليه . ولما بلغ 
القزايطة موث عضن الدولة تعدو النصرة ابأخدرها تمع الكرقة) فلم يم اله 
ذلك » ولكن صُولحوا على مالٍ كثير» فَأَحَذْوه والْصَرَفوا. ' 

ومن تُوْفُى فيها من الأغيان : 

بوَنِِ مُوَيْدُ الدولةٍ بن رُكنٍ الدولة" , كان مَلِكا على بعض ما كان أبوه 
لك كما تقّدم » وكان الصاحبُ أبو القاسم بنُ عَبَادٍ وزيره» وقد تَرَوّج مُوَيْدٌ 
الدولةٍ هذا يريد بن عه مُرٌ الدولة » فغرم على عُرسِه بها سبعمائة أل دينار» 
وهذا سَرَفٌ عظيمٌ . 


2 ا. - 00 0 7 01 5 5 
بُلكين بن زيرى بن مَنادٍ” اليميرى الصّنْهاجي , ويُسَمّى أيضًا يوسفٌ » 


- "8١ والكامل 9/؟ - 2337 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 8.5 - *../١5 المنتظم‎ )١( 
ص هلا؛4) 16ل1.‎ )58 

هه المنتظم ات وتاريخ الإسلام (١‏ حوادث ووفيات ١ه”‏ - 058٠.١‏ ص /الاه» والعبر / 
م#58, والوافى بالوفيات ١١/57؟”.‏ 

(*) فى ب »ء م : « منادى ) » وفى ص : ( هناد ) . وانظر ترجمته فى وفيات الأعيان 23/85/1١‏ وتاريخ - 


/: ( البداية والنهاية ©٠١//ا؟‏ ) 


وكان من أكابر أمراء مهيز وقد اسْتَحُلّفه على بلادٍ إفرِيقية حِينّ سار إلى 
القاهرة » وكان حسَن الشيرة» له أربغمائة حظْيّة» وقد بُشّر فى ليلةٍ واحدةٍ 
بسبعة”' عشّرَ ولدّاء وهو جد باديسّ المَغْرَ . 

0200000008 
العأه + وصيحت "قل" الأقطع ‏ وسازر يك مذ سين ركان لبون 
المواسم » وكانت له كراماتٌ » وقد أنْتى عليه أبو سليمانٌ الخَطَايئ وغيرُه » ورُوى 
لاضن سال جرحم الله تقال + 

عبدُ اللَّهِ بنُ محمد بن عبد الله بن عفمانَ بن اخارء أبو محمد الرنيُ 
الواسطيئ”' » يُْرفٌ بابن السَقّاء سيع عَبدانَ وأبا يَلّى الموصلئ وابن أبى داود 
وَالبَعٌوىٌ » وكان فَهِمًا حافظاء دحل بغداد» فحدّث بها مجالس كثيرةً من 
حفظه ؛ وكان يَحصّرْه الدارَقْطنيئ وغيزه ين الحَفّاظٍ » فلم يُْكروا عليه شيئًا» 
غيرَ أنه حدَّّثْ مرةً عن أبى يَعْلّى بحديثٍ أْكروه عليه » ثم وبجدوه فى أصلِه ببخط 
الصّبا ' كما حدّث به سَواءٌء فبرئ من مهْديِه » رجمه اللَّهُ تعالى » واللّهُ أعلم 
بالصواب . 


> الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - )88٠.‏ ص 5"ه, والعبر ؟/ 514". وانظر الكامل 4/9". 
)١(‏ فى م: ( بتسعة ). 

)١(‏ تاريخ بغداد 21١5/9‏ والمنتظم 2704/١5‏ وسير أعلام النبلاء 277٠/١7‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١ه“‏ - )*8٠‏ ص 88ه., والعبر ؟/ 856. وانظر الكامل 9/ /الا. 

5 فى الأصلء ص : (الحر». وانظر سير أعلام النبلاء /١5‏ 77. 

(5) تاريخ بغداد 2170/٠١‏ والمنتظم ٠4/١4‏ وسير أعلام النبلاء 20١/17‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١ه“‏ - )9”8٠١‏ ص ١4ه»ء‏ والوافى بالوفيات .481//١1/‏ 

(5) فى الأصل ع ب » م : «الضبى 4 » وفى ص ء و«المنتظم : « الصبى ) . والمثبت من تاريخ بغداد . 


وه 


0] ثم دخلت سنة أربع 


وسبعين وثلاثمائة 


6 0 زهف 3 
فيها ' جرى الصّلْحُ بِينَ صَمْصَام الدولةٍ الملققب بشمس الدولةٍ وبين عمّه 
فخر الدولة بن ركن الدولةٍ بن بُوَيْه» فأَرْسَل الخليفةٌ لفخر الدولةٍ ملعا سََيه 
وم 


م 


١ 1 3‏ ُ ع وى لء - 2 

قال ابن الجوزىئق : وفى رجب منها غُمل عَرْسٌ فى ذَرْبٍ رَباح » 
فسقّطت الدارُ على مَن فيهاء فهلّك أكثدُ النساءٍ بهاء ونُبِشن من تحت الوَدْم » 
فكاتة المعنيية اغامة : 

ا 5 ا و 

وفيها كانت وفاة الحافظٍ أبى الفح محمد بن الحسين بن أحمد بن 
الحسين الْأَرْدِىٌ المؤْصليٌ , المصئّفٍ فى الجوح والتّفديل» وقد سمع الحديتٌ مِن 
أبى يَعْلَّى وَطبقتِه » وضعّفه كثيرٌ من حْفَاظٍ زمانه ‏ وانّهَمه بعضهم بطع حديثٍ 
رواه لابن بُوَيْهِ حين قم عليه بغدادّ » فساق بإسناده عن النبيئ مله أن جبريل كان 


05/8٠١ - 70١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »4٠ - ١8/9 والكامل‎ 8.07/١4 المنظم‎ )١( 
ص /1ل/ا؟.‎ 

(؟) فى النسخ هنا وفيما يأنى : «صمصامة» . والمثبت من المصادر. 

.3"05/1١4 المنتظم‎ © 

(54) فى بء م: ( رياح )؛ وفى ص : ١‏ رماح ) . 

(ه) فى بء م: الحسن». وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد 2747/5 والمنتظم 2308/١4‏ وسير أعلام 
النبلاء 417/١5‏ 5 وميزان الاعتدال / 45» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )"8٠١ - 881١‏ ص 554. 


يِل عليه فى مثلٍ صورة ذلك الأميرٍ . فأجازه وأغطاه دراهم كثيرةً . والعَجَبُ - 
إن كان هذا صحيحًا - كيف راج هذا على أحدٍ من له أَنَى فَهُم وعقلٍ» وقد 
رخ ابن الجوزىٌ وفاته فى هذه السنق» وقد قيل : إنه تُوْفى سنة تسع وستين . 
ومن وف فيها من الأعيان : 
الخطيبٌ أبو يحنى عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن ال - بطُنٌّ 
من قُضاعة . وقيل : من إيادٍ - الفارقئ © ؛ خطيبٌُ حلب أيامَ سيفي الدولة بن 
مدان » ولهذا أكثد ديوانه الخطب الجهاديةٌ » ولم يُشبَق الكل لالوايتمدكء را 
يُْحَقُ فيه - إلا أن يَشاءً اللَهُ - لأنّه كان فصيححا بليعًا ذكيًا كينا وَرِعَا . روى 
الشيحٌ تاج الدين الكثديٌ عنه" أنه خطب يوم جمعةٍ بحطبةٍ انام » ثم رأّى فى 
يل السبت رسول الل َه فى مجماعةٍ ين أصحابه بين الَابرٍ» فلما أقبل عليه 
قال له ارخا يغرب الحا ثم أؤتا إلى القيورء فقال لابن هاقة: ' كيف 
تقول ؟ قال : فقلت" : كأنهم لم يكونوا للعيون قُوةٌ ولم يُعَدُوا فى الأحياءٍ مدةٌ 
فتمّمَ الكلام ابن نُباتةَ حتى الََْى إلى قوله : يوم تكونون 5000 
وأشار إلى الصحابة - ويكونٌُ الرسول عليكم شهيدًا . وأشار إلى رسولٍ الله 
سك . فقال : أُحْسَئْتٌ أَحْسَئْتٌء ادْنْهُ اذه . فقكل رسول الله لله وجهّه » وتقّل 
فيه » وقال : وققك اله . فاشتيقّظ وبه من الشرور أُمْدٌ كبيدٌ » وعلى وجهه نورٌ 
وبهائء» ولم يَعُ بعد ذلك إلا ثمانية' عشّرَ يوماء لم يَسْعَطِْمْ فيها بطعام» 


)١- ١(‏ فى م: (الخطيب بن نباتة الحذاء » . وانظر ترجمته فى وفيات الأعيان / 2١55‏ ومرآة الجنان ؟/ 
08 4» وسير أعلام النبلاء 15/ »537١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه"‏ - ١8م8)‏ ص 08ه. 
)7١١‏ انظر وفيات الأعيان #لكقى لاو 

( - *) سقط من النسخ . والمثبت من وفيات الأعيان بتصرف . 

(؟) فى باء م: ( سبعة). 


مرف 


03 أ هَ 
ويُوجَدُ من فيه مثل رائحة اليشكِ حتى مات » رجمه الله . 

.- و 3 ثإلاس 00 و و كا سمء - قلدة شلوهس إعم» 

قال ابن الآزْرقٍ الفارقخ : وُلِد ابن نباتة فى سنةٍ خمس وثلاثين وثلاثمائةٍ ) 
وتوف فى سنة أربع وسبعين . 5/91ووظع وهى هذه السنة » رحمه الله وإيانا . 


ار 
حكاه ابن لكان . 


(01) وفيات الأعيان */ .١51/‏ 


1 م ا 4 7 8 1 ااءُ 
فيها خلع الخليفة على صَمْصام الدولةٍ» وسوّره وطوّقه » واكب على 
لي 
فرق يتوج ذهب + وين يليه بجي مله 


وفيها ورد الخبدٍ بأن اثنين من سادة القَرامِطةِ - وهما إسحاقٌ وجعفه - دخلا 
الكوفة فى ججخفلٍ كبيرء فالْرعججت ت النْفوسٌ بسبب ذلك » وذلك لصّرامتهم 
وسَّهامتهم » ولأن عَصُّدَ الدولةٍ مع شَّجاعِيِه قد كان يُصِانِعُهم , وأُطعهم أراضى 
من واسِطٍ» وكذلك عرٌ الدولةٍ من قبله أيضّاء .فججهّر إليهم جيش من بغدادٌ» 
فطردوهم عن تلك التُواحى التى قد أكثّروا فيها الفَسادَء وبطل ما كان فى 
النفوس منهم ع2 وللّه الحمد والمنةٌ . 

وفيها عرَّم صَمْصِامٌ الدولة على أن يَضَعَْ مَكسًا على الثياب الإبْرَيْسَمِيَاتِ : 
0 فَاجْمَمَع لاعن يجام المنصورء وهمُوا بتبطيل الجمعة» وكادت لفق تَقَعُ 
بيتهم ) اعفر ر دل 

وفى ذى ا يجَةٍ ورد الخبد بموتٍ ابن" ' موي الدولة » فجلّس صَعْصامٌ الدولة 
ا الخليفةٌ الطائعم فى ثياب السوادٍ والقُدَاءُ والأولياءٌ بين يديه فقام 


- *”ه١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ »4! - 4١/9 والكامل‎ "١١ 2*١ /١5 المنتظم‎ )١( 
ص /الا5.‎ ) 

)١(‏ أى فرس يقاد إلى جنب الفرس الذى هو راكبه. انظر الوسيط (ج ن ب). 

(؟) سقط من: ب2 م. 


5 


إليه صَمْصامٌ الدولة» وقكل الأرضٌ بين يديه وتخاطبا فى العزاءِ بألفاظٍ حسَنةٍ» 
١ 0 : 1١)‏ 
والكرق لشي جما لي از نوفا معيرةا .. 

5 2" .: 3 راع و ع 000 7 257 

وفيها توفى الشيخ أبو على بن أبى هريرة » واسمّه الحسنٌ بن الحسين » 
أحدُ مَشَّايخ الشافعية » وله اختياراتٌ كثيرةٌ غريبةٌ » وقد ترْجمناه فى ١‏ الطبقاتٍ ) 
انيه أكقاية وله السك ا 

الحسينٌُ بن علي بن محمدٍ بن يَحْيّى » أبو أحمدَ التتسابورئٌ» المغرواف 
١ ِ 000‏ 
أولاديه» ويْثراً له.ما لا يثرأه لعيره» وإذا تَكَلّق اب شر عن مجالس:السلطانٍ 
بعث ححسَيِتَكُ مكائه . ولما تُوُنى ابن خُرْعَةَ كان عمد حُسَيِئَكُ ثلانًا وعشرين 


» كانت تربييّه عند ابن خزية وِيَلْمِيدًَا له» وكان يُقَدّمُه على 


سنةٌ » ثم تر بعدّه دَهْوَا طويلا » وكان من أكثر الناس عِبادةٌ وقراءةٌ » لا يدوك قيامَ 
اليل فى عَضّرٍ ولا سَمَرِء “ولا صيفٍ ولا شتاءِ"» كثير الصّدَقاتٍ واليرٌ 
والصّلاتٍ » وكان يَحْجى وضوء ابن ُريَةً وصلائه » ولم يْرَ فى الأغنياءٍ أحسيٌ 
صلاةٌ منه» رحمه اللَّهُ وأكرم مثواه» وصلَّى عليه الحافظ أبو أحمدّ التِسابورىٌ . 


أبو القاسم الدٌارَكك” : عبدُ العزيز بن عبد اللَّهِ بن محمدٍ , أبو القاسم 


)١ - 51١‏ سقط من: ب.ام. 

)1١(‏ تاريخ بغداد 19/ 594» والمنتظم 1١/١4‏ والكامل 5/ 47» ووفيات الأعيان ؟/ ه/اء وسير أعلام 
النبلاء 247١/١٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 4١‏ - .ه”) ص 21358 وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكى 7/ 57؟. وذكرت هذه المصادر » عدا المنتظم والكامل وفاته فى سنة خمس وأربعين 
وثلاثماثة . 

(*) تاريخ بغداد 8/ 274 والمنتظم 4 /١‏ 27217 وسير أعلام النبلاء 24١07 /١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١ه"‏ - .لم”) ص ١الاه»‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ”/ 774. 

5 > :) سقط من: ب62 م. 

() تاريخ بغداد »457/٠١‏ والمنتظم 2154/١4‏ ووفيات الأعيان 188/7 وسير أعلام النبلاء - 


رفك 


7 ا 
مات بهاء قال الشيحٌ أبو حامدٍ الإِسْفَرايبنيُ عار يك أفقة هنم زيحت 
الل ا لسر الس 
كنع قرا اتكارفة انمي اللحاتقئ وى سيدا »: وتاك لاق الك وقول . 
كان ! روّى فلانٌ عن فلانٍ عن رسولٍ الله يلقو كذا وكذاء فالأَحْدُ به أؤلى 
من القولٍ بمذهب الشافعيع وأبى حنيفةً » ومخالفتُهما أسهلٌ مِن مخالفةٍ الحديثِ . 

وقال القاضى ابن حَلّكانَ”” : وله فى المذهب وجوه جيدةٌ دالةٌ على متانة 
عليه » وكان يُنّهُمُ بالاعتزالٍ» وكان قد أحَذ الفِقّهَ عن الشيخ أبى إسحاق 
الزؤرق + والخذيك عن عند الأقه امسن ين محم ل الداركيق + وهواحة مشايع 
الشيخ أبى حامدٍ الإسْمَراينِ » وأحَذ عنه عامةٌ شيوخ بغداد وغينهم ين أهل 
الآفاقي » وكانت وفائه فى شوال - وقيل : فى ذى القّعْدةٍ - من هذه السنة» وقد 
قوو عن اللمدوة رحس الله سان 

محمد بن أحمدَ بن محملٍ بن حَسَْوَيه ؛ أبو سهلٍ التيسابورىٌ ', يرف 
بالحشتوىٌ » كان فقيهًا شافعيًا أديئًا مُحَدَّنًاء مُشْتَغِلُا بنفسه عمًا لا يَْنِيه» رحمه 
الله تعالن» ظ 


24٠4/1 -‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - ١٠م*)‏ ص 5/ه» وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى ؟/710. 

.9١4/١4 والنتظم‎ 4514/٠١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) فى مصادر التخريج : «ويحكم). 

.188 /9 وفيات الأعيان‎ )5١ 

(4) الأنساب 5/١51هء‏ والمنتظم "١٠١/١4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - 88٠.١‏ 
ص ١٠8مه.‏ 


14 


محمد بن عبد اللَّهِ بن محمدٍ بن صالح » أبو بكر" . الفقي امالك ) 
سيمع ين ' أبى عروّة '» والباعَندىٌ وألى بكر بن أبى داودَ وغيرهم » وعنه 
البتزقانغ » وله تَصانِيفُ فى شرح مذهب مالكِ» وائْتَهّت إليه رياسةٌ مذهب 
مالك » وعغرض عليه القضِاء فأباه» وأشار بأبى بكر الرازئٌ الحنفئ » فلم يعمل 
الاح العا بواكاتك :وفائه فى الوا ل منعها عن ميث انان من :ربجم الله 


9-6 


/١5 تاريخ بغداد 2477/0 وترتيب المدارك 2457/4 والمنتظم 4 *: وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.508/7 ص ١٠8ه» والوافى بالوفيات‎ )*8٠١ - ه١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ "7 
؟) فى الأصل : ابن أبى عروبة؛» وفى ب» م: (ابن أبى عمرويه 6 . وانظر سير أعلام النبلاء‎ - ١( 
.هل١/14‎ 


1 


5 > وه 37ذ - 1 شيوهت ع١‏ 
ثم دخلت سنة سث وسبعين وثلاثمائة ' 


2 


و و 7 اضف 5 
قال ابن الجوزئٌ”' : فى الحم منها كرت الحقيّاث” ”' فى بغداد» فهلّك 


لا سين 00 3 00 مق . :2 
لُق كثيو . ولسبع خلؤن من ربيع الأول » وهو العشرون من تموزٌ» وقع مطز كثيرٌ 
رَلْْلةٌ عظيمةٌ سقّط منها عُمْرانٌ كثية» ومات من أهلها أَمَةٌ عظيمةٌ . 
: 0 ا إذى 31 0 د ا ل 

وفيها وقع بين صَمْصام الدولةٍ وبين أخيه سُرَفٍ الدولة » فاقتتلا فغابه 
شَرفٌ الدولةٍ » وأسّره ودتل بغداد» فتلمّاه الخليفةٌ » وهئّأه بالشلامة» ثم اشتذعى 
01 ّ 74 زفق 4 و( رس 7 
شرف الدولةٍ بفراش لُكل صَمْصامَ ' الدولة» فاتّمّق موثه ٠"‏ مكحل بعد 

527 1 : 

موتّه» وهذا من غريب ما وقع 

وفى ذى الْيِجّةِ قبل قاضى القّضِاةٍ أبو محمدٍ بن مغرو شَّهادةٌ الحافظٍ أبى 
الحسن الدارقطني وأبى محمد بن عُقبةَ » هذ كر أن الدارقطن نلِم على ذلك 
وقال : كان يُقّل قولى على رسولٍ الله مكليو وحدى » فصار لا يُقَبل قولى على 
تقْلى إلا مع غيرى . فلا حول ولا قوةً إلا باللّهِ العليع العظيم . 


- "ه١ والكامل 48/9 - ١ه.؛ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2918 11/١4 المنتظم‎ )١( 
.48٠١6 ص لاف‎ 8 

() المنتظم 107/114". 

5) فى ب » مء ص : «الحيات ) . 

(4) فى الأصل » ص : « صمصامة ) . 

(0) أى موت شرف الدولة . وفى الكامل أن ذلك كان فى سنة تسع وسبعين وثلاثماثة . 

(0) وجه الغرابة » كما فى المنتظم » إمضاء أمر ملك قد مات . 


امرك 


[9/١٠٠٠اظع‏ ثم دخلث سنة سبع 


وسبعين وثلاثمائة 


5 8 0 و 0 و اع 011 

فى صفَّر منها"”" عُقِد مجلس بحضرةٍ الخليفةٍ» فيه القضاةٌ وأعيانُ الدولةٍ» 
وجَدّدتٍ البَيعةٌ يينَ الطائع للَهِ وبين شرفي الدولةٍ بن عَضّدِ الدولق» وكان يومًا 
مشهودًا . 

ثم فى ربيع الأول منها ركب شرفٌ الدولةٍ ين داره فى طَيّارٍ إلى دار الخليفة » 

0 7 7 ”3 ان 2 09 ا 

وزْيّتتت البلدع وضرِبتت الطبول والذبادِبٌ » فخلع عليه الخليفة وطوّقه وسوّره 
وأعطاه لواءَين » وعمّد له على ما وراءً داره» واسْتَحُلَمّه على ذلك » وكان فى 
و 5 2 كه 55 01 و 2م 3 24 04 
مَعْروفٍ » فَلَّما رآه | لخليفةٌ قال : 


مرحبًا بالأحِبَةٍ القادِمينا ‏ أؤحشونا وطلما آنشونا 


فل الأرضٌ بين يدى الخليفة» ولا قُضيتٍ البيعةُ دحل شرف الدولةٍ إلى 
عند أخخته امرأةٍ الخليفة » فمكث عندها إلى العصرء والناسٌ ينتظرونه » ثم خرج 
وسار إلى داره للتَّهْعةِ» وجاء الخاصّةٌ والعامة مُهَتُونّه . 


وفى هذه السنةٍ اشْتَدَّ العَلامُ جدَّاء ثم لليقه فُناءٌ كنيو . 


- 501١ المنتظم 081/14 - 5808ل والكامل 4/؟ه - 5ه. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )1١( 
.485 44١ ل ص‎ 


7 


وفيها تُوفيت أُمُ سَرَفِ الدولة» 0 0 1 ولد » فجاءه الخليفةٌ فعرّاه فيها . 

وفيها وُلِد لشرفب الدولةٍ ابنان تَوْأمانء فهُُّحَ بهما. واللَّهُ أعلم . 

روي ة 

أحمدُ بنُ الحسين بن عل » أبو حامدٍ المرْوَزِىُ"' . ويُغرَفُ بابنٍ الطّبرىٌ » 
كان حافظًا للحديث مُجْمَهِدًا فى العبادق» مُبْقِئَاء بصيرا بالأثَرِء مُمَمََْاء فقيهًا 
حَتَفبًا » درس على أبى الحسنٍ الكوخيع » وصئّف كتبًا فى الفقه والتاريخ » وولى 
قَضَاء القضاةٍ بحُراسانٌ » ثُمٍ دحل بغداد وقد عَلَتْ سه » فحدّث بها وكقب 
الناسٌ عنه بانْتيخاب الدارَقُطنيع . 

إسحاقٌ بن المقَْدرٍ بالل" , كانت وفاله ليله الجمعةٍ لسبع عشْرةً ين ذى 
الح عن ستين سنة » وصلَّى عليه ابه القادرٌ باللِّ» وهو إذ ذاك أميا» ودّفِن فى 
تربة ده متَّهْت َم لمعه وحضّر جنازته مرا اكات والأضاث دوجي 
الخليفة وين جهةٍ شَّرَفِ الدولة» وأَْسَّل شرف الدولةٍ من عَرّى الخليفة فيه 
واعْتَذّر إليه بمن عَدّم الحضور لوجع حصّل له . 

جعفرٌ بن المكتفى بالل" » وكان فاضلاء تُوُفى فى هذه السنة أيضّاء رجمه 
اللّهُ تعالى . 


)١(‏ تاريخ بغداد 2٠١1/4‏ والمنتظم 4 ,771/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )7/٠١ - 70١‏ ص 
4 "اه وذكره فى وفيات سنة ثلاث وسبعين وثلاثماثة » وأشار إلى أنه سيذكره أيضا فى وفيات سنة سبع 
وسبعين وثلاثماثة » ولكن لم نجده فيهاء والوافى بالوفيات 17/5 *» والجواهر المضية .١51١ /١‏ 

»4 / ص 5205, والعبر‎ )*8٠١ - [ه١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2”3784 /١ 4 المنتظم‎ )١( 
. والمذكور فى المصادر أنه توفى فى ذى القعدة لا فى ذى الحجة‎ . 4١8/8 والوافى بالوفيات‎ 

() المنتظم /١4‏ 253784 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )7”8٠6 - #8١‏ ص 2.507 والوافى 
بالوفيات .1١١/١١‏ 


أبو علي الفارسئ : “الحسنٌ بن أحمدَ بن عبدٍ الغفارٍ بن سليمان" 
أبوعليٌ » النخويٌ » صاحبُ المُصَئّمَاتِ ؛ منها : الإيضاخ والدُكمِلَة ». وُلِد 
”3 3 00 بغدادٌ » وخدّم الملوك , وحظى عند ١/11‏ ٠وع‏ عَصّدٍ الدولة» 
ف كن ب ': أنا غلامُ أبى علي فى النحو . وحصّل له الأموالٌ » وقد 
تممه قومٌ بالاغتزال » وفضّله قومٌ من النّحاةٍ من أصحابه على البدِ . ومّن أنحَذ 
عنه : أبو المَتْح' عثمانٌ بن جِنّى وغيزه . وكانث وفائه فى هذه السنةٍ عن ضع 
سيق بن > اكه لله تخالل . ْ 
ستتَةُ بنثُ القاضى أبى عبلٍ اللو الحسين بن إسماعيلٌ احاِلى”' ونُكنّى 
الواححية تراك القران + :وحيطت الفقة والقرائض :سات والدؤر " والفخو 
وغير ذلك » وكانت من أعلم الناس فى وقتها بمذهب الشافعئ » وكانت تُقْتى به 
مع الي أى تفلك إن أن جر كادك: فاضلة فى تتينهاء كنز دول 
مسارعةٌ إلى فعل اخيرات » وقد سيعت الحديتٌ وحَدَّنَتُ أيضًا . وكانت وفاتها 


#رفى 
فى رمضات عن بضع وتسعين سنة . ونيا لها 


4 
أْمَهَ | 


)١ - ١١‏ سقط من: م. وانظر ترجمته فى طبقات النحويين واللغويين ص 2.123١‏ وتاريخ العلماء 
النحوبين ص 55: وتاريخ بغداد 7/ ه11ء وامنتظم 274/١4‏ ومعجم الأدباء 2577/٠‏ ووفيات 
الأعيان 28٠١/١‏ وسير أعلام النبلاء 2379/١5‏ وميزان الاعتدال »48٠١ /١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١ه"‏ - )*8٠.‏ ص 208». وغاية النهاية .7١5/١‏ 

. قَسَاهو. كما ذكر ذلك الخطيب البغدادى وغيره‎ «١ بلده هى‎ )١( 

(") تاريخ بغداد /٠/‏ 1/0 91/5 ومعجم الأدباء /ا/ 314 وسير أعلام النبلاء 15/ 520. 

(4) سقط من النسخ . وا مثبت من تاريخ العلماء النحويين ص 254 وسير أعلام النبلاء 2٠7/١17‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات ١ه”ا‏ - )88٠١‏ ص 5046. 

(5) تاريخ بغداد »447/١14‏ والمنتظم 2376/١4‏ والعبر / 4» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 
وهم - ١6م8)‏ ص 507» والوافى بالوفيات 810//4» ومرآة الجنان. ؟//401. 

() فى م : ١‏ الدرر» . والدور: مصطلح عند المناطقة يعنى توقف كل من الشيئين على الآخر. الوسيط 
(دور)» وانظر التعريفات للجرجانى ص 47. 

0) فى باء م: ورجب). 


و 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة 


فى المحم منها'' كثُّر العَلاءُ والمَنامُ بيغدادء وفى شعبانَ كثّرت الريالح 
العاف ع هَدَّمَتْ شيئًا كثيرا من الأبنية» وغَدَقّتْ سُفْنًا كثيرةً: 
واحْمَماّث بعص الرُوارِقٍ هَالْقَئه بالأرض من ناحية مجوحى””"» وهذا أَمد هائل 
وحَطِبٌ شامل . وفى هذا الوقتِ ليق أهلّ البصرةٍ ع شديدٌ » بحيث سقّط كثير 
من الناس فى الوقاتٍ » وماتوا من سِدّة الحو . 

ومن تُوُفّى فيها من الأعيانٍ : 

الحسين”" بن علئ بن ثابتٍ» أبو عبدٍ الله الْقْر الحافظ , وُلِد أغمى , 
وكان يَحْصُ مجلس ابن الأنْبارىٌ » فيخمّظٌ ما يليه كله . وكان ظريقًا حسَنّ 
لِك + وقد سيق العاطين إلى قصيذة عَملها فى القراءات السيع » وذلك فى .حياة 
لقاش الْمَسْرِ» وكانت تُعْجيه وتُّعجبُ شوح زمانه . ْ 


1 0 7 0 0 2 
الخليلٌ بِنْ أحمدَ القاضى” . شيحٌ الحتّفية فى زمانه » وكان مُقَدّمًا فى الفقه 


088٠١ - ”ه١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ .5١ - المنتظم 4١/09ء والكامل 98/لاه‎ )١( 
.5/7 ص‎ 

(؟) جوحى : بالضم وقد يُفتح» اسم نهر عليه كورة واسعة فى سواد بغداد . معجم البلدان ؟/47١.‏ 
فى النسخ : الحسن » . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد 8/ ه/اء والمنتظم 239٠/١4‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه«‏ - )78٠.‏ ص ؟571". 

(5) يتيمة الدهر 4/ 2*1 والمنتظم 4 57٠ /١‏ ومعجم الأدباء /١١‏ لالاء وسير أعلام النبلاء 15/ /431 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )7”8٠ - 78١‏ ص 3577» والجواهر المضية ؟/78١1.‏ 


وق 


والحديث » سميع ابن خُرَمَةَ والبَمُوىٌ واب صاعدٍ وغيرهم » وهذا سَمِيُ النُحوىٌ 
لمتقدّم . ٠‏ 

زيادُ بِنُ محمدٍ بن زيادٍ بن الهيثم » أبو العباس التوخانك”' ؛ بخان 
مُعْجَمَتَئِن » نسبةً إلى قرية من قُرَى قُومِس » ولهم الجؤجاننئ بجيميِن» وهم 
بجماعةٌ » ولهم التوجاني بخاءٍ ثم جيم . وقد حير هذا الموضِعَ م الشيحٌ أبو الفرج 
ابنُ الجؤزىٌ فى « مُنتظمه ) 0 رمه الله تعالئ, 


.555 ص‎ )”8٠١ - "ه١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 2*”372٠0/1١4 المنتظم‎ )١( 
الال. وانظر تاريخ جرجان ص 454» والإكمال 9/ 11؟.‎ «٠. /١4 (؟) المنتظم‎ 


لوق 


فيها” ' كانت وفاةٌ شَّرَفِ الدولة بن عَصّدٍ الدولة بن بُوَْهِ الديْمِيْ » وكان قد 
لتقل إلى قصر مُعِرٌ الدولٍ عن إشارةٍ الأطِبَاءٍ لصحة الهَواءِ » وذلك لشدةٍ ما كان 
يَجِدّه من الداءٍ » فلما كان فى مجمادى [4/١١٠ظع‏ الأولى تزايّد به المرضُ ومات 
فى هذا الشهر'» وقد عهد إلى انه أبى نصرء وجاء الخليفة فى طبار لتغزية ألى 
نصرٍ فى واليه شرف الدولة» فتلقّاهِ أبو نصرء واليُوكُ والدَّيْلَمُ بين يديه» فقئل 
الأرضٌ ببِنَ يدى الخليفةٍ » وكذلك بقيةٌ القشكر , والخليفةٌ فى الطََارٍ وهم يُقبْلون 
الأرضٌ إلى ناحبته . وجاء الرئيسش أبو الحسن”” عليع بن عبد العزيز ين عند 
الخليفةإلى أبى نصرء فبََمَه تَعْزِيةَ الخليفةٍ له فقل الأرضٌ ثانيةٌ » وعاد الرسولٌ إلى 
الخليفةٍ » فبلغه سكرَ أبى نصر » ثم عاد الرسولٌ من جهة الخليفة لتَؤديع أبى نصرٍء 
فقكل الأرض ثالثًا » وربحع الخليفةٌ فى طيّارِه إلى داره . ْ 

فلما كان يوم السبتٍ عَاشِدُ هذا الشهر» ركب الأميرُ أبو نصر إلى حضرة 
الخليفة الطائع لله » ومعه الأشرافٌ والأعيانٌ والقضاةٌ والأمرائ» وجلّس الخليفةٌ فى 


الرواقِ » فلَمًا وصّل الأميدُ أبو نصر بن شرف الدولةٍ بن عَصّدٍ الدولةٍ بن رُكن 


- والكامل 71/9 - 55» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 1ه"‎ ,*85 - "10/١4 المنتظم‎ )١( 
ص 15868)» "ق28.‎ )58٠ 

)١(‏ الذى فى المصادر أنه زاد مرضه فى جمادى الأولى وتوفى فى جمادى الآخرة كما سيأتى فى ترجمته 
قريبا . 

(5) فى م: (الحسين) . 


فرق 


الدولة بن بُويْه خلّع عليه الخليفةٌ سبع خلّع » أغلاهن السُوادُ وعِمامةٌ سوداءٌ » وفى 
عنقه طَوْقٌ » وفى يده سواران » ومشَّى لعاف بين يديه بالسيوفٍ والمناطِت » 
"فلا حصّل بين يَدَيٍ الخليفةٍ بل الأرضّ » فأوما إليه بالجلوس” » فقئل الأرض 
ثانيةً » ووْضع له كرس فجلس عليه » وقرأ الرئيسُ أبو الحسنٍ عليئ بِنٌّ عبد العزيزٍ 
عهدّه : وقدّم إلى الطائع لواءه» فعمّده بيدِهء ولقبهِ بَهاءَ الدولة وضياء املو ثم 
خرّج من بين يديه ) والقشك ممه حتى عاد إلى دار المملكة» وقد الوزير أبا 
تنصور بن صايدا” على الوزارة» وخلّع عليه . 

وفى هذه السنةٍ بُنى جاممٌ القَطيعةٍ - قيعٍ أ جعفر - بالجانب الغربيئ من 
بغدادٌ ع وكان أَصْلَّ بنائِه مسجدًا أن امرأةرَآتْ فى المنام رسولّ اللّهِ ته فى ذلك 
لكان يُصلَى » ووضّع يذه فى جدار هناك » فلما أضبحث » دكت ذلك انم 
فوبجحدوا أثرَ الكفٌ فى ذلك الموضع ي » فينى مسجدّاء ثم وفيت تلك الرأه فى ذلك 
اليوم » ثم ثم إن الشريفٌ أبا 6 المركوي جَدّد هذا المسجدّء فَوَسَّعَه وجعله 
ار نس ل ل سك ل 
فى هذه السنة . 

ومن فى فى هذه السنةٍ من الأغيان : 

شَرَفُ الدولةٍ بنُ عَصّدٍ الدولةٍ بنٍ رُكْنٍ الدولة بن بُوَئهِ الدَيِلمئْ "2 تملك 
بغداد بعد أبيه » وكان يُحِبُ الخير وبئفِضٌ الشّء وأمر بتركِ المصادراتِ» وكان 


)١ - ١١‏ سقط من: ب600)م. 

)١(‏ فى بء م: (صالح). 

(5) المنعظم 14 .84 والختصر فى أخبار البشر ؟/ 2١70‏ وسير أعلام النبلاء 1/ 29284 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه"‏ - )*8٠.‏ ص 3454, والعبر */ 2١١‏ ومرأة الجنان ؟408/1. 


ع ( البداية والنهاية 1 ( 


مرصّه بالاستِسقاءٍ: فتزايّد به حتى كانت وفاتّه ليلةَ الجمعة الثانئ مِن مجمادّى 
الآخرة عن ثمانٍ وعشرين سنةٌ وخمسةٍ أشهرء [4/١0٠و]‏ وكانت مدةٌ مُلْكه 
سنتير ن وثمانية أشهر » وحمل تابوتّه إلى تربة أبيه بمشهدٍ عليخ » وكلّهم فيه تََهْعٌ تَشَتعٌْ . 


يعملا ين سارت الفباس بور سظر » أوابكر اللخاز "يلقن ندا 
كا وروي قن امك ال ور و '» وكان فَهِمًا يَحْمَظٌ القرآنَ حِنْطَا 
حسّئًا » ومن ثقات الناس . 


"محمدُ بن جعفرٍ بن محمد" بن عبد الكرم بن يدل » أبو القضلٍ 
الخزاعيئ الجرجانيٌ » قم بغداد » وحدَّث بها . قال الخطيث”"' : كانت له عِنايةٌ 
بالِراءاتِ » وصئّف أسانيدّها ء ثم ذُكر لى أنه كان يَخْلِط » ولم يَكُنْ مَأمونًا على 
ما يَؤوِيه » وأنه وضّع كتابًا فى الحروف » ونصبه إلى أبى عنيفة » فكتب الدارقطنئ 


بجماعة أن هذا الكثات مضو لآ أصل له فالتضح وبع مم بغداة 
و موصوع قتصح ‏ .وخرج من 
الججلٍ ؛ فاده شه أثزه هناك » وحبطّت مَنزِلتُه » وكان يُسَمٌى نفسه أولا كميل”' : 


ثم غيّره إلى محمد . 


)١(‏ تاريخ بغداد 7 5١‏ والأنساب ه/ 458 والمنتظم 2741/١4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
35١‏ - 58.6)اص 5458. 

(48 بعده فى الأصل : « وعنه الناس ») . 

(5 - *) فى ب : 9 محمد بن جعفر بن عبد الكريم ) . وفى م : «عبد الكريم ) . وانظر ترجمته فى تاريخ 
جرجان ص »4١5‏ وتاريخ بغداد 21٠51 /١‏ والمنتظم 2347/١4‏ وميزان الاعتدال */ 25.١‏ ومعرفة 
القراء الكبار 237٠١ 4 /١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )4٠١ - 1.0١‏ ص 2١74‏ والوافى بالوفيات 
2*٠ /١‏ ومرآة الجئان */ .50١‏ وقد ذكرته جميع هذه المصادر - عدا المنتظم - فى وفيات سنة ثمان 
وأربعمائة . 

(5) تاريخ بغداد 158/1. 

(5) فى باء م: و جميلا ). 


ديرك 


محمد بنُ لظف" بن موسى بن عيسى بن محمد بن عبد الل بن سَلَمة 
ابن إياس » أبو الحسين البرّارٌ'' الحافظٌ, وُلِد فى مُحرّم سنةٍ ثلاثمائة ورحل إلى 
بلادٍ سَنّى » وروى عن ابن جريرٍ والبَعُوىٌ وحَلْق) وروّى عنه جماعةٌ من 
الحفَّاظٍ - منهم الدارَمْطيع - شيعًا كثيراء وكان يُعَظمُه ويُجله ولا يَستيدُ 
بحضيرتِه » وكان ابن امف ثِمَةَ تبيَاء وكان قدي يَتتقِى”" على الشايخ» ثم 
كانت وفائّه يوم الجمعةٍ » ودفِن يوم السبتٍ لثلاثِ خلّؤن من مجمادى الأولى أو 
الآخرَةٍ من هذه السنة . 


)١(‏ فى م: «المطرف »). وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد / 25377 وتاريخ دمشق 4/١5‏ مخطوط»ء 
والمنتظم 4 /١‏ 47 ”2 وسير أعلام النبلاء 5 /١‏ 241/4 وتذكرة الحفاظ / »48٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١ه“”‏ - ١٠م”)‏ ص ؟165. 

. فى النسخ : «البزار» . والمثبت من تاريخ بغداد وتاريخ دمشق وامنتظم‎ )١( 

(م) فى ب » م : ١‏ ينتقد) . وينتقى ؛ أى ينتخب . انظر التعليق المتقدم فى صفحة ."١9‏ 


وت 


د 


ثم استّهَأثْ سنةٌ ثمانين وثلاثمائةٍ من الهجرة 


4 "7 2 0 0 5 و 7 ع 
فيها"' قُلّد الشريفٌ أبو أحمدّ الحسنٌ بن موسى الوسَويُ يقابةٌ الأشرافٍ 
الطاليئين » والنّظرَ فى المظالم وإقرةً الحاجٌ » وكيب عهده بذلك » واسْتُخْلِف له 
ديري اع 8 : 1( 1 
ولداه الموْتَضَّى أبو القاسم والوَضِئ أبو الحسن”' على التُّقَابة» ولع عليهما من 
دار الخلافة . 
وفيها تفاقم مد العيّارين بيغدادٌ , وصار الناسٌ أحزابًا » فى كل مَل أميز 
مُقَدُمٌ » واقتتل الناسٌ » وأَخدّت الأموال» وانَصَلَت الكَبساتٌ ‏ وأخردظ الدود 
الكبارٌ» ووقع حريقٌ بالنهارٍ فى نهر الدّجاج » فاخترق بسبيه شىم كنيو للناس . 
1 1 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 
. الى داعي و.- 14 . 2 0 7 
يعقوب بن يوسف . أبو الفرج .بن كلس , وزيز صاحب مصرٌ العزيزٍ بن 
المعرٌ الفاطمئ » وكان شَّهْمًا فهِمَاء ذا همةٍ عالية » وتدييرٍ جيل » وكلمةٍ نافذةٍ عند 
رذ 0000 
الوزيد فيما يتعلّقُ بملكيه » ولما مات دمّنه فى قصره» وتولى دَفْنَه بيده» وحزن 
عليه كثيرا » وأَغْلّق الديوانٌ أيامًا من شدة خحزنه عليه . 


)8. - ه١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 0/8 - ١/9 والكامل‎ 2384 4/١4 المنتظم‎ )١( 
ٍ .4/80/ ص‎ 

(؟) فى النسخ : (الحسين ) . والمثبت من المنتظم . وانظر سير أعلام النبلاء /١١/‏ 780. 

(1) فى النسخ «الفترح» . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ المنتتظم 2541/١4‏ والكامل 4/ ل/الاء ووفيات 
الأعيان (1/ 2١17‏ وسير أعلام النبلاء 447/15» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١هم‏ - .م 
ص 5"58. وكان ابن كلس هذا يهوديا فأسلم . 


كرف 


93/؟١اظع‏ ثم دخلت سنة 


إحدى وثمانين وثلاثمائة 


دق 0 مه ١‏ 0 ع 

فيها ' كان القَِّضُ على الخليفةٍ الطائع لله » وخلافةٌ القادر بالل أبى العباس 
أخنةاين الأمر' تاق بن اللتير الله + ركان اللكافئ يو اليتق التاسعٌ عشّر 
و شعبانَ هله الب 2 أنه جل الخليفةٌ 0 عادتّه فى زوق . 
02 ا 00 الخزانة د 
بالنّهْبٍ » ولم يَدْرِ أكثد الناس ما الحتطبُ ولا ما الخبك» حتى إن كثيرًا منهم يظنٌّ 
أن الملك بهاءَ الدولةٍ هو الذى مُسك » فتهِبَت الخزائئ والحواصِل وشىء كثيدٌ من 
ياك دارٍ الخلافة » حتى أحدف ياب الأغيان ن وَالقضاةٍ والشُّهِودٍ وجرت كائنةٌ 
ابد جد ررك برا دواد لويد زور عير هلي لاتق كتابًا بالخلّع » 
وشهد عليه الأشْرافٌ والقضاةٌ رضح عد د فشلها إلى القادر 
الله ونُودِى بذلك فى الأشواق ‏ وتشغْبت الدَّيْلمُ والأتراك : وطالبوا برش 
البيئعة ) وراسّلوا بهاءَ الدولة فى ذلك » وتطاوّل الأنه | إلى يوم الجمعة ) فلم كنا 


- "8١ والكامل 9/9 - ١4.غ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ "ه١‎ - “448/١4 المنتظم‎ )١( 
,.١١ - ص ه‎ )غ٠٠‎ 

)١(‏ ذكر ابن الجوزى وابن الأثير أن ذلك فى الثالث عشر من رمضان . انظر المنتظم 4 /١‏ 8ه" والكامل 
/1. 


خرف 


ا باللّه ٠‏ ولم يسم ٠‏ ثم 5 وُجوههم 6 اك البيعةٌ :0 
الجماعة » واتقَقّت الكلمةٌ » وأمر بَهاءُ الدولة بتخويلٍ جميع ما فى دار الميلافةٍ يبن 
الأوانق وَالفْرشِ والأثاث وغير ذلك إلى داره » وأيقك للعامّة ةَ والخاصّة » فقلّعوا 
أبؤائها وقبايكها وشعثوا أَبُنيتهاء ثم مُنعوا بعد ذلك هذا كله والخليفةٌ القادز 
باللّهِ قد هرب إلى أرض التطيحةٍ من الطائع حين كان يَطَلّيه » وما ركب إلى 
بغداد متعئه الدَّيْلُمُ من الدخولٍ إليها حتى يُعْطِيَهم رَسْمَ البئعةٍ» وجرت بيتهم 
ُحطوبٌ طويلةٌ » ثم رصُوا عنه » ودتل بغدادَ » وكان يومًا مشهودًا» كانت مدةٌ 
هربه بأرض البتطيحة قريًا من ثلاث سنين» وجلس فى اليوم الثانى من مَعَدَمِه 
ججلوسًا عامًا للتَّهْمَةٍ وسّماع المدائح والقّصائدٍ فيه وذلك فى العشر الأواخر مِن 
رمضانَ » وفى العشر الأواخر من شوالٍ اجتمع الناسٌ لبيعةٍ بهاءٍ الدولةٍ وتفويض 
الخليفة إليه ما وراءَ بابه» وكان يومًا مشهودًا . 

وقد كان الخليفةٌ القادرُ باللّهِ ين يار الخلفاءٍ وساداتٍ العلماءٍ فى أهلٍ زمانه 
1 و 3 059 
وأقزائه ركيد الل وكات كني الكقة ة» حسَن الاغتقادٍ » وصنّف عقيدة " فيها 
مَضائلٌ المحابة وغيه ذلك » فكانت ث2 قُرَأ فى حِلَقَ أصحاب القدريف 5[ تعيودة 
فى جاع لبوق وجتَمِعُ الناسٌ لسَماعها مدة خلافته ‏ وكان يُنْشِْدُ هذه 

زفق 


الأبياتٌ يَتَرنمُ بها وهى لسابق البورئ ‏ : 
٠1‏ ٠و‏ سبق القَضاء بكلٌ ماهو كائنُ واللَّهُ يا هذا لرِزِقك ضاميٌ 


.) فى م: « قصيدة‎ )١( 


)١(‏ انظر المنتظم /١4‏ ههلا 5هل؟. 


ليتق 


تف ها تكقى وتقدك نمااننه 
أُوَ ما ترى الدنيا ومَصْرَعٌ أهلها 
واعْلّم بأنك لا أبا لك فى الذى 


32 يأك اللتحراوك: آم 
فاغمل ليوم فراقها يا خائنٌ 


4 8 أن 11 
أضْئَختَ جمعه لغيرك حازن 


يا عامرَ الدنيا أَنَعْمْدُ مَئرلا ‏ لم يَبِقٌ فيه. مع الميِيةِ ساكن 
الووق اك انك تقدلة اي 0 بذكره مَُهِاوِنُ 
إفا«لريقة: له فوابو دين اند اف فيه يرنابولا شعاد 

وفى اليوم الثامنّ عشَّرَ من ذى الِجَةٍ مين هذه السنةٍ - وهو يوم غَديرٍ حم - 
جرت فِتْنةٌ بين الوَوافِضٍ والشئّة » واقلوا فيل حَلْقٌ كنيد . واسْتَظهّر أهل باب 
البصرة » وخحوقوا”" أغلام الشلطانء فقيل جماعةٌ اتُهموا بفعل ذلك » وصّلِبوا 
على القَنطرةٍ لِيتدِع أمثالهم . 

وفيها ظهر أبو الفتوح الحسيٌ بن جعفر العلّوىٌ أميز مكة واْعى أنه حليفة , 
وسكّى نفسه بالراشدٍ بالل » فمالأه أهلّ مكةٌ» وحصّل له أموالٌ يبن رجلٍ أُؤْصَى 
له بهاء فَائْمَظم أمْده بسبيهاء وتقلّد سيًا زعم أنه ذو الفََارِء وأتحذ فى ييه قضييا 
وق أنه غك سول الله ير :قد سيلف اللقلة لقتو بعري السام اقلئرة 
بالؤخب وقيلوا له الأرضّ» وسلّموا عليه بأميرٍ المؤمنين» وأَظهّر الأمرّ بالمعروف 
والنهى عن المنكر وإقامةً الحدودٍ , ثم إن الحاكم'” صاحب مصر - وكان قد قام 


)١(‏ فى اكلم (تعيى ). وفى ب 2 م! ( تعنى). 

١؟)‏ فى الأصل» ب.» م: وحرقوا). 

ره سقط السرم وفوف «السطنة اذ كانت مويف ل امد لطتو مقا اقلق 
وثمانين وثلاثمائة» وذكر ابن الأثير أن ذلك حدث فى عهد الحاكم سنة ست وثمانين وثلاثماثة . 
. وانظر المنتظم 2755/١4‏ /اه””» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )40١ - 78١‏ ص 24 »٠١‏ 
والكامل .١77/9‏ 
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بالأمر من بعد أبيه العزيز فى هذه السنة'" - كتب إلى عرب الشام ملَطّفاتِ) 
ووعّدهم مِن الذهب بألوفي ومئاتِ” » وكذلك إلى عرب الميجاز» اتاتب 
على مكة أميراء وبقث إليه بجارية وخحمسين أُلفّ دينار» فائقظلم أفر د الحاكم ”ء 
وترّق شملٌ الراشدٍ » وتسكحب إلى بلاده كما بدَأ منها» وعاد إليها » وكان عوده 
إليها كما رحل عنهاء وَاضْمَحَلٌ حاله, وانْتقّضّت جباله » وتقّق عنه رجاله , 
واللهُ يفل ما يشاء ويختاز. 

ومن تُوْفّى فيها من الأعيانٍ : 

أحمدُ بن الحسين” ' بن مِهرانَ » أبو بكر الْقْرَئٌ » وكانت وفائه فى شْوَالٍ 
منها عن مسثٌ وثمانين سنة» واتّقّق له أنه مات فى يوم وفاته أبو الحسنٍ العامريٌ 
القيأسوف , فرأى بعض اسان اعد بنَ الحسين هذا فى المنام» فقال له: 


لعفاف أن شىءٍ فعل اللَّهُ بك ؟ فقال : أقام أبا الحسن العامرىٌ إلى جانبى 
وقال : هذا فداؤّك من الثَارٍ. 


اام و2 2 م26 7 - ٠‏ 7 
عبيد الله بن أحمدَ بن معروفٍ , أبو محمدٍ » قاضى القُضَاةٍ 3/١٠١ظع‏ 


)١(‏ كذا فى النسخء والمذكور فى المصادر أن الحاكم تولى بعد موت أبيه فى سنة ست وثمانين 
وثلاثمائة . 

. ) فى الأصل » ص : «ثياب‎ )١( 

(0) فى حاشية الأصل : لم يتقدم ما يدل على هذا الحاكم الفاطمى ولا كيف وصلت إليه مصر) . 
(4) فى م : (الحسن » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 4 ١//75؛‏ ومختصر تاريخ دمشق 7/ 50 ومعجم 
الأدباء */ 2١١‏ ومعرفة القراء الكبار /١‏ 1/9؟. وتذكرة الحفاظ "/ /41» وسير أعلام النبلاء 2405/15 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 78١‏ - ..4) ص 57. 

(ه - ه) فى با. م ص: وغبد اللّه : وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد مره والمنتظم ة 
وتذكرة الحفاظ / 41/5 وميزان الاعتدال "/ ”» وسير أعلام النبلاء 7/١‏ 45» وتاريخ الإسلام 
(١‏ حوادث ووفيات "8١‏ - ..1)ا ص ه"”. 


لفق 


يعُداد» روى عن ابن صاعدٍء وعنه الال والأَرْمَرىُ وغيدهماء وكان من 
العلماءٍ الثَّاتِ الألياء العقلاءٍ القُطناءِ » حسنٌ الشّكلٍ » ميل الملبسٍ » عَفِيقًا عن 
الأموال» وكان عمرّه يومَ تُوُفى خمسًا وسبعين سنةٌ» وصلَّى عليه أبو أحمدَ 
الْوسَوىٌ » فكبر عليه خمساء ثم صلّى عليه ابه بجامع المنصورء فكر عليه 
أربعٌاء ثم دُفْن فى داره» رحمه اللَُّ تعالى . ْ 

جَؤْهَرُ بن عبدٍ اللّهِ القائك' » بانى القاهرة المعرّية » أصلّه رومئ » ويُغرفٌ 
بالكاتب ءأرسَله مولاه المعرٌ بنُ المنصور بن القائم بن المهدى المدّعِى أنّهِ فاطميئ من 
إفريقيةٌ لأخذٍ مصرّ عند اضطراب حيخها كمرك كافور الإحُشِيدىٌ » فأقاموا 
عليهم أحمدٌ بن علي بن الإخشيدٍ» فلم يجتمعوا عليه » فأرسل بعضّهم إلى المعرٌ 
يَستَنْجِدُ به» فأرسل مولاه جوهرًا هذا فى ربيع الأول سنةٌ ثمانٍ وخمسين 
وثلائمائةِ» فوصّل إلى القاهرةٍ فى شعبانَ منها فى ماثةٍ أُلفٍ مُقاتِلِ» ومعه من 
الأموالٍ ألفٌ ومائتا صُنْدوقٍ ليِتْفقّه فى ذلك » فانزج الناسُ وأرسلوا يطلبون منه 
الأمان ذأئتهم , فلم يَوْضّ الجيش بذلك”” ع وبرزوا لقتاله فكسرهم» وجدّد 
الأمانَ لأهلهاء ودخلها يوم الثلاثاءِ لثمانَ عشْرةَ خلّت مِن شعبانٌ » فشقٌ مِضْرَء 
ونرّل فى مكانٍ القاهرة اليو » وأسّس من ليلته القَصْرَئْنَء وخطب يوم الجمعةٍ 
الآنية » فقطع محطبةٌ بنى العباس وعَوَّض بمولاه» وذكر الأئمةً الاثتّن عشَّرَء وأذّن 
بحيئ على خير العمل » وكان يُظْهِرُ الإحسانً إلى الناس » ويَحجلِسُ كلّ يوم سبتٍ 
مع الوزير جعفر بن القُراتِ والقاضى » وَاجْتَهّد فى تكميل القاهرةٍ » وفرّغ من 


)١(‏ تاريخ دمشق 078/1١‏ ووفيات الأعيان /١‏ ©/؛ وسير أعلام النبلاء /١‏ 471» وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات )4.6٠. - "8١‏ ص ,»*#٠‏ والوافى بالوفيات ١١/15؟77.‏ 
(؟) أى جيش الإخشيدية . 
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جاميها سريعًاء وخطب به فى سنةٍ إحدى وستين» وهو الذى يقال له : جاممٌ 
الأزهر ال انحإ اتام ادو ليد وكيم بعرلا لاي 
زاون ومين كن 0" '» فل بالَضرَئن » ولم تر مله عاليةً عنده» ثم 
كانت وفائه فى هذه السنةٍ» وقام فى منصيه وعظمته ابه الحسينٌ الذى كان يقال 
له : قائدُ القّوَادٍ . وهو أكبز أمرءِ الحاكم بن العزيز بن المعر» ثم كان قثله على يديه 
فى سنةٍ إحدى وأربعمائةٍ» وقُتل معه صِهْرُه زوج أخته القاضى عبد العزيزٍ بن 
لتُمانِء وأَطْىٌ هذا القاضى هو مصئّف كتاب «البلاغ الأكبرٍ والناموس 
الأفظلم بع للف سور كترسا وليل اليس إلى تكله وقد شعن بهذا 
الكتاب القاضى أبو بكر الباقلَانيق » رحمه اللَهُ . 


. 77/8 تقدم فى صفحة‎ )١( 


غ2 


ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين وثلاثمائةٍ 


فى عاشر الحم منها'' رسّم الوزيد أبو الحسنٍ علي بن محمدٍ الكؤكبيع - 
ويُرفٌ بابن الْعَلّم » وكان قد اشتّحوذ على أمور السلطانٍ - لأهلٍ الكوخ وباب 
الطاقٍ من الرافضة بأن لا يَفْعَلوا ده/4١٠وع‏ شيئًا مِن تلك البدّع التى كانوا 
يَتاطنّها فى عاسُوراء ؛ من تَعْليقٍ الممسوح وتَْليقٍ الأسواقي والتّياحةٍ على الحسين » 
فلم يتقو اقبتانيى ذلك + رلله السك , 

وكان هذا الرجلٌ من أهل الشنةٍ إلا أنه كان طَماعًا ؛ رسّم بأن لا يقْجلَ أحدٌ 
من الشهودٍ ممّن استخدَتٌ عدالئه بعدَ ابن مَغروفٍ » وكان كثيدٌ منهم قد بذّل 
أموالا جَزيلةٌ فى ذلك » فاحتاجوا إلى أن جمعوا له شيئًا» فوقّع لهم بالاستمرار . 

وما كان فى مجمادىالآخرةٍ سعت الدَيْلَمُ والتركُ على ابن الْعلّم هذاء 
وخرجوا بخيامهم إلى باب الشَّاسِيةِ » وراسّلوا بَهاءً الدولة لتسَلّمَه إليهم ‏ لسوءٍ 
معاملته إياهم » فداقّع عنه السلطانُ مُدافَعةٌ عظيمة فى مراتٍ مُتَعددةٍ » ولم يزالوا 
ُراسلونه فى أثره حتى خحئق أبا الحسن بن المعلّم فى حَبلٍ » ومات ودُفِن بالوم ” . 

وفى رجب من هذه السنةٍ سُلّم الخليفةٌ الطائع للَّهِ الذى حُلِع إلى أمير المؤمنين 
خليفةٍ الوقتٍ أبى العباس القادرٍ بالل » فأمر بِوَضْعِه فى حجر من دار الخلاف» 


- "8١ والكامل 37/9 - 45» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ "17 - 551/١4 المنتظم‎ )١( 
.١13 ؛ء١‎ © ا ص‎ )غ.٠‎ 
.44١ /4 (؟) اللخرم : محلة كانت بيغداد بين الرصافة ونهر الْعَلّى . معجم البلدان‎ 
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وأمر أن تُجرى عليه الأؤزاقٌ والتّحَفُ والأنْطافٌ , مما يَسْتعْمِلُه الخليفةٌ القادد من 
أكلٍ وملْسٍ وليب » ووكل به من يَحْفْظه ويَحْدُمُه , وكان يَتَعَنَت ويِتَعَدَّبُ على 
القادرٍ فى تَقَِْهِ فى الْأَكلٍ ولس » فرئّب من يخدٌمه يضر له ما يَشْتهِيه ين 
سائرٍ الأنواع , ولم يرل كذلك حتى تُوْنَى وهو فى السجن . 
وفى شوالٍ منها وُلِد للخليفةٍ القادرٍ وَلَدُ ذكرٌء وهو أبو الفضلٍ محمد بن 
القادر بالل » وقد ولاه العهد من بعيهء وسكاه الغال بالنّهِء فلم يم له الأمر 
وفى هذا الوقتٍ غلّت الأسعارٌ ببغداد حتى بيع رِطَلٌ الخبزٍ بأربعين درهماء 


> رع( 


والحورة برهم 

وفى ذى القَعْدةٍ قيم صاحبٌ الأْصَيفِئ' الأعرايئ » والْترم بجراسةٍ الحتجاج 
فى ذُهايهم وإيابهم , ور أن 2 للقادر من اليَمامة والبخرَيين إلى 
الكوفة» 2 إلى ذلكءع وأَطْلِقَت له الِلَعُ والأموال والالوية: 


ومن تُوْفَى فيها من الأعيانٍ : 


7 و فق 5 و). 1 ع 
محمد بِنُ العباس بن محمد بن زكريا بن يحبى بن مُعاذٍِ. أبو عمرَ 
. الخرَازة” » المعروفٌ بابن حَفْوَئه» سيمع الهكويٌ والباعئديٌ واب صاعدٍ وَحَلْما 


(1) فى الأصل» ص : ١‏ الجزرة ) » وفى ب»ء م: (الجزر» . والمثبت من المنتظم 4 ."515/1١‏ والحوزة : 

عزنب ليش يعظيم المت الوبيط (ح:واز) + 

)١(‏ فى الأصل » ص : ١‏ الأصفر» » وفى ب » م : ١‏ الصفراء » . والمثبت من المنتظم 4 /١‏ 2307 وانظر ما 

سيأتى فى صفحة 448 2 445 . 

(5) بعده فى النسخ: «بن محمد . وانظر مصادر ترجمته : تاريخ بغداد 8/ 2105١‏ والمنتظم /١4‏ 
5 وسير أعلام النبلاء ١5/١١‏ 5» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 88١‏ - 4..0) ص 4ه 

والوافى بالوفيات */ .١989‏ 

(15) فى الأصل » ب » م : «القزاز) » وفى ص : «البزار) . والمثبت من مصادر ترجمته . 
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2 


كثيرًا » وَانْتَقَّى عليه الدارَمُطنيع » وسمع منه الأغياكُ» وكان ثقةً دَيْنَا مقطا ذا 
مُروءةٍ » وكتّب من الكتب الكبار ثرا بيده » وكانت وفاته فى ريبع الآخر منهاء 
وقد قارب التشفيق ,رجهم الله : 

الحسنٌ بن عبد اللّهِ بن سعيدٍ , أبو أحمدَ الفكرك"" اذ لاقن ف 
اللغةٍ والأدب والنحو والتّوادرء وله فى ذلك تصانيفٌ مُفيدةٌ» منها 
( التَضْحِيفٌ 23 وغيه» وكان الصاحبٌ بن عَبَادٍ يَوَدُ الاجتماعٌ به 1و/ 
1 اظ]ء فسائر إلى عشكر كر حتى الجتقع مع بهء فأكرمه وراسّله بالأشعار . 
ُوُنُى فيها وله تسعون سنةً. كذا أرّخه القاضى ابن حَلْكانَ” "2 وذكره ابن 
تررق" يمن ثرل ال ةا سيم وسافين كنا تبراق بن إن سساو الله غالن : 


)0 ستأتى ترجمته فى صفحة 47/٠‏ . 

. هو المطبوع باسم : شرح ما يقع فيه التصحيف . وله أيضا وهو مطبوع : تصحيفات المْحدّثين‎ )١( 
.51/5 / (؟) فى ب »؛ م : ( خلفه ) . وعسكر مكرم : بلد مشهور من نواحى خوزستان . معجم البلدان‎ 
وفيات الأعيان ؟/809.‎ )5( 

(5) المنتظم .848107/١4‏ وانظر ما يأتى ص 47١‏ . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة 


فيه" أمر القادرُ باللِّ بعمارة مسجد الحوبية وكشوته» وأن يُجْرى مُجرى 
الجوامع فى الخطب وغيرها » وذلك بعدّ أن اسْتَفتى الغلماء> فى جُواز ذلك » فلمما 
َوه ري ٠‏ 

قال الخطيث البَعُدادئٌ”" : أذركتٌ الجمعةً ثُقَامُ ببغداد فى مسجد المدينة» 
ومسجدٍ الؤصافة» ومسجدٍ دار الخلافة» ومسجدٍ بَرَانَّاء ومسجدٍ قَطِيعةٍ َم 
جعفر » ومسجد الْحربية . قال : ولم يَرَلٍ الأ على هذا إلى سنةٍ إحدى وخخحمسين 
وأربعمائة » فتلت فى مسجدٍ برانًا . 

وفى مجمادى الأولى قُرِعٌ من الجشر الذى بناه بَهاءُ الدولةٍ فى مَشْرَعةٍ 
التطاوق »و كاز .عليه عو تقيفة وقد نرق الكاث واتطفل يد وى تماق 
الآخرةٍ سَّكَبت الدّيالمُ والأثْراك لتأجُر العطاءٍ عنهم ‏ وغَلاءٍ الأسعار » وراسَلوا بَهاءَ 
الدولة» زيحت أغذَّارُهم وعِللُهم . 

وفى يوم الخميس الثانى ين ذى الحجة'' من هذه السنةٍ تروّج الخليفةٌ شكينة 
بنت بَهاءٍ الدولةٍ » على صَداقٍ مائةٍ ألفٍ دينارء وكان وَكيلٌ أبيها الشري 


- 78١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ .٠١١ - 95/9 والكامل‎ 255 056 /١ 5 المنتظم‎ )١( 
.١15 )ا ص ول‎ 

.1١١ 7/١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(7) فى النسخ : ١‏ القعدة ) . والمثبت من المنتظم وتاريخ الإسلام » وهما اللذان ذكرا الشهر فى سياقهما . 


مق 


أبو أحمدٌ اوضر وقد وفيت هذه المرأةٌ قبل دُخول الخليفة بها. 
: ءِ 0 فق 7 3 
وفى هذه السنةٍ ابتاع الوزي أبو نصر سابورٌ بنُ أَزدَشِيرَ ‏ دارًا بالكزخ , وجدد 
عمارتها ويَيضها , ونقل إليها كتها كثيرةً» ووثَمَها على المُقهاءِ» وسمّاها دارَ 
العلم . وأظة أ هذه ول مدرسة وُقِفَت ت على القُقهاءٍء واللَهُ أغلم . وَازتفّعت 
الأسعارٌ فى أواخجر هذه السنة ا وضاق لال وجاع لا + 


5 مو ده 0 
ومن توفى فيها من الآغيانٍ : 
ع و 7 زفق 02( 2004 . 2 
أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذانَ بن حرب بن مِهْرانَ , أبو بكر 
رار سيمع الكثيرٌ من البَعُوىٌ وابن صاعدٍ وابن ذُرَيْدٍ وابن أبى داودٌ » وعنه 
الدارَقْطني والبؤقانيع والأزْهَرئٌ وغيدهم » وكان بِقَة قََ ا صَحيح الشماع » كثير 
الحديث » مد مُتَكَريا وَرعَا . كي ف قله نه لمكتسي ولقاية بق 1 


تغالى .. 


. ) فى مصادر التخريج : ( أردشير‎ )١( 

/١ ١ ومختصر تاريخ دمشق 7/ ام 4 »© وسير أعلام النبلاء‎ 2١18/4 تاريخ بغداد‎ )١( 
ص لاه.‎ )4.6. - "2١ ؛ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 

له يعذها فى عضادو التريخحة ‏ عدا المنتتظم : و(محمد بن). وقد تابع المصنف هنا المنتظم . 

(4) فى الأصل : البرار) . وفى ب » م» ص ء وتاريخ بغداد : (البزار». والمثبت من سائر مصادر 
الترجمة . وقد ذكر فى مختصر تاريخ دمشق وتاريخ الإسلام أنه كان يجهز البزٌّ إلى مصر. 


ثم دلت سنةٌ أربع وثمانين وثلاثمائة 


فيها"” عظّم الْحَطَبُ بأمر العيّارين» وعاثُوا يبغدادَ فسَادّاء وأَحَذوا العُئلاتِ 
الدُعَالَ ليلا ونهاراء وحتقوا أماكت كثيرةً » وأَنَذُوا مِن الأشواقٍ الجباياتِ, 
وتطئبهم الشُّرطّ » فلم يُفِدْ ذلك شيقًاء ولا فكروا فيهم» بل | ستمدوا على ما هم 
عليه مِن أَخَذٍ الأموال» وقَيْلٍ الرجالٍ» وإزعاب النساءٍ والأطفال» فى سائرٍ 
0 7 و 2« و ع 
ا محال . فلما تفاقّم الحال بهم تطلبهم السلطانٌ بَهاءُ لفراةة والسرا وأَلّحّ فى 
ل ا ار الله 


.4 (كآم 


ووَلّداه اللذان كانا وَل 010000 الطاين . 


ورك رح تال توييقاة اموس الا ررب 36و ره قت الحجٌ , 
وذلك أن الْأصَيْفِر” الأغرايئع الذى كان قد تكمّل بحراستهم اغْتّرض لهم فى 
أثناءٍ الطريتٍ » وذكر لهم أن الدَّنانِيرَ التى كانت أَطَلِقّت له من دارٍ الخلافةٍ كانت 
دراهع مَطَلِيَةٌ » وأنه يُرِيدُ بَدَلها مِن الحجيج» وإلا لم يتركهم يُجاوزوا هذا 


- 38١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ء٠١5‎ - ٠١١/9 .لالاء والكامل‎ 0055/١4 المنتظم‎ )١( 
.١18 ء١ال ص‎ )4.٠ 

)١(‏ بعده فى ب » م : « وأظن هذه الحكايات التى يذكرها بعض الناس عن أحمد الدنف عنهم » أو كان 
منهم . واللّه أعلم » . 

(" - ”) سقط من: ب. م. 

(4) فى الأصل» ب ص : ١‏ الأصفر) . 
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الموضعٌ » فمانّعوه وراجعوه » فحهسهم عن المسيرٍ حتى ضاق الوقتٌ » ولم يَبْقَّ منه 
ما يَلْحَقوا الحجٌ فيه» فرجعوا إلى بلادهم » ولم يَحُجٌّ منهم أحدٌّء وكذلك لم 
يج من الكب الشامِيئ ولا أهلٍ اليمن أحدٌّء وإنما حجٌ أهل مصرّ والمغرب 
خاصّة . 

ْ اله 000 6 يه 

وفى يوم عرفة قلد الشريف أبو الحسن الرَّيْئح محمد بن على بِنٍ أبى مام 
اريت نِقَابةَ العباسيين » وقُرئٌ عهدٌه بين يدى الخليفةٍ بحضرة القُضاةٍ والأغيانٍ . 

ومن توفى فيها من الأغيانٍ : 

أبو إسحاقّ إبراهيمُ”' بن هلال بن إبراهيم بن زَّهْرونَ بن حَبُونَ ” الما 
الكاتبُ الصابوعٌ » صاحبٌ التّصانِيفٍ والرسائل للخليفة ولد الدولةٍ بن بُوَيْهِ » 
وكان على دين الصابئةٍ إلى ماه » وكان مع هذا يَصِومٌ رَمضانَ وتثرا القرآنَ من 
حفظه » وكان يَحْمّظه حفظًا حسئًاء ويَسْتَعْوِلٌ منه فى رسائله » وكانوا يتخرصون 
على أن يُسلِمَ » فلم يَفْعلَ » وله شعرٌ جيدٌ قوىٌ . وكانت وَفائه فى شوالٍ من هذه 
اتسيف وذ جارد السيعين ..وفق رقاه الشريت العيم نروفال”" تنا ركيك 
فضاكله” , 


. فى النسخ : 9 الحسين» . والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 

/١١ 7ه: وسير أعلام النبلاء‎ /١ ووفيات الأعيان‎ .٠١ /١ ومعجم الأدباء‎ 74١ يتيمة الدهر ؟/‎ )١( 
وجاء‎ .١ .1:.6)ص لك والوافى بالوفيات‎ - 88١ حوادث ووفيات‎ ١ رفدنة وتاريخ الإسلام‎ 
. اسمه فى اليتيمة : « إبراهيم بن هلال بن هارون ؛  وفى معجم الأدباء : « إبراهيم بن هلال بن زهرون ؛‎ 
.) حيوك‎ (١ : (؟) فى الأصل ع ب » ص‎ 

(5) فى بء م2 صص: ١‏ ولمعز) . 

(0) انظر وفيات الأعيان /١‏ 4 ه» وسير أعلام النبلاء /١‏ 2074 والوافى بالوفيات 1/ 131. 


(7) فى ص : ١‏ فضيلة ؛ . وفى مصادر التخريج : 9 فضله ) . وبعده فى ب » م : 9 وليس له فضائل ولا هو 


أهل لها ولا كرامة » . 


الك ( البداية والنهاية 59/١6‏ ) 


'"عبيدُ الل“ بِنُ محمدٍ بن نافع بن مُكرَم ؛ أبو العباس لشي" الزاهدٌ » 
ورث من آبائه أموالا كثيرةً » فأنفقّها كلها فى جره الخير والقّباتِ » وكان كثير 
العبادة» يُقَالُ : إنه مكث سبعين سنةٌ لا سيد إلى حائطٍ ولا إلى شىيء ولا 
يتِكعٌ على وسادةٍ» وحجٌ من نَيِسابورَ ماشيًا حافيًا » ودحَل الشامَّ » وأقام ببيتٍ 


لمقّدس شُّهورًا ؛ ثم دل مصرّ وبلادَ المغرب » وحجٌ من هناك , ثم رججع إلى بِلّدِه 
00 0 له قي أموا ا فتصَدّق بها 00 حطّرته ا جل 


ل 


وكانت وفائه فى امْحوم ين هذه السنةٍ عن مس وثمانين سنة . وليلة موته 
اا انها رج و ررزياايات بجا وريه لاد : يا أكَه ما هذا ؟ 


)06 5 ىق 0( ف م6" 
على بِنُ عيسى بن على بن [4/١٠٠ظطع”‏ عبدٍ اللو أبو الحسن 


إلى 


)١ - ١١‏ فى م: «عبد اللّهِ؛. وانظر ترجمته فى : الإكمال /١‏ 4#, والأنساب 275٠0 /١‏ والمنتظم 
١5‏ ٠/اء‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )4.٠ - "8١‏ ص 4/ء والوافى بالوفيات /١1/‏ 551» 
وعنده أيضا «عبد اللّهِه . وانظر تبصير المنتبه .١6٠0 /1١‏ 

» البستى ) » وفى تاريخ الإسلام : ( البشنى ) . والمثبت من مصادر ترجمته‎  : فى النسخ» والمنتظم‎ )١( 
والبشتى نسبة إلى بشت : قرية بنيسابور.‎ 

(5) فى النسخ ؛ والمنتظم وتاريخ الإسلام : « بست » . والمثبت من باقى المصادر. | 
(: - 5) سقط من : ب » م. وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد 215/١57‏ والمنتظم )7311١/١84‏ ومعجم 
الأدباء 4 /١‏ “الا وإنباه الرواة ؟/ 554”» ووفيات الأعيان "/ 599,: وسير أعلام النبلاء /١5‏ اه 
وميزان الاعتدال / 2١44‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات *”8١‏ - 4.6.0) ص 285 وطبقات 
المفسرين للسيوطى ص .8١‏ 

(ه - ه) فى م: (عبيد الله) . 

(7) فى النسخ : 9 الحسين » . والمثبت من مصادر ترجمته . 


ده 


النْخوىٌ المعروف بالوُمانِىَ » روى عن ابن ُرَيْدٍ » وكانت له يد طُولّى فى النحو 
واللغةٍ وامنْطِقٍ والكلام » وله تفسيرٌ كبيرٌ» وشهد عند ابن مَغروف فقبله » وروّى 
عنه التَتُوخي والجؤهَريٌ . تُوْفَى عن ثمانٍ وثمانين سنةً » ودفن فى الشُونبزِيَةِ عند 
قبرٍ أبى علي الفارسئ 

قال ابن حَلّكانَ”” : والدِمَانعَ نسبةٌ إلى بيع الِمانٍ » أو إلى قَصْرٍ الوِمَانٍ 
وال ْ 


محمدٌ بن العباس بن أحمدّ بن 'محمدٍ بن القْراتٍ ", أبو الحسنٍ الكاتبُ 
الْحَرّتٌ التٌَّ المأموثُ . قال الخطيبُ البغدادي”" : كان ثقةٌ» كتب الكثيرء وجمّع 
مالم يَجْمَعْه أحدٌ فى وقيه ‏ بأقَى أنه كتب مائة تفسير ومائة تاريخ » وخلْف ثمانية 
عشَّرَ صُنُدوقًا تلوءة كتباء أكثدها بخطّه سوى ما شرق منه» وكان ححطه فى غاية 
الصّحةٍ» ومع هذا كان له جاريةٌ تُعارضُ معه ما يَكثيه » رجمه الله تعالى . 


4 ع 1 "اذى م 6)ءمى (أو 0 5 


المعروف بابن الْورْبِانِ » روى عن البَعُوىٌّ واب دُرَيْدِ وغيرهماء وكان صاحب 


(1) وفيات الأعيان / 599. 

(؟ - ؟5) فى ب : ١‏ الفرات » » وفى م : ١‏ القزاز) . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 2١١5/7‏ والمنتظم 
”2 وسير 0 النبلاء /١١‏ 45» وتذكرة الحفاظ "/ 2»٠١١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات “8١‏ - ..4) ص 2,84 والوافى بالوفيات / .١95‏ 

(9) تاريخ بغداد 0 يفيه 

)0 تاريخ بغداد 8/ 1706ل والمنتظم 04 ومعجم الأدباء 5748/14 وإنباه الرواة / 18٠‏ 
ووفيات الأعيان 4/ 4 ه"؛ وسير أعلام النبلاء 477/١‏ 4» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 88١‏ - 
4٠6‏ ص 285 والوافى بالوفيات 7©5/84؟. 

(ه - ه) فى معجم الأدباء: «سعيد». وفى سائر المصادرء عدا المنتظم ووفيات الأعيان : «عبيد) . 
2 -8) فى النسخ» ومعجم الأدباء : « عبد للم . والمنبت من باقى المصادر . 


6١ 


حبار وآداب » وصئّف كتبًا كثيرة فى قُنونٍ 7 . وكان مَشايحه 
وغيزهم يَحْضُرون عندّه » وتييتون فى داره فى فُرْشٍ وأَطْعِمةٍ وغيرٍ ذلك » وكان 
عَصْدُ الدولة إذا مر بداره لا يجحا حتى لول إليه يخرج فيأم عليد: وكان 
أب علئ الفارسئ يقول” ': هو من ممحاسن الدنيا . وقال العتيقيغ” كان نقد 
وقال الأزهرئ””) : ما كان ثقةٌ . وقال ابنُ الجؤزئٌ” ' : لم يكن من الكذّابين» وإنما 
كان فيه تََيْعْ واغتزالٌ » وتخِط الشماع بالإجازة » وبلغ ثمانية وا 
رحجمه الل تعالى . 


. ) بعده فى بء م: ( وهو مصنف كتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب‎ )١( 

.ا/؟/١4 انظر تاريخ بغداد */ 13286ء والمنتظم‎ )١( 

(5) فى م : ١‏ العقيقى ) » وفى ص : ١‏ القعنبى ) . وانظر قول العتيقى فى تاريخ بغداد 2١15/9‏ والمنتظم 
ف 

(5) انظر المصدرين السابقين . 


31/5/١4 المنتظم‎ )5( 


ليق 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين وثلاثمائة 


)0 5 5 عِِ ع 2 
فيه اسْتؤرّر فخرٌ الدولةٍ بن رُكنٍ الدولةٍ بن بَُئهِ أبا العباس أحمد بن 


إبراهِيمٌ الضَّبِىَ المْلَقّتَ بالكافى » وذلك بعد وفاةٍ الصاحبٍ إسماعيلٌ بن عَبَادٍ» 


31 - 03 
وفيها قبض بهاءْ الدولة ' على القاضى عبدٍ الججَارِء وصادره بأموالٍ جزيلةٍ» 
1 0008 ع ور 0 زفق 
فكان من جملةٍ ما بيع فى المصادرة ألف طيْلسانٍ وألف ثوب مَعْربىٌ 
5 5 2 2 ذه بور 
وححجٌ بالناس فى هذه السنةٍ وما قبلها وما بعذها المصريون , والخطبة فى 
5( 
الحرمين لهم . 
آئ 0 5 507 62 
ومن توفى فيها من الاغيان : 
الفاح به .0 إسما بن عَكاد بن عبا بم عَيَادِ بن أحمد 
ب بن عبَاةٍ وهو إسماعيل بن عبد بن عباس بن 22 بن 


)4٠٠١ - "8١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ء١١6‎ - ٠١1/94 4/اء والكامل‎ /١ 4 المنتظم‎ )١( 
.١9 ص‎ 

. الذى فى الكامل أن الذى قبض على عبد الجبار هو فخر الدولة‎ )١( 

(5) فى بء م : «معدنى » . والكامل » وهو المصدر المنفرد بذكر ذلك : « ضوف رفيع) . 

(: - 4) فى بء م: (ولم يحج فى هذه السنة وما قبلها وما بعدها ركب العراق والخطبة فى الحرمين 
للفاطميين ) . 

(0) بعده فى ص  :‏ الجوهرى صاحب الصحاح إسماعيل بن حماد » . وهو أبو نصر إسماعيل بن حماد 
التركى الأترارى » الجوهرى مصنف الصحاح . توفى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة » وقيل : ثمان وتسعين 
وثلاثمائة » وقيل: فى حدود الأربعماثة . انظر إنباه الرواة ١914 /١‏ وسير أعلام النبلاء /1١١/‏ 80. 
(1) يتيمة الدهر / 21848 والأنساب 0/4.؛ والمنتظم 4 /١‏ هلالاء ومعجم الأدباء 2178/5 - 


اودك 3 


ابن إذْريس الطالقانئ » أبو القاسم الوزيئ الشهِيرُ الملقبُ بكافى الكفاق»ء ور 
ويد الدولة بن كن الدولة بن بوه . وقد كان من العلم وَالفَضِيلةٍ والتراعةٍ والكرم 
والإخسانٍ إلى العلماءٍ على جانبٍ عظيم » » كان يَتِعَتُ فى كل سن 0/:1. ]إن 
بغداة بخمسةٍ آلافٍ دينار لتُمَرَقَ على أهلٍ العلم » وله اليد الطُولّى فى الأكب » 
وله مُصَئَات فى قُنَونٍ العلم » ؛ وافيتّى كتبا كثيرة كانت محَمَلُ على أربعمائة بعير» 
ولم تكن فى وزراو بنى فونه الثالة مثله ولا قي منه فى تتجمموع ٌضائله» وقد 
كانت دول بنى بوي مائةٌ وعشرين سنةٌ ' وكانت وزارثه ثمانية عشرٌ 0-5 
وأشهوًاء وفتّح خمسين قَلْعَةٌ مخدومه مُوَيْدِ الدولةٍ » وابنه فخر الدولةٍ » لصّرامته 
وشهامته وحُسْنٍ تدبيره وبجؤْدةٍ آرائه » وكان”" يُحِبُ العلوم الشرعية » يعض 
الفَلْسفَةٌ وما يُشيهُها ين" الآراءِ البدْعيةِ » وقد مرض مرةٌ بالإسْهالٍ » فكان كلما 
قام عن الطأهرةٍ وضّع عندّها عشَّرةً دنانير ؛ لعلا يَََدَعَ به الفؤاشون » فكانوا يَودُون 
أن لو طالت عليه » ولا عُوفى أَنْهَبِ داره الفقراءَ » وكان قيمةٌ ما تحتوى عليه نحوًا 
من خمسين ألفّ دينار» وقد سيع الحديتٌ من المشايخ الجيادٍ عوالى الإسناي» 
وقد له فى وقتٍ مَمَلِسٌ للإملاءِ » فاختفل الناسٌُ بحضوره » فلما خرج لبس زىٌ 

الفقهاء» وأشّْهّد على نفسه بالتوبة والإنابة مما يُعانيه من أمور الصْلطَانٍ » وذكر 


- والكامل 9/ »١٠١١‏ وإنباه الرواة 2701١ /١‏ ووفيات الأعيان 2578/١‏ وسير أعلام النبلاء »511١/15‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١م"‏ - 0 ..1) ص 57. 

لا © )١‏ سقط من: ب60)ام. 

(0) فى حاشية الأصل : «المشهور عنه عند الثقات أنه كان معتزليا رافضيا وله فى ذلك مصنفات . لأبى 
حيان التوحيدى مجلد فى مثالبه ومثالب أستاذه ابن العميد أفاد فيه وأجاد ) . وكلام الحافظ الذهبى عنه 
فى الين يدل على "ذلك و قال :وكات ظيها محلا تدعا كماما لتنا عياكا . قل + إنه ذكر له 
البخارى فقال : ومن البخارى ؟! حشوىٌ لا يُعوّل عليه ) . 

هه بعده فى بء م: «علم الكلام و). 


للناس أنه إنما يكل مِن حينّ نشّأ إلى يومه هذا ين أموال أبيه وجدّه » ولكن يُخالِطٌ 
السلطانٌ » وهو تائتٌ مما مارّسّه من شهونه , وانّحَذ بِينَا فى داره سكّاه بت التوبة » 
ووضّع العلماءُ حُطوطّهم بصحةٍ توبته » وحينّ حدّث اسْتَمْلَى عليه جماعةٌ لكثرة 
مَجلِسِه » فكان من جملةٍ من يَكَدْبُ ذلك اليومَ من الطلبةٍ القاضى عبدٌ الجبارٍ 
الهمذانك”'© ومن شابهه من رُءوس الفُضّلاءٍ وساداتٍ الْحدئِين والقُقهاءِ . 


2 5 2 سردو 5 1 
وقد بعث إليه قاضى فَرُوِينَ بهدية؛ كتب كثيرة» وكتّب معها: 
اضف 


العُمَيرى 


و 7 3 و 
عبدٌ كافى الكفاةٍ وإن اعمَلٌ' فى وجوه القُضْاةٍ 
٠. 7 -‏ 1 زفق 

خدّم المجلس الرفيع بكثب مُفْعَماتِ من حُشْنها مُتْرَعاتِ 


فلما وصَلَّت إليه أُحَذ منها كتابًا واحدّاء وردٌ باقيتها» وكتّب تحت البيكين : 
قد قبِلّنا من الجميع كتابًا 2 وردَدْنا لوقتها الباقياتٍ 
لسك أَشتفيم الكثير وطبعى قولُ ليس مذْبى قولّهاتٍ 

وجآس الوزيد ابنٌ عبَادٍ” مرةً فى مَلِسٍ شَراب » فناوله الساقى كأسَاء فلما 

أراد شُويها قال له بعضُ حُدايه”” : يا سيدى ء إِنْ هذا الذى فى يدك مَشمومٌ . 


(1) فى الأصل» ب» م : ١‏ الهمدانى » . ولم يُذكر أمر حضور القاضى عبد الجبار إلا فى المنتظم وتاريخ 
الإسلام وذكر بغير هذه النسبة . وانظر ترجمة الهمذانى هذا فى الأنساب 215/١‏ وسير أعلام النبلاء 
2447 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ه/917. 

(؟) انظر يتيمة الدهر */ 1514 والمنتظم 4١/5/ا:‏ ومعجم الأدباء 5/ 7ه 51 1. 

(5) فى النسخ : « العميدى ) . والمثبت من المصادر السابقة . 

(4) فى مصادر التخريج : « اعتد) . 

(5) المفعمات والمترعات : الممتلئات . انظر الوسيط (ف ع م)ء ز(ت رع). 

(1) انظر المنتظم 14١/5/ا.‏ 

(7) فى المنتظم : « خواصه ) . 


قال: وما الشاهدُ على صحةٍ قولِك ؟ قال : مَُديهِ . قال : فيمن؟ قال : فى 
جا ادوع بز و ال ل ل 1 1 
إن التّمئِيل بالحيوانٍ لا يَجِورُ . ثم أمّر بصبٌ ما فى ذلك القَدَحَء وقال للساقى : 
لاَدْحُلُ دارى بعد هذا. ولم يَقْطْمْ عنه مَْلومّه . ْ 
وقد عمل عليه الوزيك " أبو الفتح بن ذى الكفايتين حتى عرّله عن وزارةٍ مُوَيدٍ 
لحرا تيه مرسادة بلقناو مده افيا جر ياه فيا عقر أو تتم 
عنده أصحائه وُدَماُه وهو فى أَتمّ سرورء قد هُبَىْ له مجلس حافل أنواع 
0 من المأكلٍ والمشارب والملابس والتحفٍ » وقد نظم أبيانًا + والممدُون 
"يلنوتها له" » وهو فى غايةٍ الطرب والسرور والفرّح » وهى هذه : 
دعَوْتٌ الهّنا" ودحؤتٌ الغلا" فلما أجابا دعَوْتُ القَدَخ 
وقلتُ لأيام شوخ الشباب إلى فهذا أوانُ الفُرَخ 
إذا د ا اد 


ل ل ل 
أصْبَح حتى قبض عليه مُوٌ ريك اللارق واكل سمو ماف ناوه نارين 
والأموال» وجعله مله فى العباد » وأعاد إلى وزارته الصاحبت بن عَتَادِ : 


وقد أذ كن اق الفورئ" * أن المناحت ين عاق حيدن يعشرته الوفاة جايه 


)١(‏ انظر المنتظم /١4‏ ه/الا. 

- 5) فى با م: (يغنونه بها ). 

(9) فى المنتظم : «المنا) . 

(4) فى المنتظم : (الطلا) . 

(5) فى المنتظم : « مقترح ) . ومنتزح : مُبتَعد . انظر اللسان (ن زح). 
(5) المنتظم 4 ١//الاا.‏ 


امل فخرُ الدولةٍ بنُ ويد الدولة يعوده ليوَصيه فى أموره» فقال له : إنى مُوَصيِك 
أن 7 سح فى الأمور على ما تَركثُها عليه , ولا كينها » فإنك إن اسْتَغرَرتٌ بها 
ل 
والخيذ الْيقَدمُ ليع لا إليك » وأنا أَحِتُ أن تُكونَ شبةٌ الخير إليك » وإن كنت أنا 
0 . فأغجبه به منه ذلك وَاسْكَمَ على ما أؤصاه به مِن الخير» وكانت 
وفانّه فى عَشِيةٍ ل 00 

قال ابن خَلّكاتَ” ' : وهو أُولُ من سُمّىَ ين الؤزراءِ بالصاحب » ثم اشتغمل 
بعدّه فيهم » وإنها سُمّى بذلك لكثرةٍ صُحْبتِه الوزيرٌ أبا المَضْلٍ بن العَميدٍ » فكان 
يقال له : صاحبُ ابن العميدٍ . ثم أَطِق عليه أيمَ وزارته » وقال الصابوم فى كتايه 
والتاجى) : إنما سمّاه الصاحب مُوَيْدُ الدولةٍ بن بوبه ؛ لأنه كان صاحبه من 
الصّكَرِء فكان يُسَمّيه الصاحب» فلما ملّك واشْتؤ تؤرّره سئاه الصاحبٌ » فاشْتهر 
به» وتسكى به الؤزراء بعدّه . ثم ذكر ابن حَلّكانَ" قِطعةٌ صالحة يمن مكارمه 
وقضائله وثَّاءٍ الناس عليه » وعدّد له مُصَتََاتِ كثيرةً » منها كتابه « امْحيطٌ » فى 
اللغةِ فى سبعةٍ مُجلدات » يَسْمَوِى على أكثر اللغةِ» وأؤرد مِن شعره أشياءَ» منها 
قولّه وهو صنيمٌ لطيفٌ : 

٠/5‏ او رق الجا ورت" الخمر وككناجهنا فكشاكل الأهر 


فكأما حمر ولا فَدَح وكأنا قَدَح ولا حمر 


(1) وفيات الأعيان ١/5؟5.‏ 
(؟) المصدر السابق ١/9؟؟‏ - ١"7؟.‏ 
() فى م : وراقت 6. وهو موافق لإحدى نسخ الوفيات » كما أشار لذلك محققه فى الحاشية . 


/ا-1 


ب(١00)‏ و 


قال ابن حَلْكانَ : يُوُْى بالوىٌ فى هذه السنقء وله نحو ستين سن » وثقل 
إلى أطعياة ه رعمة الله 

الحسنٌ بن حامدٍ ”بن الحسن بن حامدٍ " أبو محمد , الأديث » كان شاعما 
ول" كثير المكارمٍ » رّى عن على بن محمدٍ بن سعيدٍ الْؤْصِليَ » وعنه 
الصُورىٌ؛ وكان صَدوقًا . وهو الذى أَنْرَل الخُتبِى فى داره حينٌ قيم بغداد» 


ع (؟ ع 0 و 5 
وأخسن إليه واجرى عليه النفقاتٍ ' حتى قال له المحتقق :+ لو كدت ادك تانجدا 


0 ءِ . م 
لمدختك . وقد كان أبو محمدٍ هذا شاعرًا ماهوًاء» فمن جيدٍ شعره قوله : 


شَرَيْتُ المعالى غير مُنْتَظِرِ بها كسادًا ولا سُوقًا يُقامُ لها أخرى 
وما أنا مِن أهل المكايب”' كلما تَوَئّرتِ الأَنْمانُ كنت لها أَشْرى 


1 اف ع 7 2 ل 7 0ن 
ابن شاهين الواعظ” ' عمرٌ بن أحمد بن عثمانَ بن ”"أحمد بن محمد 

ع بض ع 00 ع 1 و 0 3 
ابن أيوبٌ بن أزداد” ' , أبو حفص بن شاهين , الواعظ المشهود سيع الكثير» 


.771/١ وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟ - ؟) سقط من: بء م. وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 1/ 27٠‏ وتاريخ دمشق »407/١7‏ 
والمنتظم 5١//ا/ا7.‏ 

(5) المتمول : كثير المال . انظر اللسان (م و ل). 

فى - ؛5) سقط من: ب م. 

(5) انظر تاريخ دمشق .48/١7‏ والمنتظم 4 /١‏ /الاا. 

(7) فى مصدرى التخريج : «المكاس و). 

(0) تاريخ بغداد 2585/١١‏ وتاريخ دمشق 78/8/١7‏ مخطوطء وامنتظم 4 ١/8/ا»‏ وسير أعلام 
النبلاء 2471/17 وتذكرة الحفاظ / 2.4407 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١م‏ - ..4) 
ص 2٠١5‏ وغاية النهاية /١‏ /58؛ وطبقات المفسرين للداودى ؟/ ”. وفيه أن وفاته سنة خمس وسبعين 
وثلائمائة . 

( - 8) فى الأصل» ب ء ص ء وتاريخ الإسلام : وأحمد»؛ وفى م» والمنتظم : « محمد »» والمثبت 
من تاريخ بغداد » وتاريخ دمشق» وسير أعلام النبلاء . 

(9) فى الأصل» ب : (زادان)» وفى م: (زذان»» وفى ص : «زاذان). وفى تاريخ دمشق : - 


م5:54 


وتعلثك عن الباعندىٌ وأبى بكر ين أب داودَ ولعو » وابن صاعدٍ » وخَلْقٍ . 
وكان ثقة ثقةٌ أميًا » يَسْكُنٌ الجانت اشرق مِن بغداد » وكانت له المصَبفاتُ العديدةٌ 
المفيدةٌ . ذكر عنه أنه صئّف ثلاتّمائة وثلاثين مُصَئَّهًا ؛ من ذلك « التَّفْسِيدُ ) فى 
أللٍ جرع و (المشتَدُ) فى ألفٍ وخمسمائة جزءء و «التاريحٌ ) فى مائةٍ 
وخمسين جزءاء و ١‏ الرُهْدُ) فى مائةٍ جزءٍ . تُوُفّى وكانت وفاه فى ذى اليِجةٍ 
نيا وقد قا ذنج التشوين نين + رححيه' الل تعالق؟. 

الحافظ الدارَقطنئٌ , عل ' بن عمر بن أحمدّ بن مَهُدىٌ بن مسعودٍ بن 
التغمان "بن دينار بن عبدٍ الل أبو الحسن الدّارقْطي , الحافظ الكبيق» أستادٌ 
هذه الصناعةٍ» فى زمانه» وقبلها بمدةٍ وبعدّها إلى زماننا هذاء سمع الكثيرء 
وجمّع وصئّف وألّف وأجاد وأفاد» وأخسن اللََّرَ والتّعليلَ » والانتقاء والانتيقاة 
والاعْتِقاد » وكان قَرِيدَ عصره, ونّسِيج وده ء وإمامَ أهلٍ دَهْرِهِ فى أسماءٍ الرجالٍ 
وصناعة العلل ؛ والجوّح والتٌقديل» وححشن القَصْنيفٍ واللِيفٍ) رض 
الؤواية » والاطلاع التام فى الدّرايةِ » له “كتابُ «الشنن الكبير» الَشْهِوو” » من 
أخسن الصَئّاتِ فى بايه» لم يُشبق إلى مثله» ولا يُلْحَقُ فى شَّكله , إلا مَن 
اسْتَمَدٌ من بحره» وعمل كعمله», وله كتابٌ العلل ) بِينّ فيه الصوات مِن 


> دازداد ) . والمثبت من تاريخ بغداد » والمنتظم » وسير أعلام النبلاء . 

ءالا/8/١‎ 4 والمنتظم‎ 274/١1 بعده فى المنتظم : (بن محمد» . وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد‎ )١( 
وتذكرة الحفاظ 8/ 24341 وتاريخ الإسلام‎ 24 49/١ ووفيات الأعيان */ 51 7ء وسير أعلام النبلاء‎ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى "/ 4”51» وغاية‎ 2٠١١ ص‎ )4..8 - “8١ حوادث ووفيات‎ ( 
1 .هه///١ النهاية‎ 

. ؟) سقط من النسخ . والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم والسير وتاريخ الإسلام وطبقات الشافعية‎ - ١ 
. كتاب السير المشهور)‎ ١ : كتاب الشهور) » وفى م : ( كتابه المشهور ) » وفى ص‎ «١ : م -"”) فى ب‎ 


الرّللء والمتصلّ من الموْسَل والُمَطِع والممُضّلء وكتابُ «الأفرادٍ» الذى لا 
يَنْهَمُه ؛ فَضْلا عن أن يَنْظمّه» إلا من هو من الحنّاظٍ الأقْرادٍ » والأئمة التَقّادِ 
والجهابذة الجيادٍ » وله غيد ذلك من المصَبَّفاتِ التى هى كالعُقودٍ فى الأجْيادٍ . 


وقد كان الدارقطنيع من صِعَّره مَوْصِوقًا بالحفظ الباهر ؛ 7/1١٠ظع‏ جلس 
مرة' فى مجلس إسماعيلَ الصّفَارِء وهو تمُلى على الناس الأحاديتٌ» 
والدارَقُطنِي يَنْسَحٌ فى جزءٍ حديث” " » فقال له بعص المْحدئين فى أثناء اليس : إن 
سَماعَك لا يَصِحُ وأنت تَنْسَحٌ . فقال الدارَمْطيع : 'كَفْمِى خلافُ فهيك"2 


1 6 


ع 
. 


ء- َ« 0 0 00 < 0 َ« 
تَمَظْ كم أمْلّى حديثًا؟ “فقال : لا . فقال : إنه أَملّى ثمانية عشَّرَ حديثًا إلى 
الآنَّء فالحديثٌ الأول منها عن فلانٍِ عن فلانٍ. ثم ساقها كلّها بأسانيدها 
وألفاظها ٠.‏ فتعَجّب الناسٌ مئة . 

وقال الحاكم أبو عبدٍ اللَّهِ السابوريٌ”" : لم يَرَ الدارمْطنيع مثلّ نفيه . وقال 
2 5 
ابن الجؤزئٌ” ' : وقد ممع له مع معرفةٍ الحديث العلم بالققراءاتٍ والتّكرٍ والفقه 
والشعر» مع الأمانة"' والعدالةِ» وصحة العقيدةٍء وقد كانت وفائه يوم الثلاثاء 


0 5 لف 
السابعٌ من ذى القغدة من هذه السنة » وله من العمر تسعٌ وسبعوث سئنة 


."1/9 7/١5 لالاء والمنتظم‎ 25/١5١ انظر تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) فى ص ؛ ( حديلثه ) . 

(م - *) فى ب : « فهمى للإملاء أحسن من فهمك وأحضر ثم قال لذلك الرجل »؛ . وفى م : « فهمى 
للإملاء أحسن من فهمك وأحضر ثم قال له ذلك الرجل» . 

(؟: -5) سقط من: م. 

(5) انظر تاريخ بغداد ؟١/‏ هلا 5ل والمنتظم 1/١4‏ 1/5". 

.38٠0/١4 المنتظم‎ )١( 

() فى باء م ص : 9 الإمامة) . 

(8) فى ب م: وسبع). 


الى 


ويومان » ودُفِن من الغدٍ جَقْبَرةٍ مغروفب الكوخيع » رحمه الله تعالى . 
قال ابن م خَلّكانَ””' : وقد رحل إلى الديار المصرية فأكرمه الوزيد أبو الفضلٍ 
جعفر بنٌّ "الفضل ابنٍ' 0 ' وزيد كافور الإِحْشِيدىٌ : وساعّده رم 
ل ا ا 
ار ال 7 
المدينٌ فى زمانه» وموسى بن هارونٌ فى زمانه » والدارَقْطنيئ فى زمانه . 
د 900017779777277 
1 06 ى 7 م 1 0 2 ع 
الدارَقُطيع » وما آل إليه أده فى الآخرةٍ» فقيل لى : ذاك يُدْعَى فى الجنةٍ الإمامَ . 


.798 23917 /9 وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟ - 5) سقط من: م. 

(م فى الأصل » ص : « حزابة )» وفى ب : ١‏ حرابه ) » وفى م : ( غضزابة ) . وامبت من وفيات الأعيان . 
وحنزابة : هى أ الفضل والدٍ الوزير. والحنزابة فى اللغة : المرأة القصيرة الغليظة . وفيات الأعيان /١‏ 

رةه 

(:) المصدر السابق 255487 599. 

(ه) فى ب» مء ص : (الضرير» . وانظر قوله فى تاريخ بغداد "8/١1١‏ ووفيات الأعيان */ 794. 

(3) انظر تاريخ بغداد ؟١/‏ ه"اء والمنتظم /١14‏ 9لا 34٠0‏ 

(0) تاريخ بغداد ؟١/40.‏ 

( - 8) فى الأصل : : «بن على بن هبة الله بن ماكولا)» وفى ب »م : وهبة الله بن ماكولا»» وفى 
ص : على بن هية الله بن ماكولا ) . والمنبت من مصدر التخريج » وانظر سير أعلام النبلاء 14/ 079. 


41١ 


2 


عَبَادُ بن عباس بن عَبَادٍ » أبو الحسن الطالقانئ"'» والدُ الوزير إسماعيلٌ بن 
عََادِ ه سيع أبا حَليفةَ الفضل بنَ الحباب وغيره من البغداديين والأَصْفَهائئين 
واليَازِيين وغيرهم » وحدّث عنه ابه الوزيد أبو” القاسم » وأبو بكر بن مَوْدَوَْهِ » 
ولعََادٍ هذا كتابٌ فى أخكام القرآن» وقد انّمّق موه 00 ابه فى هذه السنةء 
ويه ال 1 

عقيل بن محمد بن عبدٍ الواحدٍ , أبو الحسن الأختف الفكبرئٌ”" الشاعد 


المشهورٌ» له ديوانٌ 2 ومن مُشتجاد شعره ما ذكره الشيح أ الفرج بن 
الجؤزىٌ فى « التَظم ع" قوله : 
اي على من الأبحجل عَذْلُ العَذولٍ إذا تَدَلْ 
شد من 0 العَذو 3 صِدودٌ إِلْفٍ قل صل 


8/5 او] وأَسَّدٌّ مِن هذا وذا طلّء التّوالٍ ع اه 
ع سار *2) 
ومن سعره اليد أيضا قوله 
ع ره 2 5 8 
من اراد الملك والرا 2 حة من هَمٌْ طويل 


)١(‏ المنتظم ٠ /١4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات "#١‏ - .4”) ص ١١4 ٠١‏ ضمن 
وفيات سنة أربع وثلاثين» وخحمس وثلائين وثلاثمائة على التوالى » وكذا ذكره ص 7٠١‏ فى المتوفين 
تقريئاء وقال : « توفى سنة أربع أو خمس وثلاثين ) » والنجوم الزاهرة 4/ ؟9١.‏ 

(؟) بعده فى ب ,» م : (الفضل). 

(؟) تاريخ بغداد 2301/١١‏ والمنتظم 288٠/١4‏ والنجوم الزاهرة 4/ 17/7. 

(4) المنتظم . الموضع السابق . 

(5) فى بء م: (العر) . 
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فَلْهَكُنْ قَرْدًا من'' النا سٍ ويوْضَى بالقليلٍ 
الس 15 امفيك انعط" كلجل 
ويَرَى بالحزم أن ال .حزم فى تركِ الفضولٍ 
ويُداوى مورّض الوّخ دة بالصبر الجميلٍ 
لا يمارى أحدًا ماا عاش فى قالٍ وقيلٍ 
يَلْرَمُ الصّمْتَ فإن الصّ ‏ مت تَهْذيبُ العقولٍ 
يَدَمْ الكبِر لأهلي © ويَوضَى بالخمولٍ 


أَىّ عيش لامرئ يض يخ فى حالٍ ذليلٍ 


ع : 1-8 00 عودم 
) : تغعيض ومئقاساة ثقيلٍ 
5 0 


.6 فى بء م: فى‎ )١( 

. سقط من: ص‎ )١ - 5١ 

5 - ") فى باء.م: «سيرى كافيًا عمًا). 

(:) فى ب0٠)ام:‏ «ولأهل الكبر) . 

(5) فى ب20 م: و مقاساة ). 

(5) فى بء م: (مداناة). 

- م فى الأصل : «أكملت هذا عشت فى ملك جليل»» وفى ب: «أكمل هذا كان فى ملك 
ظليل» . وفى م : «أكمل هذا كان فى ظل ظليل» . 


كحت 


0ه 2 0 زياع و 
محمد بِنُ عبدٍ الله بن سُكِرَة » أبو الحسن 0 
المهُدىٌ بالل » كان شاعرًا أديًا حَليعًا ظَرِيفًا» وكان يَنوبُ فى يقابة الهاشميّين 
ارس ير : هذه 
0 فين 
ومن مُسْتَجادٍ شعره ولطيفه قوا 
فى وجه إنسانةٍ كلِفْتٌ بها أربعةٌ ما اجْتَمَعْنَ فى أحد 
الوجهٌ بدرٌ والصّدْعٌ غاليةٌ ‏ والوِيقُ حَمْوٍ والتَّمْدِ من بَردٍ 
ومن مُجِونٍ شعره قولّه وقد دحل حَمّامًا » فشرق نعلّه » فعاد إلى منزله حافيا 
ا 
3 اظع إليك أَدُمُ حَمّامَ ابن موسى وإن فاق المنى طيبًا وح 
5 ا 5 7 و ب 5 و 74 
تكائرتِ اللصوصٌ عليه حتى ‏ ليَحْمّى من يُطِيفٌ به ويَعْرَى 
ًَّ 5 بز 5 0 ى ( 


8 / فى النسخ : 9 الحسين» . والمثبت من مصادر ترجمته الآنية عدا تاريخ الإسلام : يتيمة الدهر‎ )١( 
وسير أعلام النبلاء 1/ 71م‎ »4٠١ /4 ووفيات الأعيان‎ 287/١4 وتاريخ بغداد / 45» والمنتظم‎ 
ص 4١٠غ وكنيته فيه : « أبو العباس 6غ والوافى‎ )4.. - 78١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 
.8.28/7 بالوفيات‎ 

)١(‏ فى الأصل : « جذعة)ء وفى ص : (١‏ خذعة). 

(*) انظر تاريخ بغداد 457/0» وتاريخ الإسلام ((حوادث ووفيات ١م"‏ -898.0) ص .1١9‏ 
(4) انظر تاريخ بغداد الموضع السابق » والمنتظم 4 .8/5/١‏ 

(5) ذكر فى حاشية تاريخ بغداد ؛ أن بهامش الأصل عنده جاء : « يلوح إلى بشر الحافى الزاهد المشهورء 
رضى الله عنه ) . 


كك 


7 و 0 0 3 00 ج22 
يوسف بن عمرّ بن مسرور » أبو الفح القوّاس » سيع التغورىئ وابِنَ 


أبى داوة وا صاعدٍ وغيهم » وعنه الخلال والعمَاريُ والتثوخيئ وغيؤهم » وكان 
تقد نبيلا » يُعَدّ مِن الأبدال . قال الدارقطه”” : كنا كبك به وهو صغية . وكانت 
وفائه لثلاث بَقِين من ريع الآخِر عن خمس وثمانين سنة » ودّفْن بباب حرب » 
رمه الله سال 


يوسفٌ بن أبى سعيدٍ 0 أبو محمدٍ التُحوىٌ بن التحوىٌ '» وهو 
الذى تمّم شرع أببه لكتاب سِبوَيْه » وكان يَوْجِعُ إلى علم ودين » وكانت وفائه 
فى ربيع الأول منها عن خمس وخمسين سنةٌء رمه الله تعالى وإيانا به 
وكرمه . 


/١١ 80"ء وسير أعلام النبلاء‎ /١ 4 والمنتظم‎ 2١47 وطبقات الحنابلة ؟/‎ :76 /١ 4 تاريخ بغداد‎ )١( 
.1١7 ص‎ )4.0٠0 - 8١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 

راح ار الا ع للا جرس بس الو اناري كنا الى طناك لل 

(5) انظر تاريخ بغداد 4 /١‏ 975 وطبقات الحنابلة ؟/ "47 .١‏ 

(: - 4) سقط من : م. وانظر مصادر ترجمته : المنتظم 2017/١4‏ ومعجم الأدباء 250/٠١‏ وإنباه 
الرواة 4/ 71» ووفيات الأعيان // ؟/اء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )5٠٠ - "8١‏ ص 21١7‏ 
والجواهر المضية "ا/ 578. 


4.5 ( البداية والنهاية "0/١‏ ) 


ثم دلت سنة ست وثمانين وثلاثمائة كة" 


فى امْحرّمٍ من هذه السنةٍ كشّف أهل البصرةٍ عن قبر عُتيق» فإذا هم بميتٍِ 
طرئٌح2 عليه ثيائه وليف فظئُوه الزبيرَ بن العَوّام » فأخرجوه وكفنوه ودقنوه» 
وانّخَذُوا عند قبره مسجدًا » ووُقفت عليه أوقافٌ كثيرةٌ » وجُعل عندّه دام وقُوَامٌ 
وفوش وتَنُويرٌ . 

وفيها ملّك الحاكمٌ الغُتيدىٌ بلادَ مصرّ بعد أن هلّك أبوه العزيدٌ بن الم 
الغاللي ؛ ركان غيزه 10ل إحدى عر مله زب أخهر واوناء كدير لمجا 

10 

معه أَرْجوانُ الخادمٌ» وأمينٌ الدولة الحسنٌ بن عَمَارٍ شيخ كتامة”' » فلما تمكن 
الحاكم قتلهما وأقام غيرهماء ثم قل حَلْقَاه حتى اشتّقام له الأ على ما 
سند كده» إن شاء اللّهُ تعالى . 

إ[ى 5 5 ع 7 وه ير 

وحجٌّ بالناس فى هذه السنة الاميخ الذى من جهة المضريين » والخطبة 
2 


لهم 


هَ م 5 ع 
وتمن توفى فيها من الاغيانٍ : 


أحمد بِنُ إبراهيمَ بن محمدٍ بِنِ يحبى بن سَحْتَوَيْهِ » أبو حامدٍ بن أبى 


)4..١ - 881١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2١78 - ١١7/4 والكامل‎ »387/١4 المنتظم‎ )١( 
.1١15 ص‎ 

: فى الأصل : « كنانة » . وكتامة : قبيلة من البربر . تاج العروس (كات م‎ )١( 

(" - ”) سقط من : الأصل . 


املح 


01١م‎ 


ارك 07 
إسحاق المزكى التتسابورى 4 سيع الْأصَعٌ وطبقته » وكان ل 
صِغْرِه إلى كبره ) وصام من دهره سَودًا تسعًا وعشرين سن ) قال الحاكها”" 
وعندى أن الملايكة لم تَكدْبٍ عليه خطيئة . تُوفى فى شعبانَ من هذه السنةٍ عن 

ً 2 و و 7 

أبو طالب المكئٌ .» صاحبٌُ ١‏ قوتٍ القلوب » , محمد بن علي بن عطية . 
7 ,2 و ولك :1 7 0 َ 
أبو طالب المكيئ”” , الواعِظ اَذَكَو الرَّاهِدُ المعبِدُ, الرجل الصالح. سيمع 
الحديثٌ » وروّى عنه غيرُ واحدٍ . 

قال العتيقيخ”' : كان رجلا صالحاء مُجْتَهِدًا فى العبادة . 

وصئّف كتايًا سمّاه «قُوتٌ القلوب )» وذكر فيه أحاديتٌ لا أَصْلٌ لها 
وكان يَعِظّ الناس فى الجامع بيغداء . 

بي (©)اءع 


3٠و‏ وحكى ابنٌ الجؤزىٌ 027 
دحل البصرةً بعد وفاةٍ أضّ الحسن.بن سالم» فَانْتَمَى إلى مَقالههع ودخل بغداد 
فَاجتمَع عليه الناسٌ » وعٌقِد له مجلسٌُ الوَعْظٍِ ) » فغلط فى كلامه » وحفِظ عنه أنه 


قال: ليس على امْخلوقين أضَّدُ مِن الخالق . فبدَّعه الناسٌُ وهجروه» وامْتّنع من 


)١(‏ تاريخ بغداد ٠١/4‏ وفيه : ١‏ سحتويه »ء والمنتظم 5 /١‏ 03784 وسير أعلام النبلاء 437/1١‏ وفيه فى 
ترجمة أبيه المزكى :177/١7‏ 3 مختويه 26 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات «8١‏ - .4.6) ص 
6. 

."84/١4 والنتظم‎ ء5١‎ 2.5٠/4 تاريخ بغداد‎ )١( 

(5) تاريخ بغداد / 85» والمنتظم /١4‏ 80» ووفيات الأعيان 25١/4‏ وسير أعلام النبلاء /١١‏ 
1 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 78١‏ - ..4) ص 177ء والوافى بالوفيات .١١5/54‏ 
(؛) تاريخ بغداد 7/ 85» والمنتظم 5 ."86/١‏ 


.786 /١ 4 المنتظم‎ )5( 


الكلام على الناس» وقد كان أبو طالب من تبيخ الشماٌ» فدخل عليه 
عبدُ الصمدٍ بِنٌ على » فعائّبه فى ذلك » فأَنْسّد أبو طالب : 


اليل عت و بن ا 


وقال أبو القاسم بن بشراتَ”' : دخَلْتُ على شيخنا أبى طالب المكي وهو 
يموت » فقلتٌ : أؤصنى . فقال : إذا ميم لى بخير فائمُو على جنازتى لَورًا وشكوا . 
فقلتُ : كيف أَعْلّمْ ذلك ؟ فقال : اجلس عندى» ويدّك فى يدئ» فإن قبَضْتٌ 
على يدك » فاعْلّم أنه قد حُتِم لى بخير. قال : فجلّستُ عندّه ويدى فى يده 
فلما حان فرائُه » قبض على يدى قَبِضًا شديدّاء فلما رُفِع على جنازته » نتَوتُ 
للّورّ والشكر على لَعْشِه . قال ابن الجؤزىٌ : تُوْفَى فى ججمادى الآخرةٍ من هذه 
السنة» وقبرُه ظاهرٌ بالقرب من جامع الؤصافةٍ . واللهُ أعلم . 


( 


ويا صَُبِحٌ ليتك لم تَقُرَبِ 


العزيرٌ صاجبٌ مصرر 


و.)ء» 7ه 0 1 06 77 6 ال 5 1 وو 
نزارٌ بن الجر مَعَد أبى تيم . ويُكثى نزارٌ هذا بأبى منصورء ويُلقَبُ 


2 م 1 ًَ 2 00 7 
بالعزيز » توْفى عن ثنتين وأربعين سنة » منها ولايئه بعد أبيه إحدى وعشرون سنة 
وخمسةٌ أشهر وعشّرةٌ أيام : وقام بالأقر م بده وله الحاكمٌ والحاكمم هو الذى 


)١١(‏ فى باء مم! (متعب). 

)١(‏ المصدر السابق » وسير أعلام النبلاء /١5‏ /الاه. 

(5) المنتظم 585/١4‏ والكامل 7/5١١غ‏ ووفيات الأعيان ه/ .51١‏ وسير أعلام النبلاء 2151/18 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )4.٠. - 88١‏ ص 2595 ومرأة الجنان ؟/470. 


4ك 


تست إليه الفوقةٌ الضالَةُ المضِلَّةُ الرُنَادقةٌ الحااكميةٌ » وإليه يُنْسَبُ نسب" أهل وادى التيع 

لزي أثباع هستكين”' عُلام الحاكم الذى بعثه إليهم يَدنمُوهم إلى الكفْرٍ 
0 فأجابوه» لعنه اللّهُ وإياهم» وأما العزيد هذا فإنه كان قد استؤرّر رجلا 
نصرائيًا يقال له : عيسى بن نسْعلُورِسّ :وخ يهوذها اسقة ريشا" + فد بسريهما 
أهل هاتين ادن فى ذلك الزمانٍ على المسلمين» حتى كتهت إليه امرأة قِضصّةٌ فى 
حاجة لها تَولٌ فيها : بالذى أء عَرٌ النصارى بعيسى بن نِسْطُورِسٌ» واليهود بميشاء 
أل المسلمين بك إِلّا ما كشَّفْتَ ظلامتى . فعندٌ ذلك أمّر بالقبض على هذين 
الرجلّين » وأَحَذ من النصرانك ثلاتّمائةٍ ألفٍ دينار. 

وفيها تُْديْت بنث عَضّدٍ الدولة التى كانت زوجة الطائع لل فخملت 
تركتُها إلى ابن أخيها بَهاءٍ الدولةٍ » وكان فيها جَؤْهَدُ كثي وتحفٌ ولطائفٌ وغير 
ذلك . ١/1‏ ١ظع‏ واللهُ أعلم . 


. ) فى الأصل» ص : ( نسبة‎ 01١ 

(0) فى باء م: وهستكر». وفى ص : 3 مستكين 6. وانظر مجموع الفتاوى 9/ 2151١‏ وفيه : 
« هشتكين ). 

(*) كذا فى النسخء والمنعظم 2885/١5‏ وفى الكامل 21١5/5‏ وسير أعلام النبلاء :1148/١1‏ 
متشا . 


56 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين وثلاثمائة 

1 00 ورم 1 0 و م و 5 

فيها تَوْفى فخرٌ الدولةٍ أبو الحسنٍ عل بن رُكنٍ الدولةٍ بن بُوَيْه » ورتب 
ولدّه رُسْكمُ فى الملك بعدّهم) وكان عمزه أربعَ سئين )ع وقام. خواصض أبثة كدير 
الممالك والرعايا . 

كن 12 1 ع 

ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 

ع ابي 7 امه 5 3 5 000 2 0 

أبو أحمد العشكرى اللغرى , وهو الحسنٌ بن عبدٍ الله بن سعيدٍ . أبو 
ع 2 7 2 1 2 او و 
أحمد العشكرىٌ اللغوئُ ' . العَلّامةٌ فى فنّه وتصانيفه المفِيدةٍ فى اللغة وغيرهاء 
ويقال : إنه كان يِل إلى المعتزلة . ولما قيم الصاحبُ بن عَبَادٍ هو وفخو الدولةٍ 
للد التى كان فيها أبو أحمدّ العشكرىٌ - وقد كبر وأَسَنّ - بَث إليه الصاحبثُ 
ابن عَبَادٍ برقُعةٍ فيها هذه الأبياتٌ : 

1 و 02007 5 5 56 - و 
ولا أبَيتم أن تزوروا وقلتمٌ ضعْفنا فما نقَوّى على الوخدان 
اتبناكمٌ من بُعْدٍ أرض تَرُورُكم فُكم مَنْزلٍ بكر لنا وعَوَانٍ 
نناشِدْكمٌ هل من قِرَى لتريلكم بطولٍ جوار لا يملءٍ جفانٍ 


)4.0. - "4١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ »٠737 - ١١59/9 والكامل‎ »380//١ 4 المنتظم‎ )١( 
؟59.‎ 5١ ص‎ 

(؟) المنتظم 4 /١‏ 40لاء وإنباه الرواة 9٠١ /١‏ ومعجم الأدباء // 77, ووفيات الأعيان ؟/ 280 وسير 
أعلام النبلاء »4١/15‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١م”‏ - 4.6.0) ص 48. 

(5) فى بء م : (الوحدان » . والوخدان : الإسراع. وسّعة الخطو. تاج العروس (و خ د). 


6ع 


" فتن جيك ارات قن برعم 


ع 5 3 َُ 5 3 0 8 ١‏ 
أرومٌ نهوضًا ثم يَنْنِى عزيمتى 2 تعؤذ أعضائى من الرَجَفَانٍ 


أُمُعٌ بأمرٍ الحرّم لو أَسْيَطِيعُه ‏ وقد جيل بين العَيْرٍ والنرّوانٍ 
ثم تحامل وركب بغلته » وصار إلى الصاحب » فوجّده مشغولا فى خحيمته 
و 1 1 2 2 ُّ ع و ع 8 2 
بِبّمةٍ الوزارة » فصعد أَكمَةٌ» ثم نادى بأعلى صوتّه مُتَمثّلا بقولٍ أبى تمام ' : 
ما 0 أرى القَكدَ القَه 8 70 دونى وقد طال ما اسْتَفك* 2 وك 
فلما سيع الصاحبٌُ صوئّه ناداه : ادْسحلُها يا أبا أحمدّ» فلك السابقةٌ الأولى . 


فلما صار إليه وقدِم عليه أكرمه وعظمه وأخسن إليه . 
و 4 2 ه44 - 
وى العسكريٌ يوم التّووية من هذه السنةٍء وقال ابن حَلّكانَ ': وُلِد سنة 
ين محر 20 هه ف 
ثلاث وتسعين ومائتين» وتُوْفى سنة ثُنْتين وثمانين 


19 عط من :ا م. / 
)١(‏ فى الأصل» ص : «تعود)» وفى ب : ١‏ قعودًا و)» وفى المنتظم : ( قعود و . والمثبت من معجم الادباء . 
() فى النسخ » والمنتظم : « الرشيد » . والمثبت من معجم الأدباء . وابن الشريد هو صخر بن عمرو بن 
الشريد أخى الخنساءء والبيت المقصود هو البيت التالى : أهم بأمر الحزم ... 

وهو من جملة أبيات قالها صخر وكان سبب ذلك أنه أصابته طعنة فمرض منها طويلا» فضجرت 
منه زوجته » فمرت بها امرأة فسألتها عن حاله» فقالت : لا هو حى فيرجى » ولا ميت فينسى . فسمعها. 
صخر فأنشد أبياتا منها هذا البيت . انظر وفيات الأعيان ؟/84. 
هع ديوان أبى تمام ؟/8. 
(5) وفيات الأعيان 0 
(0) فى الأصل» ب» ص : ١‏ ثنتين) . 
(0) انظر ما سبق .ص 145 . 


الو 


عبدُ اللّهِ بنُ محمد بن عبدٍ اللّهِ بن إبراهيم بن عُِيدٍ اللّهِ بن زيادٍ بن 
مِهْرانَ » أبو القاسم الشاهدُ» المعروف بابن التَيّاج'" ؛ لأن جدّه أمْدَى لبعض 
الخلفء تَلْجَاء فوقع منه مؤققاء فغرف عند الخليفة بلاج » وقد سمع أبو القاسم 
هذا ين البَعُوىٌ وابن صاعدٍ وابن أو رمتعم ارد 
والأزْهَرئٌ والعتيقخ”"' وغيزهم ين الحفّاظٍ . قال اب الجؤزئ”' : وقد اتّهَمه 
لمْحدّثون » منهم الدارمٌُطَنِيع » ونسبوه إلى أنه كان يُرَكْبُ الإسناد » ويَضّعُ الحديتٌ 
على الرجالي » فاللهُ أعلم . وكانت وفائّه فى ربيع الأول فجأةٌ . 

تراد لط ب رين اموي ار لان لبان 
راشدٍ بن عبدٍ اللَِّ بن سليمانَ بن رُولاقٍ , أبو محمد المِضرىٌ الحافظٌ”” , صف 
ل ا 
الكئدىٌ فى ذلك » انتهى الكندىٌ إلى سنةٍ ست وأربعين ومائتين» وذيّل ابن 
زواافزمن لشاف كاد إلى سنةِ سسٌّ وثمانين وثلائمائة » ملا به يام محمد بن 
التُعمانِ قاضى العْبَيْدِئّين , وأظنّه مصئّفٌ كتاب ١‏ البلاغ ) الذى الْتَصَب للردٌ عليه 
القاضى الباِلانع » أو هو مصلقُه عبدُ العزيز بن التُعمانٍ . واللَّهُ أعلم . 


كانت وفاةٌ ابن زُولاق فى أواخر ذى الْمَعْدةٍ من هذه السنة عن إحدى 


)١(‏ .تاريخ بغداد /٠١‏ 30٠ء‏ والمنتظم 5 /١‏ 86"*؛ وسير أعلام النبلاء »47١ /١5‏ وميزان الاعتدال ؟/ 
7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات "48١‏ - ..4) ص 2١5١‏ والوافى بالوفيات .4937/١1/‏ 
(؟) فى الأصل» بء م : 9 العقيقى 6؛ وهو أحمد بن محمد العتيقى . وانظر الأنساب 2167/4 وسير 
أعلام النبلاء 15/ 579. 

."86 /١ 4 المنتظم‎ 5 

(4) معجم الأدباء / 0؟”ء ووفيات الأعيان ؟/ :31١‏ وسير أعلام النبلاء /١١‏ 477» وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 78١‏ - 4.6.0) ا ص 318 1"58. 


فت 


وثمانين سنةً ع رحمه اللَّهُ تعالى . 


ابن بَطَةَ عبِيدُ الله بنُ محمدٍ بن حمدانَ» أبو عبدٍ اللّهِ الغكبرئ”"' , 


روف بابنٍ نعل اند لماع التابلة تزه لكف والتشائيت اللي 6 اياوه 
فى قُنونٍ من العلم » سمع الحديتٌ من البَعُوىٌ وأبى بكر التيسابورىٌ وابنٍ صاعدٍ 
وخَلْقِ فى أقاليع متَعددوٍ وعنه جماعةٌ من الحنَّاظٍ ؛ منهم أبو الفتح بن أبى 
المُوارسٍ » والأرْجن » والبؤمكيئ » وأنْتَى عليه غير واحدٍ بن الأئمة» وكان من 
َُْ بالمعروف وتثهّى عن المنكرء وقد رأَى بعضّهم فى انام رسولٌ الل يله 
فقال : يا رسولٌ الله » قد اخْتلمّتُ علّينا المدَاهِبُ . فقال : عليك بأبى عبدٍ اللِّ بن 
بَطَةَ . فلما أصْبح ذهب إليه لبشه بالمخام » فحن رآه ابن بَطَةٌ تعشم إليه وقال له 
قبل أن يُخاطِيه : صدّق رسولٌ اللَّهِ يت . ثلاث مراتٍ . وقد تصَدَّى الخطيث 
لبعْدادىٌ للكلام فى ابن بَطَهَ والطّْنٍ فيه ؛ بسبب ادٌعائِه سماع « السنن ) لرجاءً 
ابنِ مُرَجَى و( معجم البعُوىٌ ) » وأسئد بعضٌ الجرح فيه إلى شييخه عبدٍ الواحدٍ بن 
علخ الأُسَديٌ المعروفي باين بَزهانَ اللّغْوىٌ » فاتعَدب ابن الجوزئٌ”” للردٌ على 
الخطيب والطعن عليه أيضّاء بسبب بعض تشايخه» والانيصارٍ لابن بَطَةَ 
نحكى عن أى الؤاِبن عق أن ان زهان كان ترى مذهب مزج لله فى 
أن الكفار رلا يُخَلّدونَ فى النار دائمماء وقالوا : لأن دوامَ ذلك ممن لا يَتَسَفّى لا 


معتّى له هنا ؛ مع أنه قد وصّف نفسه بأنه أَرْحَمُ م الراحمين . ثم شرع ابن عَقِيلٍ يَددُ 


/١ 4 والمنتظم‎ »١ 414 وطبقات الحنابلة ؟/‎ 0٠7 وطبقات الفقهاء ص‎ ءلالا١‎ /٠١ تاريخ بغداد‎ )١( 
.1١45 ص‎ )1٠0٠١ - "4١ 4؟5, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ /١ 5 وسير أعلام النبلاء‎ ,©9 

وانظر ما تقدم فى صفحة 1؟؟. 

(؟) المنتظم 791/1١14‏ - الأول 


لاع 


على ابن بَؤْهانَ . قال ابنُ الجوزىٌ : فكيف يُقْجَل اجرح والتعديل من مثلٍ هذا ؟ ! . 
ثم روى ابن الجوزىٌ بسنده عن ابن بَطِةَ أنه سيمع ( المفجم ) من البغوئٌ » قال : 
م , 1 دق و 
والمتْبتٌ مُقَدّمٌ على النافى . قال 47/١١٠ظع‏ الخطيث ‏ : وحدّثنى عبدٌ الواحدٍ بن 
َوْهانَ قال : قال محمدٌ بن أبى الفُوارس : روّى ابن بَطْدَ» عن البغوىٌ » عن أبى 
0 ان 2 2 
مُصْعْب » عن مالك » عن الزهرىٌ » عن أنس قال : قال رسول الله يلم : « طلبٌ 
١ 0 ' 00‏ 3 
العلم فريضة على كل مسلم ») . قال الخطيبٌ : وهذا باطل من حديث مالك ) 
لحمل فيه على ابن بَطةً . قال ابن الجوزئٌ : وجوابٌُ هذا من وجهين ؛ أحدُّهما» 
ءِ 2 007 2 2 1 
أنه وُجد بخط ابن بَوهانَ أن ما حكاه عنه الخطيبُ من القَدُّح فى ابن بَطةٌ باطل ) 
وهو شيخى أَحَذْتٌ عنه العلم فى البداية . الثانى » أن ابن بَوْهانَ قد تقَدّم المَدْحُ 
فيه بما خالف فيه الإجماع » فكيف قَبِلْتَ منه القول فى رجل قد حكيْتٌ عن 
مَشايخ العلماءٍ أنه رجلٌ صالحٌ مُجابُ الدعوة» تَعودٌ بالل من الهَوَى . 
م اء ب 00 1 7 0 

على بن عبد العزيز بن مَرْدَك ؛ أبو الحسن التزذعىٌ » روّى عن ابن أبى 
حاتم وغيره» وكان كثير المالٍ » فترك الدنيا» وأقجل على الاعتكافيٍ فى المسجدٍء 
وكثرةٍ الصلاة والعبادةٍ . 


فخرٌ الدولةٍ على بنْ رُكُنٍ الدولةا” بن بُوَئْهِ الدَيلميُ» ملك بلادٍ الى 
ونواجيها » وحين مات أخوه مُوْيّدُ الدولةٍ كتب الصاحب بن عَبَادٍ بالإشراع إليه ؛ 


. ”ا/ه/٠١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) روى هذا الحديث من طرق كثيرة عن عدة من الصحابة . وحسن متنه الشيخ شعيب بشواهده وطرقه فى سير 
أعلام النبلاء .5١ /١١‏ وانظر طرق الحديث فى جامع بيان العلم ١7/١‏ - 8", وفيض القدير 717/4؟. 
(9) فى بء م: (مدرك ). وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 23٠0/١١‏ والمنتظم /١14‏ 23517 وتاريخ 
الإسلام ١حوادث‏ ووفيات "8١‏ - 4.6.8) ص .١118‏ 

(4) المنتظم /١4‏ 54*, والكامل 171/59. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات #8١‏ - 4.6.0) ص 
ده والعبر "ا/ هلاء والتجوم الزاهرة .١958 :١91//4‏ 


موت 


فولاه الخْلّكَ بعد أخيه» واستؤرّر ابنّ عَبَادٍ على ما كان عليه فى أيام أخيه مؤيدٍ 
الدولة . توفى عن ست وأربعين سند منها مدةٌ مُلكه ثلاث عشْرةً سنة وعشّرة 
أشهر وسبعةً عشَّرٌ يوماء وترك من الأموالٍ شينًا كثيرًا ؛ من ذلك من الذهبٍ ما 
يُقَاربُ ثلاث آلاف ألفِ دينار» ومن الجواهرٍ نحوًا يمن خمسةً عشَّرَ ألفٌ قطعةٍ» 
يُقَارِبُ قيمتُها ثلاثة آلافب أل دينار» وغيرَ ذلك مِن أوانى الذهب زِلَنّه أل ألنٍ 
دينار» ومن الفضة زمه ثلاث آلافٍ أُلفٍ درهم » ومن الثياب ثلاث آلافٍ حِمْلٍ ) 
وخزانةٌ السلاح ألمًا جل » ومن الُوشٍ أل وخمشهائة حِمْلٍ » ومن الأمتِعةٍ ما 
يلين بلملوك » ومع هذا ليله توى لم يكن لهم وصول إلى شىءٍ بين المالٍ» ولم 
يَحْصُلْ له كفن إلا ثوبُ رج ين امجاورين فى المسجدٍ» واشْتغلوا عنه بمللكِ 
حتى تم لولده رز تكزابن يعيفه نالن امرك اول شمكن احلا هن الوصو إيده 
وس ل يوجر على ل الأ لع حير رد را ال 
الع العظيم . 

ابن سَمْعُونَ الواعِظٌ , محمد بن أحمدّ بنٍ إسماعيلٌ '. أبو الحسين بن 
سَمْعونَ الواعظ , أحدٌ الصّلَّحاءٍ والعلّماِء وكان يقال له : الناطِق بالميكمة . 
روى عن أبى بكر بن أبى داود وطبقتِه » وكان له يد طُولّى فى الوعظٍ والتَدْقيقٍ فى 
امُحَامَلاتِ » وكانت له كراماتٌ ومُكاسَّفاتٌ ؛ كان يومًا وهو يَعِظ الناسّ على 
امبر » وتحتّه أبو الفتح بن القَوّاسٍِ » وكان من الصا حين المشهورين » فنعس ابن 
القوّاسِ » فشك ابنٌ سَمْعونَ عن الوَعْظٍ حتى اسْمَيقَظ » فحين استيقظ 111/1,] 


)1١(‏ بعده فى الأصل : «عثمان بن إسماعيل» . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد /١‏ 27074 وطبقات 
الحنابلة ؟/ ه316 وا لنتظم هلا ووفيات الأعيان 7 وسير أعلام البلاء 15/ متم وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات "8١‏ - ..4) ص ”157. 


1: 


قال ابن عون الحر ال ع : نعم . قال : فلهذا 


0 ؛ فرأَى أبوها رسول الل َه فى انام وهو 
يقولٌ له :اذْمَبٍ إلى ابن سَمعونٌ ليأنن منزلك » فدعُوَ لابنتيك » وهى تَبراً بإذنٍ 
اللَِّ تعالى . فلما أصْبح ذهب إلى ابن سمعونٌ ليأنى » فلما رآهء نض وليس ثياته 
وخرج معهء فظن الرجل أنه يَذْهَبُ إلى مجلس وغظِه ؛ فقال : أقولُ له فى أثناءٍ 
الطريتٍ . فلما مر بدارٍ الرجل دحل إليها الشيحُ فأخضّر إليه ابنتّهء فدعا لها 
والخزف درات تن باضه 

وبعث إليه الخليفةٌ الطائعغ لل من أخضّره وهو مُعْضَبٌ » فخيف على ابن 
0 » فكان أكثر ما أَوْرّده 
من كلام أمير المؤمنين عل بنِ أبى طالب » فبكى الخليفةٌ حتى شع شهيقه » ثم 
خرج تن ين بده رعو 150 شيل الخارقة ب برأبعاف للع بوانت عطياة: 
ل ل ل 
فَعلِئْتٌ أنه مُوَهْقٌ » قد كُوشِف بما كان فى خخاطرى عليه . 

ورأى بعضّهم فى الام رسول للك ولى جانيه عيسى ابن مرب » عليه : 
السلامٌ » وهر يُقول : أليس من أكتى الأخباق؟ اليس من أمتى الرهباث ؟ أليس من 
أتَى أصحابٌ الصّوامع ؟ فبينما هما كذلك إذ دحل ابن سَمْعونَ فقال له رسول 
الله مله : أفى أُمتِك مثلٌ هذا ؟ فسكت عيسى عليه السلامٌ . 


3 و 56 0 - اعم 0 4 : :7 6 
كان مولد ابن سَمَعون فى سنةٍ ثلاثمائة » وتؤفى يوم الخميس الرابع عشرٌ من 
)١(‏ مدنفة ومدنّفة : براها المرض حتى أشفاها على الموت . اللسان (د ن ف). 


كلا 


فم القفكو نهل احتف ودقق يتارم" قال الل دورق "لاخر بعد 
سنين”' إلى مَقْبَرةٍ أحمد ء وأكفائه لم نَل رجمه اللّهُ تعالى . 

اخ فلولة: السامائية انوج بن امنصور إن توج بن لطتو بنق أ قد ابن 
إسماعيلَ , أبو القاسم السامانيئ”” » مَلِكُ خُراسانَ وغَْنَة وما وراء النهرء ولى 
الملك وله ثلاتٌ عشْرةً سنةٌ» واشكمءِ فى الملكِ إحدى وعشرين سنةٌ وتسعة 
أشهر» ثم قبّض عليه حَواصٌّه» وأجلّسوا أخاه عبد الملكِ مكائه» فقصّدهم 
محمودٌ بن سُبْكيكين , فاتْترّع الملك من أيديهم » وقد كان لهم فى املك " مائة 
سن وسنتين وشهورا"'» فباد مُلْكهم فى هذا العام» وللّه النّْضُ والإبرامٌ . 

أبو الطيّبٍ سهلٌ بن محمدٍ بن سليمانَ بن محمدٍ بن سليمانَ الصَّعُْ كي 
القَقِيهُ الشافعيئ”"'. إمامُ أهل تَتِسابورَ»ء وشيحٌ أهلٍ تلك الناحية » كان يَحُصّرُ فى 
مَجلِسِه نحوٌ من خمسمائةٍ مخبرة» وكانت وفاته فى هذه السنةٍ على المشهور » 
وقال الحافظ أبو يَعْلى ليان فى «الإؤشادٍ 6 إنه مات فى سنة شين" 
وأربعمائة . فاللّهُ تعالى أعلمٌ . 


."1/1١١ المنتظم‎ )١( 

(؟) فى الأصل : 9 سنة»» وفى ب» م» ص : 9 سنتين) . والمثبت من المنتظم . وانظر تاريخ بغداد /١‏ 
/ا ففيه أنه نقل من داره سئة ست وعشرين وأربعمائة . 

(5) المنتظم ١١/لاء‏ والكامل »١759/5‏ وسير أعلام النبلاء 2514/١5‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١ل“‏ - .4.6) ص .١59‏ 

(4: - 4) فى ببء م: (ماثة وستين سنة) . والمثبت حقه أن يكون : وسنتان وشهور . 

(5) طبقات الفقهاء ص .٠5١‏ وتبيين كذب المفترى ص 25١١‏ ووفيات الأعيان ؟/ ه"٠4:‏ وسير أعلام 
النبلاء /١17‏ 25007 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )4٠١ - 1١١‏ ص 2٠١١‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكى 881/4. 

(5) الإرشاد 1/ 8557. 

() فى الأصل : « ثلاثين» » وفى ب » م : 9 ستين ) . وقد ذكر ابن خلكان أنه توفى فى سنة سبع وثمانين 
وثلائماثة » وذكر الحافظ الذهبى والسبكى أنه توفى فى سنة أربع وأربعمائة . 


االو 


97/ ا لاظع ثم دخلت سنة ثمان 


وثمانين وثلاثمائة" 


الاي انارق" دوخ اليك يريا عله "الحيفة مفظه فى حرقد | 27 
كديك بحيج هد ناذا الحسامات ويول الذؤات :فى الطرقات, 
وفيها جاءت رسل أبى طالب ا فبائعة الخليفة » وأمَوِه على 
تُعامليه يلاد الى ولقّبه مجد الدولة و”"كَهْت الأَكق وبعث إليه بِالملع 
والولاية » وكذلك لبدرٍ بن حَسْتَوَبْهِ» ولقّبه ناصرَ الدين والدولة» وكان كثير 
الصّدَّقاتِ . 
وفيها هرب "عبد الله“ بِنُ جعفر - المعروفٌ بان الونَابٍ » المنتَِبُ إلى 
ان لاني - من السجن بدارٍ الحلافة إلى «التطيصة» قاواء ,اشوا مدت 
الدولة» ثم أَؤْسَل القادرٌ باللّهِ » فجىء به مُضَيْقَا عليه فاغتقله» ثم هرب من 
الاغتقالٍ أيضاء فذهب إلى بلادٍ كيلانَ» فاذّعى أنه الطائع لله » فصدّقوه 


- "4١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ١54 - ١8/9 والكامل‎ »4 28/١5 المنتظم‎ )١( 
.51 2719 )ص‎ 

(؟) المنتظم .8/١‏ 

() سقطت من النسخ . والمثبت من المنتظم .8/١8‏ 

(4 - 4) فى الأصل؛ ص : «عبيد الله وفى م» والكامل : « أبو عبد اللّه) . 

(5) فى الأصل » ص : ( خدمة ). 


لت 


وبايّعوه ) وأذّوا إليه الْعُشْرَء وغيرَ ذلك مِن الحقوق » : ثم اتقَّقَ مجى ب بعضهم إلى 
بغدادٌ ع فسألوا غن الأمرع فإذا به ليس له صِكْةٌ ولا 7-0 50 
5 ل 07 0 5 
واضمَحل أمزه » وفسَد حاله, فانهّزم عنهم . 
وحج بالناس فى هذه السنة أمية المضْريين » والخطبةٌ با حرمين للحاكم 
الغبيدىٌ , قتحه الله . 


ومّن ُوْفَى فيها من الأغيانٍ : 

أبو سليمانَ حَمْدُ - وثْقالُ : أحمدُ - بن محمدٍ بن إبراهيم بن الخطّاب 
الخطابيئ الببشتيغ”' , أحدُ الممشاهير الأغيانٍ» والقُقهاءٍ امْحدّئين المكثرين» له من 
المصَبّفَاتِ ( مَعَالمُ السنن ) و « شوح البخارى ») » وغيد ذلك مِن التصانيفي النافعة 
المفيدة» وله شعو حسنٌ » فمنه قوله : 
ما ذُ'ْتَ حيًا فدارٍ الناسّ كلهم فإما أنت فى دار المداراة 
مَن يدر دارّى ومن لم يَدْرِسوف يُرَى عما قليلٍ نديمًا للنّداماتِ 


وكانت وفاثه بمدينة بُسَتٌ فى ربيع الأول من هذه السنةٍ . قاله اب تَلْكانٌ”” . 


الحسين بن أحمدٌ بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ' بكثرء أبو" عبد الله 


)20 معجم الأدباء 15/88/14ء وإنباه الرواة 2١١6© /١‏ ووفيات الأعيان ؟/ 2314 وسير أعلام النبلاء /١١/‏ 
6'”ء وتذكرة الحفاظ ,.٠١١8/*‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات #8١‏ - 4.6.0) ص 58١ء‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى */781. 

(؟) وفيات الأعيان ؟/8١؟.‏ 

( - ©) فى الأصل : « بكر أبو)» وفى ب» م: ‏ بكر بن . وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد 1/8 
والمنتظم 24/١‏ وسير أعلام النبلاء 28/١1‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١م"‏ - 4.0.0) 
ص 1515هء والوافى بالوفيات 1١/94لا؟.‏ 


ع 


الصّيِرفُ الحافظ المطَبقُ ؛ سمع إسماعيلَ الصَّمّارَ واب السَماكِ والنّجَاد لدي 
وأبا بكر الشافعيّ . وعنه ابن سشاهِين والأزريٌ والتتُوخيئ » وحكى الأَْهَرِىٌ ' أنه 
دحل عليه وبين يديه أجزاءٌ كبارٌ» فجعل إذا ساق إسنادًا أؤرد مَثْئه من حفظه » 
وإذا ستزة قينا ساق نشاف قال + وفقلك هذا تمعة راذا كل للك ثورة الحدية 
إسنادًا كا كنات كا قال وكاة قن يجعدوه وتكلبرا فيه :حك 
الخطيث” أن ابئ أى الفوارس الهمه بأنه تيد فى سما الشيوخ » ولق رجالا 
فى الأسانيد» ويل النمايليع . وكانت وفائه فى ربيع الآخر” ماعن اح 


فق 
وستين سن 5 


:0 و0 و + 5 
[(,] صَمْصام الدولةٍ بنُ عَضْدٍ الدولة صاحبٌ بلادٍ فارسّ » خرج 
عليه ابن عمّه أبو نصر بن بَحْتيارَ» فهرب منه » وجا إلى جماعةٍ من الأكرادٍ » فلما 
وغَلوا به فى بلادهم نهبوا حَزائئه وحواصله » وليقه أصحابٌ ابن بَحْتِيارَ فقتّلوه 
وحمّلوا رأسّه فى طشت » فلما وُضِعٌ بِينَ يدي ابن بَحْتِيارَ قال : هذه سُنّه سْبَةٌ سئّها 
أبوك . وكان ذلك فى ذى الْيِجّةٍ مِن هذه السنةٍ » وكان عمزه يومَ قُتل خمسًا 
وثلاثين سنةً ) ومدةٌ مُلْكه منها تسعٌ سنين وأشهرٌ . 
7 م 6 7 زلف « 2 . 
عبد العزيز بِنُ يوسُف الجكارٌ أبو القاسم , كاتبٌ الإنشاءٍ لعَضّدٍ الدولة» 


.9/11/ تاريخ بغداد 311/8 23114 وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد .١4/4‏ 

() فى النسخ : «الأول» . والمثبت من المصادر السابقة . 

(4) فى الأصل» ب» م: 9 سبعين)» وفى ص : (أربعين» . والمثبت من المصادر السابقة . 

(ه) فى ب» م: وصمصامة». وانظر ترجمته فى المنتظم 2٠١/١5‏ والكامل 2١47/9‏ والمختصر فى 
أخبار البشر ؟/ .١74‏ 

(7) فى الأصل » ب » ص : « الحكار) » وفى م: ( الحطان » . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ المنتظم /١5‏ 
٠‏ والكامل 2١44/9‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "4١‏ - 40600) ص 159. 


2 


5 7 5 5 ع و و 28 ا 
ثم ورّر لابنيِه بَهاءٍ الدولة خمسة أشهر » وكان يَقول الشعرٌ . تَوْفى فى شعبان من 
هذه السنة . 1 
واع 7 7 م (0) 3 2 
محمد بن أحمد بن إبراهيم ‏ أبو القرج . المعروف بغلام السَّتَبُوذِىٌ , 

كان عالاً بالقراءاتِ وتفسيرهاء يقال : إنه كان يَحْمَظُ خمسين ألفّ بيت مِن 

#7 9 د ٠.‏ ل ع 4 3 
وأساء الدارَقْطني القول فيه . تُوْفى فى صفر مِن هذه السنةء وكان مولدٌه سنة 

( 
لاثمائة ' . 


)١(‏ تاريخ بغداد »”01١ /١‏ والمنتظم 2١1١/١5‏ ومعرفة القراء الكبار /١‏ 2578 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ”4١‏ - .4.6) اص .١71‏ 

)1١(‏ فى الأصل ع ص : «إحدى وثلاثماثة)2» وفى ب » مم: وإحدى وثلاثين وثلاثماثة ) . والمثنبت من 
تاريخ بغداد /١‏ 317/7 والمنتظم 21١/١١‏ وتاريخ الإسلام ص .١7١‏ 


لك ( البداية والنهاية 5١/١65‏ ) 


ثم دلت سنة تسع وثمانين وثلاثمائة 


فى هذه السنة”'' قصَد محمودٌ بن سُبكيكين بلادّ خُراسانٌ » فاشكلّب مُلْكها 
من أيدى السامانية » وواقّعهم مداتٍ مُتعددة فى هذه السنةٍ وما قبلّهاء حتى أزال 
اسمهم ورسْمهم عن البلادٍ بالكلية» وانْمَرضّت دولتهم على يديه ثم صمُد 
لقتالهم" إيلك” ” مَلِكُ الترك بما وراء النهر - وذلك بعد موتٍ الخانٍ الكبير الذى 
يقال له : فائق”” - وجرت له معهم حروبٌ وخطوبٌ . 

وفيها اسْتَؤلّى بَهاءُ الدولةٍ على بلادٍ فارس وحوزِسْتالٌ . 

وفيها أرادت الشيعةٌ أن تعمل ما كانوا يَصْئّعونه من الزّينةٍ يوم غَدِيرٍ حُمْ » وهو 
ليومٌ الثامئ عشَرَ من ذى الج فيما يهُمونه , فقائلّهم جَهَلةٌآحرون ين المتيبِين 
للسنةٍ » فادُعَوًا أن فى مثل هذا اليوم صر النبيئ يِه وأبو بكر ء رضِى الله عنه 
فى الغارء فامتتعوا من ذلك » وهذا أيضًا جهلٌ من هؤلاء» فإن هذا إنما كان فى 
أوائل شهر ربيع الأول مِن أُولٍ سنى الهجرة » فإنهما أقاما فيه ثلاثًا » وحينّ خرجا 


منه قصّدا المدينة فدخلاها بعد ثمانية أيام أو نحوها» وكان 520 المدينة فى 


- "١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2 - ١8 المنتظم /ةوت؛ىق وى والكامل‎ )١( 
.586 ص‎ )46 

.١59/9 لقتال » . والمثبت من الكامل‎ ١ : فى النسخ‎ )١( 

(5) سقط من : بء م» وفى الأصل » ص : ١‏ أتلك » . والمثبت من الكامل 48/9 ١ :١‏ أيلك) . 
(5) ذكر فى الكامل 44/4 ١‏ أن فائقًا كان خصيًا من موالى نوح بن نصر. وليس كما ذكر المصنف أنه 
الخان الكبير . فاللّه أعلم . 


حك 


اليوم الثانى عشّرٌ من ربيع الأول وهذا أم معلومٌ مُقَدٌ 0 '. ونا كانت الي 
د لو 1ل ووه الزن عن بين عن اله 
قتِل مُصْعَتُْ ى ارم نر له نان بات الل لسو ور اده 
كما يُرَارُ قبرُ الحسين » وهذا من باب [41/؟١١ظع‏ مُقَابَلةِ البذّعة ببدعة مثلها» ولا 
يوفع البدعة إلا الشبَةُ الصحيحةٌ . وبال التوفيق . 

وفيها وقّع بَرَدٌ شديدٌ مع عْهْمٍ مُطبتي وريح قوبة جدّاء بحيث أَنْلْمَت شيئًا 
كثيدا م ين الفخل يضاق قلم يراجم عدلها إلى 'عاديها الأنيعة نين 

وحجٌ بركب العراق الشّرِيفان الوَضِيُ والْوتَضَّى » فاغتَمَلهِما أميد الأعراب 
ابن الجداح » فَافْتَدَيا منه بتسعةٍ آلاف دينار من أموالهما فأطلقّهما. 

4 ف 1 ع 

ومن تؤفى فيها من الاغيانٍ : 


2 ارد 0 9 قا‎ ٠. 
زاهد بِنْ أحمد بن محمد بن عيسى السَّرْحَسِئٌ المقرىئ‎ 
ورف# 6(4 و و ص 5 ره اع‎ 
المُحَدّتُ . شيخ عصره بحُراسانٌ » قرأ على ابن مُجاهِدٍ » وتفَقّه بأبى إسحاقٌ‎ 
الموُوَرىٌ إمام الشافعية» وأُحَذ عِلْمَ اللغةٍ والأدب والنحو عن أبى بكر بن‎ 


ميما و 


.451//4 بعده فى باء م: ( محرر). وانظر ما تقدم فى‎ )١( 

(؟) فى م : «الثانى ). 

9) فى بء م: ( سنتين) . 

(:) فى م: ( زاهد بن عبد اللّه ) . وانظر تهذيب الأسماء واللغات 0١‏ ,., وفيه : ( زاهر بن محمد بن 

أحمد بن عيسى » . وانظر مصادر ترجمته فى الحاشية الآنية 

(0) المنتظم 215/١5‏ وسير أعلام النبلاء 2477/17 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١1م"‏ - 
)4٠‏ ص ١٠18هء‏ والوافى بالوفيات 2١07/١4‏ وطبقات الشافعية الكرق للسبكى 9/ 237557 وغاية 

111/١ ل‎ 


اليك 


الأتناري .او كانت وفائه فى ربيع الآخر عن ستٌّ وتسعين سنة . 

ال َ - 5 وم 

عُبِيْد الله بنُ محمد بن إسحاق بن سليمانَ بن مَخلدٍ بن إبراهيمَ بن 
2 | 57 9 و 7 22 7 2 3 ١‏ 5-0 3 
مَووانَ ‏ أبو القاسم المغروف بابن حبَابة » روّى عن أبى القاسِم البغوىٌ وأبى 
بكر بن أ داود وطبقتهما , وكان 2 مأمونًا مُشَيْدًا» وُلِد ببغدادٌ سنة تسع 
وتسعين .وماتكين .' وكانت: وفائه فى. تجمادق الأولى من هذه السسنة غن تسعين 

َّ ص واع 3 و 37 

سنةً » وصِلَّى عليه الشيحٌ أبو حامدٍ الإسْمّرايبنيع شيحٌ الشافعية » ودُفِن فى مُقابل” © 
جامع المنصورء رحمه اللّهُ تعالى . 


)١(‏ فى ب » م : « مروز» . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد /٠١‏ /الا» والمنتظم وللونى وسير أعلام 
النبلاء 48/1١5‏ ه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات "2١‏ - ..4) ص 1868. 
(0 فى الأصلء بء م: «مقابر). 


2 


ثم دخلت سن تسعين وثلاثمائة 


كىن ظهّر بأرض سِجكتانٌ مَعْدِنٌ من ذهب كانوا يَحَفِرون فيه 
مثل الآبار» ويُحُرجون منه ذههبًا أحمرَ. 

وفيها قُتِل الأميئ أبو نصر بن بَخْتِيارَ صاحبُ بلادٍ فارس ء واسْتَؤلّى عليها بَهاءُ 
الدولة . 

وفيها قلّد القادرُ باللّهِ القضاء بواسطٍ وأعمالها لأبى خازم '' محمد بن 
الحسنٍ الواسطئ » وقُرئُ عهدّه بدارٍ الحلافة » وكقب له القادرُ وَصيةٌ حسَنةً 
طويلة » أؤردها بحروفها الشيحُ أبو الفرج بن الجوزيٌ فى « مُنقطيه » " » وفيها 
توافظ و اراق و واء تقسحة 1د بواللة أعلغ . 

ومن تُوْفُى فيها من الأغيان : 

أحمدُ بِنُ محمدٍ بن أبى موسى , أبو بكر الهاشمئ” . الفقيُ امالك ) 
القاضى بالمدايْن وغيرهاء وخطب بجامع المنصورء وسيع الكثير»ء وروّى عنه 


(1) المنتظم »١9 - 17/١١‏ والكامل 2١157 - ١55/9‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 7”8١‏ - 


4) ص .5"١‏ 
)١(‏ فى الأصل» م: «حازم». وهو موافق لنسختين من المنتظم» كما أشار لذلك محققاه فى 
الحاشية 


5) المنعظم 238/١١‏ 15. 
هعم تاريخ بغداد ه/ 5014 والمنتظم هلوك وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١م”‏ - .4.6) 
ص 154. 


1 


الج العَفِيد ” بانتيخاب أبى الحسن الدارَمُطيئ الحافظ الكبير' » وكان عَفينًا تر 


نقد دَبنًا . تُوْفى فى حك مُكوم هذه السنةٍ عن خمس وسبعين سنة . 


0 5000000 ا 0 4 هه 
عُبِيدُ اللَّهِ ِنُ عفمانَ بن يَحْيى , أبو القاسم الدَقَاقُ ا 


فالالعلامة القاق أب و يدل رف القواوا"' خوهدا :ذه" ” والضواك 
إفف له 
جَليتا 0 . وقد سيمع الحديثٌ سَماعًا صحيحًا. وروّى عنه 


5و ع لاد 06 اك 
المح لم 


52 رس ٠١‏ 1 8 7 
الحسينٌ بن محمدٍ بن خَلْفٍ بن القَرّاءٍ' '» والدُ القاضى أبى يَعْلّى » وكان 


00١ 


00 9 ع عر 2 )11 واء 
صا حا فقيهًا على مذهب أبى حنيفة» أسْئد الحديث » وروّى عنه ابنه ابو خازم 


. وعنه الدارقطنى الكبير)‎ ١ : وبانتخاب أبى الحسن الدارقطنى الكثير) . وفى م‎ ١ : فى ب‎ )١ - ١( 
ص‎ )1.٠١ - 88١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 27٠١/١5 والمنتظم‎ 2*3 /٠١ تاريخ بغداد‎ )١( 
0 
فى الأصل» ص : ( حنيقا ) . وفى ب »ء م : ( حنيفا ) . وفى تاريخ الإسلام : « جنيفا )» :لمن‎ )9( 
تاريخ بغداد والمنتظم . وانظر تاج العروس (ج ن ق).‎ 
.00 ا‎ )4 
000 
. أى عبيد الله بن عثمان هذا جد أبى يعلى لامه . انظر المنتظم الموضع السابق‎ )5( 
. ) فى ب» م: ١د وروى باللام لا بالنون حليفا‎ )58- ( 
. حليقا» . والمثبت من مصدر التخريج‎ ١ : فى الأصل ؛ ص‎ )0( 
سقط من: ب6.)م.‎ )8- 8( 
. الزهرى ») . والمثبت من مصادر الترجمة‎ ١ : ممق فى الأصل ع ص‎ 
كما أورد له سبطه ابن‎ .١٠0 / والجواهر المضية ؟/78١» والطبقات السنية‎ 23٠١/١١ المنتظم‎ ٠١ 
أبى يعلى مصنفٌ طبقات الحنابلة ترجمةً - أثناء ترجمته لأيبه أبى يعلى - فى الطبقات ؟/1914.‎ 
» فى الأصل» ص : « ابنه وأبو حازم » » وفى ب » م : < ابنه أبو حازم . والمثبت من المنتظم‎ )١١- 1١( 
وقد ذكر محققاه فى الحاشية « حازم» على أنها فى نسختين من نسخ المنتظم . والصواب ما أثبتناه فى‎ 
- أثناء ترجمته لأبى خازم محمد بن أبى‎ 505/١9 المتن ؛ فقد ذكر الحافظ الذهبى فى سير أعلام النبلاء‎ 


ا 


عبدُ الل بنُ أحمدّ بن علئٌ بن أبى طالب البغداديٌ” '. تَريلُ مصرء حدّث 
بهاء فسمع منه الحافِظ عبدُ الغنق بن سعيدٍ اليصريٌ . 

عمرٌ بن إبراهيم بن أحمدّ , أبو حفص” . المعروفٌ الثاني ار ولد 
سنةً ثلاثماثةٍ » روّى عن البَعّوىٌّ وابنٍ مُجاهدٍ وابنٍ صاعدٍ » وعنه الأَزهرئٌ وغيزه » 
وكان اا 

محمدٌ بن عبدٍ اللّهِ بن الحسين بن عبدٍ اللّهِ بن هارونَ أبو الحسين 
الدَقَاقُ”" » المعروف بابن أخى مِيمى » سيع البغوىٌ وغيرّه » وعنه جاع را 
َرَلْ على كبر سنّه يَكْتُ الحديتٌ | لكأن وق وله عن يد ان ف 
مأموًا ديْنَا فاضلا » حسَن الأحلاقٍ . وكانت وفائه ليله الجمعةٍ لمان وعشرين ين 
شعبانٍ هذه السنةٍ . 


> يعلى - وهو أخو أبى الحسين محمد بن أبى يعلى صاحب طبقات الحنابلة - أنه كُبّى بككثية عَيّه ألى 
خازم محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الراوى عن الدارقطنى . انظر طبقات الحنابلة 2١97/9‏ 
5 وسير أعلام النبلاء 501/15. 

)١(‏ تاريخ بغداد 9/ 96 والمنتظم ٠١/١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات "8١‏ - ..4) ص 
1 

(1) فى م : ( نصر» . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 555/١١‏ والمنتظم 27١/١5‏ وسير أعلام النبلاء 
2.48١5‏ ومعرفة القراء الكبار /١‏ 27/5 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات #88١‏ - 4..0) ص 


50 
(؟) تاريخ بغداد 0 6 ١"ء‏ وسير أعلام النبلاء 054 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات #78١‏ - ..4) ص 7١4‏ ء والعبر «//ا4. 


(4) الذكو فى تاريخ بغداد والعظم أنه ولد سنة 4 "٠‏ ولم يذكر فى تاريخ الإسلام مولده؛ فعلى هذا 
يكون أقل من التسعين حين وفاته . ولعلٌ العبارة التى استند إليها المصئف "هنا هى قول الحافظ الذهبى فى 
السير /١‏ 56ه: كان من أبناء التسعين . 


يدك 


محمدٌ بن عمر بن يحبى'' بن الحسين "أبن أحمدا" بن يحبى بن 
الحسين ' بن زيل بن علئ بن الحسين بن علي بن أبى طالب » رصنى اله عه . 
الشريفٌ أبوالحسن”' العلَوىٌ ‏ الكوفئ , وُلِد سنةٌ حمس عشْرةٌ » وسيع ين أبى 
العباس بن مُفْدةَ وغيره » وسكن بغداد» وكانت له أثوالٌ كثيرةٌ وضِياحٌ » ودخل 
عظيم » وححشْمةٌ وافرةٌ» ويهمةٌ عاليةٌ» وكان مُمَدَمَا على الطالِيئين فى وقيه » وقد 
صادره عَصّدُ الدولةٍ فى وقتٍ » واشمّخوذ على مجههور أمواله وسجنه , ثم أطلّقه 
شرف الدولةٍ بن عَصّدٍ الدولةٍ» ثم صادره بَهاءُ الدولةٍ بأل ألفٍ دينارٍ وأكثر» ثم 
سبجنه , ثم أطْلّقَه واشتنابه على بغدادء ويقالُ : إن عِلَالَه كانت ُساوى فى كل 
سن أل ألفٍ دينار» وله وَجاهةٌ كبيرةٌ جدًّا ورياسةٌ باذحة . 

اتاد أبو القُتوح بَرْجَو وَانُ” » الناظد فى الأمور بالديار المِصْريةٍ فى الدولةٍ 
الحاكمية » وإليه تُنْصَتٌُ حارةٌ يجان بالقاهرة المعرّية . كان أولا مِن عِلْمانٍ العزيز 
ل 0 
القَضْرِ فضربه الأميد رَيْدانُ - الذى تُنْسَتُ إليه الدِيّدانيةٌ خارج باب الوح - 
كين فى بطنه فققله . وقد ترك شيعًا كثيرا ين الأناثِ والابٍ » من ذلك أَلفُ 


)١(‏ تاريخ بغداد / 24 والمنتظم 257/١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )4٠٠١ - 738١‏ ص 
ه٠”,‏ والوافى بالوفيات 414/5 7. 
5 - ؟) سقط من : با.)مياءص. والمثبت موافق لما فى تاريخ الإسلام والوافى بالوفيات . وانظر الحاشية 


القادمة . 
(7) بعده فى تاريخ بغداد والمنتظم : « بن عمر). 
(5) فى م: (الحسين). 


(5) وفيات الأعيان 2307٠0١١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات “4١‏ - ..4) ص 195١كء‏ والوافى 
بالوفيات .١١١ /٠١‏ 


4 


سَراوِيلٌ ' ديقع بألفٍ " يك ين حرير . قاله ابن خَلْكاتٌ فى كتايه”" .. وولّى 
ل 

لجريرىٌ المعروفٌ بابن طَرَارا”” . اسمه المحاقّى بن زكريا بن يحبى بن مَل 
ابن ححَمَادٍ بن داود » أبو الفرج النَهْرَوانَ القاضى ؛ لأنه ناب فى الحكم » المعروفٌ 
بابن طرارا الجريرىٌ ؛ لاشْتَغاله على ابن جرير لتر » وسْلُوبكه وريه فى مذهيه ) 
سيمع الحديتٌ من البغوىٌ وابن صاعدٍ [8/4١١ظ‏ وَخَلّْقٍ » وروى عنه جماعةً ) 
وكان ثقَةً عالماً فاضلا كثير الآداب التق فى أضنائف الغلوم » وله المصَتُفَاثُ 
الكثيرةٌ » منها كتابه المسكى ب ١‏ الجليس والأَنيسٍ », فيه فوائدٌ جَمَةٌ كثيرة . 

وكان الشيحٌ أبو محمد البافق” "أ أئية العتائية يقول : إذا حضّر المعَانّى 
فقد حضّرَّت العلومٌ كلّها » ولو أَوْصَى رجل بثُنْثِ ماله غلم الناسٍ لوب أن 


)١ - ١١‏ فى الأصل» ص : ١‏ لها ألف ؛: وفى ب : « وألف »؛ وفى م : ١‏ بيدقى بألف » . والمثبت من 
وفيات الأعيان والوافى. والدييقى : نسبة إلى دبيق » وهى بُليدة كانت بين الفرما وتِئّيس من أعمال مصر 
يُنسب إليها الثياب الدبيقية . انظر معجم البلدان 4/8/5 ه» والوسيط (د ب ق). 

| .”ا١‎ 291/٠. /١ وفيات الأعيان‎ )١( 

() فى ب  :‏ طراز» » وفى م : ١‏ طرار» . والمثبت موافق لأكثر مصادر الترجمة . وجاء فى بعضها كما 
فى نسختى ب » م قال ابن خلكان فى وفيات الأعيان ه/ 4 7؟: بفتح الطاء المهملة والراء وبعد الألف راء 
ثانية مفتوحة ثم ألف مقصورة » وبعضهم يكتبه بالهاء بدلا من الألف فيقول : طرارة » واللّه أعلم . انظر : 
تاريخ بغداد 718٠/١1‏ وطبقات الفقهاء ص 4*9. والمنتظم 4/١5‏ 7؛ ومعجم الأدباء 2١5١/١9‏ وإنباه 
الرواة / ”2734 ووفيات الأعيان ه/ 2571 وسير أعلام النبلاء /١‏ 44 25 وتذكرة الحفاظ ٠١1٠/7‏ 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١‏ - ..4) ص 250١5‏ وغاية النهاية ؟١/ 25٠0”‏ وطبقات 
المفسرين ؟/777. 

(4) فى الأصل : « المالى ؛) » وفى ب : ١‏ النابى ) » وفى م» ص “ايالانى) . والمثبت من تاريخ بغداد ‏ 
وإنباه الرواة » وسير أعلام النبلاء» وغيرهم . وهو أبو محمد عبد الله بن محمد البخارى النحوى الفقيه 
الشاعرء المعروف بالبافئ . والبافى نسبة إلى باف» قرية من قرى خوارزم. توفى سنة ثمان وتسعين 
وثلاثمائة . 


1065 


يُصْرَف إليه . 


قال غيزه'': | اجتمَع جماعةٌ من الفْضْلاءٍ فى دارٍ بعض الرُوْساءٍ وفيهم 
اماي ا الات 
وكانث عندّه كت كثيرةٌ فى نجزانة عظيمة - : مو غلامقك هذا أن يَأ بكتاب 
من هذه الكتب أىٌّ كتاب » فتتذاكرَ فيه . فتعَجّب الحاضرون من هذا لمكن 
والتَبَحْرِ . 


-ٍ 


0 نشد 


وقال الخطيبٌ البغدادى 
لمُعاقّى بن زكريا لنفسه : 
ألا قُلُ لمن كان لى حاسدًا أَنَدْرِ ى على عن أت الأدَبْ 
أَسَأتَ على الله "فى فِغله" 0 الأنّك' لم وض" لى ما وَعَبْ 
فجازاك عنى”' بأن زاةنى 2 وسدٌّ عليك وُجوة الطَلَتِ 


نْصَدَنا الشيحٌ أبو الطَيِبٍ الطبرئٌ » قال : أَنْشَدَ 


وكانث وفائّه فى ذى الِجَةِ مِن هذه السنة عن خمس وثمانين سنةً » رحمه 
الله . 

حم ي 45 2 ٠.‏ 5 5 

ابن فارس ١‏ صاحبٌ «المجمل )2 وقيل : إنه تُوُفى فى سنة خمس وتسعين 
كما جات 


.78/١9 والمنتظم‎ 239٠/١7 انظر تاريخ بغداد‎ )١( 

)١(‏ تاريخ بغداد 7/١7‏ .733. والأبيات فى المنتظم هلله ؟. 
(6 - ”) فى باء م: ( سبحانه ) . 

(: -4) فى م: (لا ترضى). 

(5) فى تاريخ بغداد : وعنه » . والمثبت موافق لما فى المنتظم . 


للق 


(اءعرع ع( 1 5 ع عٍِ - 0 
أَمَهَ السلام بنتٌُ القاضى أبى بكر أحمدَ بن كامل بن خَلفٍ بن 
00 021 ع ب 3 1 92 3 2 


“01 2 و 7 1 2 : : 

الأزْمَرىٌ والتّتُوحئ وأبو يَغلى بن المَدَاءِ وغيذهم » واثتّى عليها غيدُ واحدٍ فى دينها 
1 زهق وا #289 

وفضلها وسيادتهاء وكان مَوْلِدَها فى رجب من سنةٍ ثمانٍ وتسعين ؛ وتؤفيت 


فى رجب أيضًا من هذه السنةٍ عن ثنتين وتسعين سنةٌ » رجمها اللَهُ تعالى . 


)١ - ١١‏ فى م: (أم السلامة) . وانظر ترجمتها فى تاريخ بغداد 4/١4‏ 4» والمنتظم /١‏ 255 وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات "8١‏ - ..4) ص 96 ١ء‏ والعبر / 45 ومرآة الجنان 47/7 4. وفيه ( أمة 
الإسلام ) . 

(؟) فى م : ( شنخرة ) . 

5) فى م : ١‏ النصلانى ) . 

(:) أى سنة ثمان وتسعين ومائتين» كما فى مصادر الترجمة . 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 


فيه" بايَع الخليفةٌ القادر بالل لولده أبى الفضل بولاية العهدٍ من بعدِه» 
وحطب لهء ولب الغالت بالل ه وكان عمزه حيتذٍ ثمانى سنين وسُهورًاء» ولم 
أله ذللكا وكان عبت هذه الفجلة أن راجلة يقال له عبد الله بق عتما 
الوائقي . ذمّب إلى بعض الأطراف من بلادٍ الوك » واذّعَى أن القادر باللَّهِ جعله 
ولع عهده من بعدهء فحّطبوا له هنالك» فلما بلّغ القادرٌ أمْره بعث يَتَطَلبَه: 
فهرب منه فى الآفاقٍ وتمرّق شملّه » ثم أحَذه بعضٌ الملوكِ » فسجنه فى قَلْعةٍ إلى 
أن مات» فلهذا بادّر القادرُ إلى هذه البَيِعةٍ . 

3 , وفى يوم الخميس الثامن عضَّرَ من ذى القَعْدةٍ وُِد المي أبو جعفرٍ 
عبد اللِّ ب القادر بالل وهذا هو الذى صارت إليه المخلافةٌ » وهو القائُ بأمر 


سه 


الله . 

وفيها ميل الأميد حسامٌ الدولةٍ المْقَلْدُ بن المُميّب العْمَيك غِيلة ببلادٍ الأثبارء 
وكان قد عظم شأنّه بتلك البلادٍ » ورام الممقلكةً » فجاءه القَدّدُ امحتومٌ » فقئله بعض 
غِلْمانِه الأثْراكِ » وقام بالأر من بعده ولدّه قَوواشٌ . وحجٌ بالناس المضْريون . 


وك 5 ءَ 
ومن توفى فيها من الآغيانٍ : 


- "4١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »158 - ١514/9 /ا”ء والكامل‎ .”55 7/١5 المنتظم‎ )١( 
.”77 ص‎ )0 
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جعفرٌ بن الفضل بن جعفر بن محمدٍ بن الفراتٍ , أبو الفضْلٍ ‏ المغروف 
0 2 فق 5 5 5 5 8 5 

بابن جثزابة الوزيرُ » وُلِد سنة ثمانٍ وثلاثمائةٍ ببغداد» ونرّل الديارٌ المضرية ) 
ووزّر بها لأميرها كافور الإخشيدىٌ» وكان أبوه وزيرًا للمُمْتَدِرِ وقد سمع 
الحديتٌ من محمدٍ بن هارونٌ الحضْرميئ وطَبَقّتِه من البَعْدادِيين» وكان قد سيمع 
مَمجلِسَا من البَمّوىٌ » ولم يكن عندّه » فكان يقول : من جاءنى به أَعْنَينُه . وكان له 
مَجْلِسٌ لإثلاءٍ الحديث بديارٍ مِصِرَء وبسبيه ركل الدارَقْطَنِي إلى هناك فنرّل 
عندّه) وخرّج له مُسْتَدَا» وحصّل له منه مال زيل ديك عنه الدارَقطنيٌ 
وغيده من الأكابر. ومن مُشتجادٍ سُعره قوله : 
من أَخْمَل النّفْسَ أخياها وروّحها ولم تَيِتْ طاويًا منها على ضصَّجَرٍ 
إن الثياع إذا اشْتَدَّت عَواصِفُها فليس تَوِمِى سوى العالى من الشّجَرِ 
0 ' ع كرفق : اء 0 53 5 ١‏ 

قال ابن خلكان : كانت وفائه فى صَفْرٍ - وقيل : فى ربيع الاولٍ - من 
هذه السنةٍ » عن ثنتن وثمانين سنة » ودّفِن بِالقَرافَة » وقيل : بداره . قال : وقيل : 
إنه كان قد اشْتَرَى دارًا بالمدينة النبوية » فجعلها رُوبَةَ له فلما تقل إليها تلَمَيه 
الأَشْرافٌ لإخسانه إليهم » فحمّلوه وحجوا به وأوقّفوه بعرفاتٍ » ثم أعادوه إلى 
المدينة » فدقنوه بتوبته . 


أبن الحججاج الشاعد , الحسينٌ بن أحمد بن الحجاج 2( أبو عبد اللو" 


(1) تاريخ بغداد / 554 والمنتظم ©١//1؟؛‏ ومعجم الأدباء 2151/9 ووفيات الأعيان 2545/١‏ 
وسير أعلام النبلاء /١١‏ 485» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١4لا‏ - 4.6.8) ص 545. 

(؟) وفيات الأعيان .849/١‏ 

(*) الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدى 2117/١‏ ويتيمة الدهر 9/ ٠"ء‏ وتاريخ بغداد 2١4/8‏ 
والمنتظم 27../1١5‏ ومعجم الأدباء 9/ ١5‏ ؟» ووفيات الأعيان ١748/7‏ 2177 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١ل"‏ - ..4)ا ص 507. 
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الشاعرٌ الما جن الدج فى تَطْلمِه بألفاظ يَستدْكفٌ اللسانٌ عن اللقٍْ بهاء والأدُنان 
عن الاشتماع إليهاء وقد كان أبوه من كبار العُمَالٍ» وولى هو حجشبة بغداد فى 
أيام عِرٌّ الدولةٍ بن معرٌ الدولة بن بُوَيْهِ » فاسْتَخُلّف عليها نوابًا ستة» وتَشاغَل هو 
0 1 ع 3 اع للق ع 
بالعر افق والراى لضي إل" أن شنو يد من حيث اللفظ » وفيه 
ف يدك ب( بحث ا اء 
قوةٌ جيّدةٌ تَدْل على تمكن واقْتِدارٍ على سَبِكِ المعانى القبيحةٍ» التى هى فى غاية 
الفَضيحةٍ» فى الألفاظٍ المَصِيحدةٍء وله غيدُ ذلك من الأشعار [4/4١١ظ]‏ 
المشتجادةٍ . وقد امتدح صاحب مصرّء فبَث إليه بألفٍ دينار. 
ع 5 3 0 7ع 
وقول القاضى ابن خَلُكانَ " : ويقالُ : إنه عغزل عن حِشْبةٍ بغداد ” بأبى سعيدٍ 
ارمخ وا بيت « لماي ينا لكات بورك امد ره 10 
طزلدذة « ٠‏ ان ء(؟)ء 
وعشرين وثلاثمائة » فكيف يُعْرّلُ به ابن الحَجاج' '؟! وهو لا مْكنٌ عادةً أن يَلى 
الحيشبة اه أي 00-6 الإِصْطخْرىٌ ؛ ولكبر قدر ابن تَلّكانَ فى هذه الصناعة 
ناقَشْناه » فَإنّه أََحّ وفاةً هذا الشاعر بهذه السنةٍ » ووفاةً الإِصْطْحْرىٌ بم تقَدَّم . وقد 
جمع الشّرِيفُ الوَضِيُ أشْعارَه الجيدةً على حِدَةٍ فى دِيوانٍ مُفْرَدِ » ورثاه حين تُوُفَى 
هو وغيره من الشعراءٍ . 
زلف ا 


عبد العزيز بن أحممدَءأبو الحسن الخخزؤززىٌ 


. فى الأصل؛ ص : (أنه صنعا)‎ )١ - ١( 

.١0/7 - 159/9 انظر وفيات الأعيان‎ )١( 

( - ”") سقط من: ص . 

(5) فى بء م: (إدعاء). 

(ه - ه) فى بوام: ( بعده أبو سعيد) . 

(7) فى النسخ : «ابن) . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد 457/٠١‏ » وطبقات الفقهاء ص 
ء والمنتظم ٠١/0.م‏ » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 88١‏ - .1.6 )ا ص 3505. 

(90) فى النسخ : « الجزرى ) . وتصحفت كذلك فى مصادر ترجمته عدا مرآة الجنان فلقد نص اليافعى - 


15: 


و لا١‏ 0 
بام“ وحريم دار الخخلافة وغير ذلك من الجهاتٍ , وكان ظاهريًا على مذهب 
ا 0 لطيفًا ظريمًاء 0 0 0 أحدّهما فى أثناءِ 
د ا زه +العتيسات ابا بزل 00 

عيسى بِنُ الوزير علىٌّ بن عيسى بن داودٌ بن الجرّاح , أبو القاسم 

3 زفق 09 ع م 
البغدادى . كان أبوه من كبارٍ الؤزراءِ» وكتّب هو للطائع أيضَّاء وسمع 
الحديتٌ الكثير» وكان صحيح السّماع » كثيرٌ العُلوم » وكان عارقًا بالمنْطِقٍ وعلم 
الأوائل » فرموه بشىءٍ من مذهب الفَلاسِفَةٍ . ومن جيدٍ شعره قوله : 
ربٌ مَيْتِ قد صار بالعلم حيًا لو 21 
فافتتوا العلم كى تَنالوا مَُلودًا ‏ لا تَعْدُوا الحياة فى الجهل شيا 

كان مولدّه فى سنةٍ ثنتين وثلامائة » وتوف فى هذه السنةٍ عن تسع وثمانين 


سنة » ودُفِن فى داره ببغدادٌ . 


- عليه فقال : الخوزى : بالخاء المعجمة والزاى . 

. 557 فى بء م: (الحرم). واخرم : محلة ببغداد . انظر ما تقدم ففى ص‎ )١( 

/١5 وسير أعلام النبلاء‎ 2٠/١5 واللمنتظم‎ 2175/١١ وتاريخ بغداد‎ 285/١ الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
.197 ص‎ )4.6. - #8١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ » 8 
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ثم دخا ت سنة كاه وت بن وثلاثمائة م 


فى الحم منها غَزا يِِينٌ الدولة محمودٌ بن شبكيكين بلادّ الهندِ» فصمد له 
لها جيبالٌ فى جيش عظيم » ٠‏ فافتتلوا قنالا شديداء ففمح اللّهُ للمسلمين» 
وَانْهَرَمَ كك القدوة :واب ملكهم جيبال » واعة ون كدق جلاد؟ تتمنها اين أل 
دينار””' » وغَيم المسلمون منهم أموالًا عظيمةٌ» وفتحوا بلادًا كثيرةٌ» ثم أطلق 
محمودٌ ملك الهندٍ ؛ اختقارًا له واستهانةٌ به ليراه أهلّ لكيه فى لباس الْدَلَّةِ 
فحينّ وصّل جيبالٌ » لعنه الله إلى بلاده َلْقَى نفسه فى الا التى يتبدونها يبن 
دون اللّهِ فاخترق » لعنه اللَهُ . 
وفى ” ربيع الآخِرٍ" منها ثارت العَوامٌ على التصارَى ببغداد » فنهبوا كنيسئهم 
التى بقطيعةٍ رقي" وأخرقوها » [4/١11ر]‏ فسقّطْت على حَلْق فماتواء وفيهم 
بجماعةٌ من المسلمين؛ رجالٌ ونساءٌ وصِبِيانٌ . وفى رمضانٌ منها قوى أمد 
العيَارين» وكرت العَملاثٌ والنهبُ بيغداد» والْتَشَّرت الفتنةٌ . 


قال ابنُ الجوزَئٌ” ' : وفى ليلة الاثنين ثالث ذى القَعدةٍ الْقَصلُ كوكث أضاء 


- 581 وتاريخ الإسلام ((حوادث ووفيات‎ »17١ - ١79/9 والكامل‎ 23 95/١5 المنتظم‎ )١( 
.3750 76 )ص‎ 

(؟) ورد فى الكامل أنها قُوّمت بمائتى ألف دينار. 

5 -”) فى بع م: (رييع الأول . وانظر المنتظم .337/١٠©‏ 

(4) فى النسخ والمنتظم : ( الدقيق) وهو تصحيف » وقطيعة الرقيق : بلد ببغداد. انظر معجم البلدان .١41١/4‏ 


.79/١١ المنتظم‎ )5( 
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كضوءٍ القمر ليلةً التّمام» ومضّى الضياء وبقى جره يكمَوّجُ نحو ذراعن فى 
ذراع برأي العين » ثم توارّى بعد ساعةٍ . 

وفى هذا الشهر قيم الحججالج من حُراسانٌ إلى بغداد لسِيروا إلى الميجاز, 
فبلّغهم عَيْثُ الأغراب بالقّسادٍء وأنه لا قاهرَ لهم ولا ناظر يَنْظدُ فى أمورهم, 
فرجعوا إلى بلادهم » ولم يحي من بلادٍ المشرقٍ أحدٌّ فى هذه السنةٍ . 

وفى يوم عرفة ولد لبها الدولةٍ ابنان تؤأمان ؛ فمات أحدّهما بعد سبع سنين , 
وبقى الآخر حتى قام بالأمر من بعدٍ أبيه. ولقَّب مُشوف”" الدولة. وح 
الممضريون فيها بالناس . 

ومن تُوْفَ فيها من الأعيان : 

أبو الفتح عثمانٌ بن جنى الْؤْصِلِيٌ النخوى الأفوئ”” . صاحب التّصانيفٍ 
الفائقة الْحُداوَلةٍ فى النحو واللغةِ» وكان أبوه جِنّى عبدًا دُوميًا لوكا لسليمانٌ بن 
هد بن أحمد الأَزْدىٌ المُؤصلئ . ومن شعره فى ذلك قولّه : 

نإن أضيغ بلا نمب فهلّمى فى الوَرَى نسبى 

عند ادي أزرل إلى قُوُومٍ سادوٍ نجب 


وم 


ع م5 5 
قَياصِرةٍ إذا نطقوا أرم” الدهو ذو الخطب 


)١(‏ فى با.مء ص: («شرف). 

)١(‏ تاريخ بغداد 27١7/١١‏ والمنتظم 88/١5‏ والكامل 9/ 2179 وفيه أنه توفى سنة ثلاث وتسعين 
وثلائماثة » ومعجم الأدباء 28١/١7‏ وإنباه الرواة 0/1 ووفيات الأعيان 14/9 وسير أعلام 
النبلاع 117/ 17ل وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 1م" - .4.0) ص 7370. 

(5) فى ب» ص : «أزم)؛ وفى م: (أرمو» . وأرمٌ 5 : القاموس المحيط (ر م م). 

(4) فى الأصل »ع ب ص» والمنتظم : « فى » . والمثبت موافق لما فى تاريخ بغداد » وإنباه الرواة . 


لا ( البدإية والنهاية 57/١٠‏ ) 


أولاك دعا النبيخ لهم كمقّى شرفا دُعاكٌ نَبى 

وقد أقام يبغداد » ودرّس بها العلم إلى أن تُوْفّى ليلةً الجمعةٍ لليلتين خلتا ين 
صفر منهاء قال القاضى ابن حَلّكات" ' : ويقالُ : إنه كان أَغور. وله فى ذلك : 

كدوك عن ولا :ذنت: لى ذل على تيده نايذه 

فقد وححياتك مما بكي عَشِيتُ: على عينئ الواحدّه 

ولولا مَخافةٌ أن لا راك ل كان فى تَوكها فائِدّه 

ويقال : إن هذه الأبيات لغيرة” 

وله فى مملوك حمسن الصورة مور : 

له عينٌ أصابّت كل عين وعينٌ قد أصابَئها العُيونُ 

أبو الحسن عليٌ بن عبد العزيزٍ الجزجانئ » القاضى بالرّىٌ» الشاعرٌ 
لماهز”” » سيع الحديتٌ وتَرَقّى 4/٠١١ظع‏ فى العلوم حتى أَثَهُ له الناسٌ بالتقود» 
وله أشعأة حسَانٌ ).من ذلك قوله: 
يقولُون لى فيك الْقِبِاضُ وإنما وا رجلا عن مَؤْقفٍ اذل أخجما 
أَرَى الناس من داناهم هان ا ومن أكرَمَيْةُ عِرّةُ النفس أكرنا 
ولم فض حقّ العلم إن كان كلما بذ عتفه معوته لن شلما 
إذا قيل هذا مَنْهَلُ قلت قد أَرَى ولكنّ نفد ال تَحَْمِلُ الظُمَا 


)1١(‏ وفيات الأعيان 45/9 ؟. 

زهة بعده فى بوعام: : «دوكان قائلها أعور ) . 

() يتيمة الدهر 4/ *» وطبقات الفقهاء ص 2١55‏ والمنتظم "4/١٠6‏ ومعجم الأدباء 2١4/١4‏ 
ووفيات الأعيان / 27174 وسير أعلام النبلاء 219/11 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 58١‏ - 
6 ص ١/1”ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى / 509. 
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ولم أبتذل فى حَدَّمةٍ العلم مُهْجَتى 
ولو أن أهل العلم صانوةٌ صَائهم 
1 64 
ولكن أهانوه فهان ودنّسوا 
ومن مُسْتَجادٍ شعره أيضًّا قوله : 
ا ودر 
ما تطعكنفت لذة العيش حتى 
١‏ ل 5 0 
يس شىء أُعَرٌّ عندى” ين الهلْ 
0 2 0 َ 
لذن ال مانت ل 
ومن شعره أيضًا : 
إذا شعت أن تَسْتَفْرضٌ الال مُبْفِقًا 


فصل نفت نفْسَك الإثفاق يمن كنز صبرها 
فإن فعَلَتُ كنت الغنئ وإن أَبَتْ 


لأَخدُمَ مَن لاقَيِتُ لكن لأخدما 
إِذَا فاتباحٌ الجهل قد كان أُخْرّما 
8 0 ِ 
ولو عظموه فى النفوس لعُظما 
مُحَيَاةٌ بالأطماع حتى تَجَهّما 


صِرْتٌ للبيتٍ والكتاب جليسًا 
م فما أَلقفِى سواه أنيسًا 


م“ 


0 0000 3 ( 
س فدعهمَ وَعِْسُ عزيرًا رئيسًا 


على شَهواتٍ النفس فى زمَنٍ العْسْرٍ 
عليك وإنْظاًا إلى زم الهشرٍ 
حك ده 04 0 
فكل منوع بعدها واسعٌ العْذْرِ 


5و كو 5 0 ٍِ و 4 
تَوفى » رحمه الله » فى هذه السنةٍ » وحمل تابوثه إلى جُوْجانَ » فذّفِن بها 1 


. فى الأصل» ص : «أذلوه)‎ )١( 


(؟ - ؟) فى الأصل » ص : ١‏ شى عندى ألذ» . وفى ب » م: «عندى شىء ألذ ) . والمثبث من مصادر 


5 - ”) سقط من: ب0)ام. 
(؟ - ) زيادة من: با م. 


ثم دلت سنةٌ ثلاث وتسعين وثلاثمائةٍ 


0 كانت - 0 ما 0 
اه وبا » لاسن سس 0 بن الزبير بعد 
ذلك بثمانية أيام , فامتنع الفريقان » وللّه الحمدٌ والمنةٌ . 

وفى أواخر احم خلّع بَهاءْ الدولة وزيره أبا غالب محمد بن خلّفٍ عن 

١‏ 0 ق 

الوزارة » وصادره مماثةٍ أل دينارٍ قاسانية”" 

فى أوائل صمَّرٍ منها غلّت الأسعارٌ بيغداد جدّاء وَعُدِمَت ممت الِيْطةٌ حتى بيع 
الكدُ منها بمائةٍ وعشرين دينارًا . 

: 8 فى 

ِ 0 

ابن مَرْيَدٍ ‏ ا ذلك وقرّره 


على بلاده . 


- 58١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2175 - ١77/9 لالاء 8 "ء والكامل‎ /١5 المتظم‎ )١( 
,1798 ص /57”ء‎ )40 

.4146 /١ باب الشعير : محلة ببغداد . معجم البلدان‎ )١( 

5) فى با م2) ص : « قاشانية ) . وهى لغة فيها. انظر تاج العروس (ق ش 3). 

(4) فى بء م: سر من رأى ). وسورا: موضع بالعراق بأرض بابل وهى مدينة السريانيين. معجم 
البلدان 9/ ١.185‏ 


وفيها هرب أبو العباس الصَّبّيُ وزيز مَجدٍ الدولةٍ بن فخر الدولةٍ من الرِىٌ إلى 
بدرٍ بن حَشْئَوَيْهِ » فأكرمه » وولى بعد ذلك وزارةً مجدٍ الدولة أبو علق الخطيد . 

وفيها اشتئاب الحاك على دمشقّ ومجيوش الشام أبا محمدٍ الأسود» ثم بلّغه 
١ 1 ََ 0‏ 4 5 1 5 4 
أنه عرّر رجلا مَغْريًا .على حيّه " أبا بكر وعمر» رضى اللَّهُ عنهما » وطاف به فى 
البلدٍ » فخاف ين مَعَرَةٍ ذلك » فبعث إليه » فعرّله مَكرًا وتحديعةٌ . وانْقَطع الحجٌ فى 
هذه السنة م من العراق بسب الأغزاية 

أ 2 ٠.‏ ءّه. 

ومن تؤفى فيها من الاغيانٍ : 

إبراهيمُ بن أحمدّ بن محمدٍ , أبو إسحاقّ الطّبرئٌ”' الفقيةُ المالكيك » مُقَدُ َم 
المعَدّلِين يبغداد » وشيحٌ القراءاتِ» وقد سيمع الكثير من الحديث» وخوّج له 
الدارقطئ خحمسهمائةٍ جزء حديثٍ , وكان كربا ممصلا على أهلي العلم » رجمه 
الله تال 


2 3 ان 


ع لله عبد الكريم بن المبطيع "كين امد بها الدولة 
أبو نصر بن عضدٍ الدولة. ونه أو فى غرفة بدارٍ الخلافة 5 عليه 
أرزاقٌ كثيرة وألطافٌ غزيرة إلى 0 تذفى ليله عن التطن قن هده السنة 


)١ - ١١‏ فى باءام: وسب). وهو خطأ. 

)١(‏ تاريخ بغداد 2107/5 والمنتظم 038/١‏ ومعرفة القراء الكبار /١‏ 2584 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )4.٠ - 78١‏ ص 2358٠١‏ والوافى بالوفيات ه/7.7. 

(1) تاريخ بغداد 9/١١‏ والإنباء فى تاريخ الخلفاء ص 2174 والمنتظم /١٠‏ 5 ونهاية الأرب ؟/ 
٠٠4‏ وسير أعلام النبلاء 21١8/١‏ وتاريخ الإسلام ((حوادث ووفيات 88١‏ - ..4) ص 0385 
وفوات الوفيات ؟/ ه/ا. 

(4) تقدم فى صفحتى /30؛ » 447 . 

(ه - 5) فى بء م: (خلعه وذكر ما جرى له) . 


1 م )6 ابل < ل تلن جا اه 
عن ست وسبعين سنة » وقد باشّر الخلافة سبع عشرة سنة وستة اشهر 


وخمسة أيام» وصلَّى عليه القادرُ بالل فكر عليه خمسّاء وشهد جنازته 
الأكابه والأعيانُ» ودّفِن بالصافة . 


محمدٌ بن عبدٍ الرحمن بن العباس ”بن عبد الرحمن" بِنِ زكرياء أبو 
طاهر المُخَلْضُ" 2 شيخ كبيد كثيد الواية » سيع البغوىٌ وابنَ صاعدٍ وَحَلْقَاء 
وعنه التزقانيع والأرْهَريٌ والحَلَالُ والشُوخيْ » وكان ثقةٌ من الصا حين» تُوُفُى فى 
ومظناة م اهلا التسعة ع فيان ولسانون علد رجه الله 

محمدُ بن عبدٍ اللَّهِء أبو الحسن السلَامخ” » الشاعد المْجِيدُ» له شعرٌ 
مشهود» ومدائخ فى عَضّدٍ الدولةٍ وغيره . 

مَيمونةٌ ب شاقولة " » الواعظةٌ » التى هى للقرآنٍ حافظة » ذكرت يوما فى 
وَعْظها أن ثوبّها الذى عليها - وأشارّت إليه - له فى صُخيتها تله منذ سبع 
وأربعين سنةٌ وما تعَيّرء وأنه كان من عَْلٍ أمّها . قالت : والثوبٌُ إذا لم يُعْصّ الله 
فيه لا يَتَكَوْقُ سريعًا . وقال ابنُها عبدُ الصمدٍ : كان فى دارنا حائط يُرِيدُ أن 
يَنْقَضُ » فقلتٌ لها : ألا نَدْعْ عو الا ليِصْلِح هذا الجدار؟ فَأَحَدَّت رُقْعة» : سا 


. فى باءام: وخمس أو ست وسبعين سنة)‎ )١- ١١ 

(؟ - ؟) سقط من : النسخ . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد /١‏ 551 والمنتظم »4١/١‏ 
وسير أعلام النبلاء .417/8/١5‏ 

() انظر تبصير المنتبه 4/ .١49‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 8١‏ - 566) ص 25955 
والوافى بالوفيات 7/ 7170. 

(5) تاريخ بغداد /١‏ 27768 وفيه الع ا ا »4١‏ وسير أعلام النبلاء /1١١1/‏ 
“الاء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )4٠0٠ - 78١‏ ص 25944 ووفيات الأعيان ٠0/4‏ 4. 
(ه) المنتظم 247/١6‏ والنجوم الزاهرة 5١9/4‏ وهنا ساقولة بالسين المهملة وانظر تاج العروس ( ش 
ق ل ) بالشين المعجمة . 


فيها شينًا» ثم أمرتتى أن أَضّعها فى موضع ين الجدار» فُوضَغئُها » فمكث على 
ذلك عشرين سنةً» فلما تُؤقت أَرَدْتُ أن أَسْتَغِلِم ما كتبت فى القْعةٍ» فحينّ 
أَحَذْتُها ين الجدار سقّط , وإذا فى الإقعةٍ : © إِنَّ الله تيلف التموي: رارش 
[ه/“١اظ]‏ أن تَزولاً 4 [فطر: 40م. بسم الله يا تُْسِكَ الشماواتٍ والأرض 
ا ْ 


.و 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين وثلاثمائة 


فيها"" ولّى بَهاء الدولة الشريف أبا أحمدّ الحسين”"' بنَ أحمدٌ بِنِ موسى 
الْوسَويٌ قَضْاء القُصْاةٍ» والحج والمَظالم » ونقابة الطاليئين» ولب بالطاهر الأؤحدٍ 
ذى الَْاقب » وكات القْلِيدُ له بشيرار”” . فلما وصّل الكتابٌ إلى بغداة لم ياد له 
الخليفةٌ القادد فى قَصَاءٍ القُضِاةٍ » فتوقف حالّه بسبب ذلك . 


وفيها ملك أبو العباس بن واصِلٍ بلاد البطيحةٍ وأخخرج منها مُهَذّبَ الدولقٍ» 
فقصّده زعيمٌ الجيوش ليأَحُذّها منه» فهزته ابن واصِلٍ » ونهّب أمواله وحَواصِله ‏ 
وكان فى مجملةٍ ما أصاب فى حَهِمَةٍ الخزانة ثلاثون ألفٌ دينار وخمسون ألفٌ 
درهم : 

وفيها خرج الوَكْبٌ العراقئع فى جخفل كبيرٍ وَتَعلٍ كثير» فاغتّرضهم 
الأَصَيِفِدِ أميد الأغراب لينهّبهم » فبعثوا إليه بشائّين قارئّين مُحِيدَيْن كانا معهم - 
يقال لهما : أبو الحسين”” بن الوفاوِء وأبو عبدٍ اللَِّ بن الدجاجئ ” . وكانا من 


3 7 0 8 1 عر »4 7 00 
أحسن الناس قراءة - ليُكلماه فى شىء يَاخذه من الحجيج » ويُطلق سَراحهم 


- 54١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 218١ - ١80/9 ه4» والكامل‎ - 47/١٠ المنتظم‎ )١( 
.59736 559 صس‎ 40 

(؟) فى ب»ء م : (الحسن»» وانظر المصادر السابقة . 

(5) فى بء م: ( بسيراج ) . 

(4) فى بء مء ص : «الحسن» . وانظر المنتظم 247/١١‏ وما سيأتى فى صفحة ١1ه.‏ 

(ه) فى ب » مء ص : ١‏ الزجاجى » . وانظر المنتظم .15١ /١١‏ 


وذ كر الكو انلها تمواق بد و لبي فا بار كا ا 
فأُدمشه ذلك وأغجبه جدًا » وقال لهما : كيف عيشكما يبغدادٌ ؟ فقالا : : بخير » 

لا يَرَالُ الناسٌ يكرموننا ويتعثون إلينا بالذهب ب والدراهم والشّحفٍ . فقال: هل 
لق لكما أحد مهم أنت"" أن ميار؟ قالا: : لاء ولا ألفّ دينارٍ فى يوم 
واحدٍ . قال : فى أَطِْقُ لكما أل ألني دين ”" . فأطلّق بسببهما الحجيجج ؛ فلم 
يَعرض لأحد منهم» وذهب الناسٌ وهم سالمون شاكرون لذَيْيِك الرجليِن 
مين . ولا وقف ييه الرجلان قراءةً عظيمة على جبلٍ 
الرحمةٍ فضجٌ الناسٌ”" ' من سائر الذكوب لقراءتهما » وقالدا” ' لأهلٍ العراق : ما 
كان يَنبَغَى أن تَخْرُجوا بهذين الرجلين فى سَفْرةٍ واحدةٍ؛ لاختمالٍ أن يُصابا 
جميماء بل كان ينيِى أن تخخزجوا بأحهماء فإذا صب سم الآخ. وكانت 
الحجّةٌ والخطبةٌ فى هذه السنةٍ أيضًا للمضريين ن كما هى لهم من سنين مُتَقَدمَةٍ . 


وقد كان أميرُ العراقئين عرّم على العَوْدٍ سريعًا إلى بغداد على طريقهم التى 
جاءوا منهاء وأن لا يَسِيرَ إلى المدينةٍ النبوية؛ خومًا من الأغراب» وكثرة 
الخيفاراتٍ » فشقٌ ذلك على الناس » فوقّف هذان القارئان على جادَّةٍ الطريقٍ التى 
منها يُعدَلُ إلى المدينةٍ النبوية » وقرآ : «إما كان لِأَملٍ الْمدِبَة ومن زكر مِنَ 
عراب أن يسَحَلْفُوا عن وَسُول أله ولا 25م عَبوأ ينسم عن نفسو © [ التوية : 0 
الآياتِ . 7/:1١اوع‏ فضِجٌ الناسٌ بالبكاءٍ » وأمالت اليُوقٌ أُغناقها نحوّهماء فمال 


(0 فى الأصل : «مائة ألف » . 

(5) بعده فى ب» م: «فى هذه اللحظة أطلق لكما الحجيج كله ولولاكما لما قتعت منهم بألف ألف دينار) . 
(9) بعده فى ب2 م : ( بالبكاء» . 

(1) فى المنتظم : « قال أهل مكة وأهل مصر والشام » » وفى تاريخ الإسلام : «قال أهل مصر والشام) . 


الناس والأميد بأجمعهم مَيلةٌ واحدةً إلى المدينةٍ النبوية » فزاروا وعادوا سالمين إلى 


ولما ربع هذان القارئان رئَّهما وَلِثْ الأمر مع أبى بكر بن البِهْلولٍ - وكان 
مُقْرنًا مُحِيدًا أيضًا يهار بالناس صلاة التّراويح ف رمضانً» فكيُر القع 
وراءهم لشن تلاوتهم : وكاتوا اورون ف الؤمانة؟ 

وقد قرأ ابن البَهُلولٍ يومًا فى جامع المنصور قوله تعالى : « ألم يَأَنِ لل 
ا أن َس لومم نكر 0 برل من أبن © [الحديد : 5ع فنهّض إليه 
رجلّ صُوفِئَ وهو يَكَمايَلُ فقال: كيف قلت ؟ فأعاد الآيةَ» فقال الصّوفِئُ : بلى 
الل . وسقّط ميئّاء رمه الله . قال ابن الجؤزىٌ' : وكذلك وقّع لأبى الحسنٍ 
ابن الحشَّابٍِ شيخ ابن لقا وكان يَلْميدًا لأبى بكر بن الآدَمئ المتقدم ذكره» 
وكان جيدَ القراءة حسَنّ الصوت أيضًا قز اب اشاب ليلةً فى جامع الؤصافة 
فى الإخياءٍ هذه الآيةَ : «( أل ين لَِدبنَ امنوَأ أن ححْسَعْ لومم لذ كر الَدِ 4 
فتوابجد رجلٌ صُوفِي وقال : بِلَى قد آن . وجلّس وبكى بكاءً طويلاء ثم سكت 
سَكتة » فحركوه فإذا هو ميث » رمه اللَّهُ تعالى . 


وممن ثُوُفى فيها من الاعيانٍ : 
الحسنٌ بن محمدٍ بن إسماعيل , أبو علي الإشكافئ ". ويْلَّبُ لومي 


)١ - ١(‏ سقط من : الأصل . وفى ب ء م : : « يطيلون الصلاة جدًا ويتناوبون فى الإمامة » يقرءون فى كل 
ركعة بقدر ثلاثين آية والناس لا ينصرفون من التراويح إلا فى الثلث الأول من الليل أو قريب النصف 
منه ) . 

.44/١١ المنتظم‎ )( 

(”) المنتظم ,ه /١‏ ه4» والنجوم الزاهرة 4/ ١١5؟.‏ 


- 5 َ عر. ب 7 2 
كان مُقَدَّمًا عند بهاءٍ الدولةٍ» فولاه بغداد, فأحَذ أموالا كثيرة من اليهودٍ» ثم 
هرب إلى البطيحة » فأقام بها ستتين » ثم قدم بغداد » فولاه بها الدولة الوزارة ‏ 
وكان شَهْمًا منصورًا فى الحروب » ثم عاقّبه بعدَ ذلك وقئله فى هذه السنةّء عن 


تسع وأربعين سنة . 


ثم دخلت سئة خمس وتسعين وثلاثمائةٍ 


فيها”" عاد مُهَذَّبُ الدولة إلى الببطيحة» ولم تمانغه ابن واصِلٍ » وتقوّر عليه 
فى كل سنة لِيَهاءِ الدولةٍ خمسون ألفٌ دينار. وفيها كان غَلامٌ عظيمٌ وفْناءٌ ببلادٍ 
إفْرِيقِيٌة » بحيث تعَطَّلّت الَْايرُ والحَعَاماتُ » وذهب خَلْقٌ كيك ين القَناءِ» وهلّك 
آخرون مِن شدة الغَلاءِ» فللهِ الأمد من قبلُ ومن بعدُّء وهو المسثول الأمول أن 
يُحَسِنَ العاقبة . 

وفيها أصاب الحَجِيجَ فى الطريقٍ عَطْسٌ شديدٌ بحيث هلك كثيرٌ منهم . 
وكانت الخطبةٌ للمضريين » كما تقدم . 


محمدٌُ بن أحمد بن “محمد بن" موسى بن جعفر , أبو نصر البخارى , 
مروف بالملاجميع . أحدُ الحمّاظٍ » قدِم بغداد» وحدّث بها عن محمودٍ بن 
إسحاق » عن البُخارىٌ ؛ وروى عن الهيثم بن كُلَيِبٍ وغيره » وحدّث [1107/4ظ] 
عنه الدارَقُطنِي » وكان ين عبان أسيعاب الحديث . تُوْى ببخارى فى شعبانَ من 
هذه السنة وقد جاوز الثمانين . 


)4٠٠ - 54١ 184ء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ١8/9 المنتظم » والكامل‎ )١( 
لشف - رضي‎ 0 

52 - ؟) سقط من: ب»ء م . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 2*٠ /١‏ والمنتظم 2/١‏ واللباب 
لابن الأثير 2١97/8‏ وسير أعلام النبلاء 287/117 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )4٠٠ - 38١‏ 
ص .75١9‏ 


محمد بن أبى إسْماعيل” على بنِ الحسين بن الحسنٍ بن القاسم. أبو 
اكسن الملركء اذ روغلا بورئذا يطلل وكي زاك ع در للد 
وغيره » وسمع بتَئسابورٌ من الأْصَمٌ وغيره » ودرس فق الشافعيئ على أبى”” عل 
ابنٍ أبى هريرة » ثم دحل الشامَّ » فصحب الصوفيةٌ حتى صار من كبارهم » وحج 
مرات على الوخدة” : وكانت وفاله فى مُكحوم هذه السنة . 

ابنُ فارس : أبو الحسين أحمدُ بن فارسٍ بنِ زكريا بن محمدٍ بنِ حبيبٍ 
الرازىٌ الل 04 »؛ صاحبٌ (المجمل» فى اللغقء وكان مُقيمًا بِهَمَذَانَء وله 


7ج 2 و 5 
رسائلٌ حِسانٌ , أحَذ عنه البَديعٌ صاحبٌ ١‏ المّقاماتٍ ) » ومن رائق شعره قوله” : 


مؤت بنا مَهِفَاءٌ مجدولةٌ تُركِيَةٌ تئمى لعركيئ 
َْنُو بطرفٍ فاترٍ فاتنٍ أَضْعَفَ من محجةٍ نَخْرِئٌ 
وله أيضًا : 

إذا كنت فى حاجةٍ مُوْسِلًا وأنت بها كلف مُغْرم 
فوسل حكيمًا ولا تُوصِهِ| وذاك الحكيمم هو الدرهمُ 


م(98) فى 09 7 8 
فل الزعتان : تَؤْفى سنة تسعين وثلاثمائة. وقيل : سنة خمس 


(1) بعده فى الأصل » ص : 9 بن » وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد */ )4١‏ وتاريخ دمشق ١5/١0‏ مخطوط » 
والمنتظم /١5‏ 247 وسير أعلام النبلاء 277/1١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 841 - ٠‏ )ص 754 
(؟) سقط من: ب »ء م. 

(5) كذا فى النسخ وتاريخ بغداد والمنتظم. وفى تاريخ دمشق ١ :ل١ 6/١6‏ الواحدة) . 

(1) تقدمت ترجمته فى صفحة 0 .1٠٠‏ 

(5) وفيات الأعيان .11١9/١‏ 

(5) فى مصدر التخريج : « سبعين) . 


ثم دخل- نه سث و3 3 وثلاثمائة" 


2 


5 51 4 م 5 ا وك 2ف ابوت و أوااقل الود قات 2 
قال ابنُ الجؤزئ : فى ليلةٍ الجمعة مُسْئَهّل شعبانَ طلع نجع يُشْبَهُ الزّهَرة فى 
كبره وضّؤيه عن يَشرةٍ القئلة يكَمَوْجُ » وله سُّعاعٌ على الأرض كسّعاع القمرٍء 
وثت إلى اله لنصفي مِن ذى المَعْدةٍ» ثم غاب . 
وفيها ولى محمدٌ بن الأكفانيع قضاءًَ جميع بغداد . وفيها جلّس القادرُ للأميرٍ 
03 - عه 37 " 2 
قؤواش بن أبى حَسانَ وأفرده ” فى إمارة الكوفةء ولقّبه مُعْتَمِدَ الدولةٍ . 
و2 2 9 و - زفق 
وفيها قُلّد الشَّرِيفُ الءَضِيئ نقابة الطاليئين» ولَقّب بالوَضِئ ذى الحسبين » 
ولَّب أخوه الموْتَضَّى ذا امْحَدَيْن. وفيها غزا كِينُ الدولة محمودٌ بن سبكيكين 
بلادّ الهند » فافتح مدنا كبارًا منهاء وأحَذ أموالا جزيلةً » وأسّر بعضّ مُلوكهم » 
و ص [فف4 إن 3 عه 
وهو ملك كوّاشى حين هرب منه لا افتتحهاء وكشر أصّنامَهاء فالبسه 
يِتْطّقةٌ » وشدّها على وسطه بعدّ تمت شديدٍ» وقطع منْصَرَهء ثم أطلّقه إهانة له 
وَإِظْهارًا لعظمةٍ الإسلام وأهله . 


نها كانت الخْليةٌ بال مهن للحاكم العتيديٌ» وتجَدّد فى حال الخطبة أنه 
وي مين و فى حال 


)4٠٠ - 58١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 21894 - ١87/9 ة» والكامل‎ ١ المنتظم‎ )1١( 
.555 ص‎ 

.45/١١ المنتظم‎ )١( 

5) فى بء م: («أقره). 

(4) فى ب : والحسنتين ) » وفى م : ( الحسنيين ) . 

(ه) فى م : ١‏ كراشى ) . وانظر تاج العروس (ك و ش). 


.5ه 


إذا ذكر الخطيبُ الحاكم يقومٌ الناسُ كلّهم » وكذلك بديارٍ مصرَ مع زيادة 
الشجودٍ » [/118و] فكانوا يَسْجُدون عند ذكره؛ جد مَن هو فى الصلاة ) 
ومن هو فى الأسواقٍ أيضًا يَشيجدون لشجودهم » لعنهم اللهُ سبحانه وتعالى . 

ومن تُوفُى فيها من الأغيان : 

أو سدرا”” إسعافيل 4 عند بن' ارام عمل أن سل 
الجوْجانيٌ ؛ المعروفٌ ال د دا 
ف بكر الإسماعيلئٌ وَالأْصَمٌ وابن عَدِئٌ » وحدّث عنه الخلال والتّوخيه 
وكان ثقةٌ فاضكة: ا 0 
أهلٍ العلمء وله دع والرياسةٌ إلى اليوم فى بليه فى وليه . قال الخطيثُ 
النايف سيك سمغت الشيح أبا الطيب الطبرىٌ يقول : ورد أبو سعدٍ الإشماعيارع 
بغدادَ » فعقّد له الفُقَهامٌ مجلسين ؛ ؛ تولى أحدهما أبو حامدٍ الإشفراييئ » وتؤأى 
الثانى أبو محمدٍ الباق" فبعث البافئ إلى القاضى الحَائَى بن زكريا الجريريٌ 
يَسْتَذعِيه إلى خضور المجلس ؛ ليتجَمّل بحضوره» وكانت الرسالةٌ مع وليه أبى 
الفضلٍ » وكقب ' على يده" هذين البيتين : 


282.095 وتاريخ بغداد‎ .٠١5 فى ب » م: « سعيد). وانظر ترجمته فى : تاريخ جرجان ص‎ )١( 
وسير أعلام النبلاء 280/11 وتاريخ الإسلام ( حوادث‎ 5٠ /١١ وطبقات الفقهاء ص ١»؛ والمنتظم‎ 
.51/١ ص 850» والوافى بالوفيات 9/ لا2 وطبقات الشافعية للإسنوى‎ )4.6٠١ - ”8١ ووفيات‎ 
سقط من: ب 2 م.‎ )5 - '( 

(5) سقط من: م. 

(4) تاريخ بغداد 9/ .71١١‏ 

(5) فى ب » م : (الباجى ) ) وفى ص : «١‏ البانى ) . وانظر ما تقدم فى ص 485. 

(2 -5) فى الأصل» ص : «فيها) . 


اآأه 


إذا أكُرم القاضى الجليلٌ وليه وصاحبه ألفاه للشكر مَوْضِعَا 
7 00000 
ولى حاجةٌ يأنى بُنََ بذكرها ويشأله فيها التَّطوّل أجمعًَا 


فأجابه الجريرىٌ مع ولدٍ الشيخ : 
دعا الشيحٌُ مِطواعًا سَمِيعًا لأمره 0 يواتِيه باتحا حيث يرسُمُ أ بع" 


وها أنا غادٍ فى غدٍ نحو داره افق نا قن كله لم عرفا 


وكانت وفاةٌ أبى سعدٍ الإشماعيلٌ فجأة ة بيجْجانَ فى رببع الآخرٍ وهو قائمٌ 
يِصَنّى فى المجراب» فى صلاةٍ المغرب » فلما قرأ : :و إيَاكَ تَعْبْد وياد 


0 


نا : ه] فاضّت نَفْسْه فمات » رجمه الله تعالى . 
ل 3 0 0 55 
مرو المْركى "» الحافظ اللتيسابورىٌ » ويُغدف بالتبجيرئ » رحل إلى الآفاق فى 
8 ب العلم , وكان حافظا بعك امنا كرو ا حل ببغدادٌ وغيرها مِن 


البلاد» وتُوْفُى فى شعبانٍ هذه السنة عن ثلاث ا 


أبو عبدٍ اللّهِ بنُ مَنْدَهِ الحافظ املا إبعان وعم ا رضي ان 
مَئْدَّه » أبو عبد اللّهِ الأضْفَهانئ الحافظ” » ” من بيت الحديث والحفظ » رحل 


(01) فى بء م: (أصنعا) . 

»"51 /9 المنتظم / ١ه. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ومع - ..4) ص لل والعبر‎ )١( 
.١48/5؟ ومرآة الجنان 48/7 4» وشذرات الذهب‎ 

(9) فى باء م: ( سبعين) . 

00 أخبار أصبهان 0/١‏ وطبقات الحنابلة 2177/5 وتاريخ دمشق "١/١0‏ مخطوط» والمنتظم 
١٠‏ ؟ه وسير أعلام النبلاء /١1/‏ 758. وانظر الكامل 9/ .19٠‏ 

١ه‏ - ه) فى م: وكان ثبت). 


ااه 


7 (0) 
إلى البلادٍ الشاسٍعةٍ » وسيع الكثيرء وصيّف « التاريحٌ ) » و ١‏ الشيوحٌ ) ٠‏ قال 
0 1 5 00 واء 2 ع" هَ 34 
أبو العباس جعفرٌ بن محمدٍ ال حافظ : ما رأَيْتُ أحفظ من أبى عبدٍ الله بن مَنْدّه . 
تون بأُضْفَهانَ فى صفر من هذه السنء رجمه اللَّهُ تعالى وإيانا برحميه . 


. فى بء م: (الناسخ والمنسوخ)‎ )١ 


لزه ( البداية والنهاية "8/١٠8‏ ) 


ثم دخلت سنةٌ سبع وتسعين وثلاثمائة 


حدق 0 م 
باح عند كان 7 ل ا مصرّ. 
1 لت لسار ده 
على طريةة لصوو بريد كادسي الللديك (القيار ريو ثم أقام بمكة » ثم 
باليمنٍ ) 0 لقره توق ارين كله يلع و قاد ؛ من يرَى عندّه 
همةً ونَهْضة ''للقائم يِن' ' ولد هشام بن عبدٍ اْلِْتِ الأموىٌ » ثم إنه أقام ببعض 
بلادٍ مصر فى عَلَّةٍ مِن جلالٍ العرب ء يُعَلّمْ الصّبيانٌ » ويُظْهِدُ السك والتُقَشْفَ 
والعبادة والورَع » ويُخِيدِ بشىءٍ ين الْعيِاتِ » حتى خضّعوا له وعظّموه جدّاء ثم 
دعا إلى نفسهء وذكر لهم أنه الذى يدعو إليه من الأمويين» فاستجابوا له 
مما ا بأمير المؤمنين » ولَقّبِ بالثائر بأمر الله الْْقصِرٍ من أغداءٍ اللّوء 
7 فى بحخفلٍ » فجمع له أهلّها نحوًا من مائتئ ألفٍ دينار» وأحذ 
رجلا من اليهودٍ اثّهُم بشىءٍ من الودائع ؛ فأحَذ منه مائتئ ألفٍ دينار أيضّاء 
ونقّسوا الدراهم والدنانير بألّقابه » وحطب بالناس يوم الجمعةٍ» ولعن الحاكم فى 
الخطبة » ونِعكا فل » فالْتَفٌ على أبى رَكوةٌ من الجنودٍ نحو من سعة عشّرَ ألقاء 


- ”8خ١ هوا وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ١1/8 المنتظم امه - هه والكامل‎ )١( 
.5595 3198© .)ا ص‎ 

؟ -5) فى ساام: « للقيام فى نصرة ) » وفى ص : ( للنسائم من). 

() برقة : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية . معجم البلدان /١‏ “ا/اه. 


ه١‎ 


فلما بِلّْ الحاكم أمزه وما آل إليه حاله بعث بخمسمائة أُلفٍ روات 
ثوب من الحرير إلى مُقَدَّمِ يوش أبى رَكوةَ » وهو الفضلٌ بن عب اللو" شكميله 

إليه ويثييه عن أأى زحُوة» فحين وله لأموال ين الحاكم بجع عن أى ور 
وقال : إنا لا طاقة لنا بالحاكم » وما دُمْتٌ بين أظهرنا فنحن مَطُلوبون بسبيك » 
فاخْيَد لنفيِك بلدًا تكونٌ فيها . فسأل أن يَتعَدوا معه فارسَيِن يُوصلانه إلى البو 
فإن بيته وبين مَلكها مَوَدة وضخبة » فأزسّله » ثم بعث وراءه من رده إلى الحاكم 
بمصرء فلما وصّل إليه أزكبه جملا وأشهّره» ثم قله فى اليوم الثانى » ثم أكرم 
الحاكم الفَصْلَ » وأقطعه إقطاعات كثيرة . واتقّق مرضُ الفضل» فعاده الحاكه 
مرتين » فلما عُوفِىَ قله » وق بصاحبه أيضّاء وكانأه كاف النفسام” 


5 و ل 1 لل 
وفى رمضان عَزِل قؤواش عما كان بيده ووليه أبو الحسن عليٌ بن مَرْيدٍ 4 


ولُقّب بِسَمَدٍ الدولة . 


< )5( - 0 0, عن “تير و 5 و‎ ٠. 
وفيها هرّم يِمِينٌ الدولة محمودٌ بن سُبكتكين أتلك ' ملك التركِ عن بلادٍ‎ 
. خُراسانٌ » وقتل مِن الأتراك خلقًا كيدا‎ 


ها قبل أبن العائن و3 واتيال اماغيك البشرةه رول رانه إن باد 
الدولة ع فطيف به برامان؟ وفارسّ ١‏ 


وفيها ثارت على الحجيج وهم بالطريقٍ ريخ سودءً مُظلمةٌ جدًا » واغترضهم 


)١(‏ الذى فى مصادر التخريج ؛ أن الفضل من قواد الحاكم » وليس من قواد أبى ركوة. 

)١(‏ مثلُّ يُضرب لمن يقابل الإحسان بالإساءة » وذّكر هذا المثل لا محكى عن التمساح أنه يأكل اللحم » فيدخل 
فى خلال أسنانه » فيفتح فاه فيجىء طائر فيسقط عليها فيخللها ويأكل اللحم » فيكون طعامًا للطائر» وراحة 
للتمساح » فربما ضم التمساح فمه على الطائر فيقتله . انظر الدرة الفاخرة فى الأمثال السائرة /١‏ 856. 
(5) فى باء صء م: (يزيد). 

(4) سقط من: ب . وفى الكامل» وهو المصدر المنفرد بذكر ذلك : «أيلك » . 

(5) فى الكامل : ( خوزستان ») . 


هاه 


اب اجاح أميد الأعراب فاغتاقهم عن الذَّهاب 114/41ر] ففاتهم الح فى هذا 
العام ورجعوا إلى بغداةء فدتحلوها فى يوم الأدوية .. وكانت الخطيةٌ بادرمين 
للمِصّريين . 

وممن توفى فيها من الأغيانٍ : 

عبدُ الصمدٍ بِنُ عمر بن محمدٍ بن إسحاق , أبو القاسم الدُينَوَرِىٌ '", 
الواعظٌ الزاهدٌ» لقان م وذو فهك لعافو عل إلى لقند 
الإصْطْخْرئٌ ؛ وسمع الحديتٌ من" أبى 5 ايه ون لمان" النْجَادٍ » وروّى 

عر لطيعرق» ركان نتباك ؛ يشرنا يه الال في امجاقد” 
النفس » واسْتَغْمالٍ الصَّدْقٍ المحض» العف والتَفشّفِ» والأمرٍ بالمعروفٍ 
والنهي عن المكرٍ » وحُشْنٍ وغظه وتَفْعِه فى القلوب . 

جاءه يوم" رجلٌ بماثة دينار فقال : أنا غنيع عنها . فقال : حُذها فمرقُها على 
أصحابك هؤلاء . فقال : ضَْها على الأرض . فوضّعها ثم قال للجماعة : لِيأَحذْ 
كلّ واحدٍ منكم حاجته منها . فجعلوا يَأحْذُون بِقَدْرِ حاجاتهم حتى أَنْقَدوها؛ 
وجاء ولدّه بعدَ ذلك » فشكى إليه حاجتهم فقال : اذْمَبْ | إلى البقّالٍ» فحَُذْ على 

م رِطلٍ تمر . 


01 الف . 7 4- 0 0 ٠ 0-1 ٠.‏ 
ورآه رجلٌ” وقد اشْتّرى دجاجةً وحَلُواءَ» فتعجّب من ذلك » فائتعه فانتهى 


)١(‏ تاريخ بغداد »47/١١‏ والمنتظم /١5‏ ههء وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )4٠٠١ - 58١‏ ص 
*, والنجوم الزاهرة 1//4١؟.‏ 

( - 5) سقط من: ب) م. 

("0) فى المنتظم : (الجد» . 

(4) انظر تاريخ بغداد /١١‏ 44» والمنتظم .55/١9‏ 

(ه) انظر المنتظم 205/١8‏ لاه. 


5ةلاه 


إلى دار فيها أَرامِلٌ وأيْتَامٌ» فدئّعها إليهم . وقد كان يَدُقْ الشَغدا" للعطارين 
بالأخرة وتقناث ين ذلك . ولا حضَّرته الوفاةٌ جعلٌ يقول : سيدى » لهذه الساعةٍ 
بابك . وكانت وفاثه يوم الثلاثاءِ لسبغ بقين من ذى الْحِجّةِ من هذه السنة» 
وى عليه بجامع الصو , ودُفِن بمقبرة 0 أحمد: 

أبو العباس بن واصِلٍ” الاعف زاف" «العيرة وغيرهما من البلادٍ» 
كان ألا يَحْدُمٌ بالكوخ”"' » وكان مُتَصَوٌ صَوًا وا له أنه سَيَمْلِكُ ؛ فكان أصحايه يَهْزْءُون 
ا د ' فاشتحدئنى . ويقول الآعيو: 
الغ علي . " ويقولٌ الآخد : عاقينى” . فَقُدّر له أن تتقَلْت به الأحوالٌ إلى أن 
ملّك سيرافٌ ثم البصرةً » وأَحَذ بلا التبطيحة من مُهَذّبٍ الدولةٍ» وأخرجه منها 
طريدّاء بحيث إنه الختاج فى أَثناءٍ الطريق إلى أن ركب بقرةٌ . واشتخوذ ابن 
واصلٍ على ما هنالك ين الأموالٍ والحواصل » وقصّد الأهُوازٌ» وهرّم بَهاءَ الدولةٍ 
بها ء ثم ظفر به بَهاءٌ الدولة » فقله فى شعبانَ”" من هذه السنة » وليف برأسه فى 
البلاد . 


(1) السعد : نبت له أصل تحت الأرض أسود طيّب الريح . انظر اللسان (س ع د). 

.514 /7 ص #48» والعبر‎ )4.. - ”4١ لاه وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ /١5 المنتظم‎ )١( 
.؟51١‎ /7 سيراف : مدينة على ساحل بحر فارس . انظر معجم البلدان‎ )5( 

(5) فى المنتظم : «الكرج » . 

(ه - ه) سقط من: ب600)م. 

(7) بعده فى ب» م : ١‏ فأى شىء تعطينى ويقول الآخر ولنى ويقول الآخر استخدمنى ) . 

(0) فى مصادر التخريج : «صفر) . 


/ااه 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعبن وثلاثمائة 
5 لق 5 2 و 0 و , 7 00 4 
فيها غزا يِمينٌ الدولة محمودٌ بِنٌّ سيكتكين بلادّ الهند» ففتح خصونا 
كثيرةً » وأعل أموالا تعويلة وغتواهة نفيسة »ركان فى جدلة ها ود بيت طوله 
ثلاثون ذراعًا » وعرضصّه خمسة عشَّرَ ذراعًا مملوءًا فِضْةً » ولما ربع إلى عَرْنةَ ببسط 
5 ل ركع ١‏ 00 0 000 
هذه الحواصل كلها [19/9اظ]ع فى صحن داره» واذن لرسل الملوك » فدخلوا 
عليه فراوًا ما بهّرهم وهالهم . 
ْ ؟ُ 200 2009 ا ده 
وفى يوم الاربعاء الحادى عشرٌ من ربيع الآخر وقع ببغدادٌ ثلجٌ عظيمٌ ) 
بحيث بقى على وجه الأرض ذراعًا ونصفًا » ومكث أسبوعًا لم يَذْبْ » وبلّغ شقوطه 
_ٍ 7 - 0 1 0 و ره م 
إلى تَكرِيتٌ والكوفة وعَبَادانَ والتَهْروانات” ' . وفى هذا الشهر كرت العَملاثٌ حُفْية 
وجَهْرَةَ ؛ حتى من المساجدٍ والمشاهِدٍ » ثم ظفر أصحابٌ الشُوطة بكثير منهم فقطعوا 


لخ 7 


0 8 5 7 َ 7 و 
دوين" وككلوف "'" ركوروف'" ‏ الكفدك الفا رولله امد والنة.. 


- 78١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 505 - ٠١7/9 المنتظم ١/8ه - 15, والكامل‎ )١( 
ص لل سل ولاك‎ )0 

. فى الأصل» ب » ص : « والعشرين)‎ )١( 

(5) فى المنتظم » والكامل : الأول ». والمثبت موافق لما فى تاريخ الإسلام . 

(4) فى بء م : «النهروان» . وفى المنتظم : « مهروبان ) . قال فى معجم البلدان 8457/14: نهروان » 
وهى ثلاث نهروانات ؛ الأعلى والأوسط والأسفل . أما مهروبان فهى فى موضعين ؛ أحدهما على ساحل 
البحر بين عَبَادانَ وسيراف ؛ بليدةٌ صغيرة . ومهروبان الثانية ناحية مشتملة على عدة قرى بهمذان . انظر 
معجم البلدان 5995/14. 

(ه - ه) فى الأصل : و وسبروع وى عن ا ريجعارهم 6 

(5 - 58) سقط من: الآاصل» ب»م. 


قصةٌ مصحبٍ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ, 
رضى اللَّهُ عنه, وتَحْريقِه 
عن قُنْيا الشيخ أبى حامدٍ الإسْفَرابينيَ 
ثما ذكره بن الجوزىٌ فى ١‏ المنتظم 0" 


وفى عاشر رجب جرت فتنةٌ بِينَ الرافِضَّةٍ والسنةٍ » سببها أن بعضّ الهاشميين 
كراج رساي لفو حيرت رار ره فقية الشّيعةٍ - 
فى مسجده بدرب روا" » فعض له بالسبٌ » 0 أصحابه 3 واشتثقر 
أُصحابٌ الكوخ » وصاروا إلى دار القاضى أبى محمدٍ “بن الأكفانع' ' والشيخ 
أبى حامدٍ الإسْفرايينيع » وجرت فتنةٌ طويلةٌ » وأخضّرت الشّيعةُ مُضِحمًا ذكروا أنه 
مُصْحَفُ عبدٍ اللّوِ بن مسعودٍ » وهو يُخالِفُ الَصاحفٌ كلَّها» فججيع الأنْرافٌ 
والقْضَاةٌ والقُقَهاءُ فى يوم جمعةٍ لليلةٍ بقِيت يمن رجب» وعُرض المضحفٌ 
عليهم » فأشار الشيحٌ أبو حامدٍ الإِسْمَرايبنئ والفُقهاءُ بتخريقه» ففعل ذلك 
جَحْضَرٍ منهم » فتَضِبت الشَّيعةٌ هن ذلك غضّبًا شديدًاء وجعلوا يَدُعُون ليلة 
النصف من شعبانَ على من فل ذلك ويشئونه ) وقصّد جماعةٌ مِن أخداثهم دار 
الشيخ أبى حامدٍ ليُؤْدُوه فائتقَل منها إلى دار القطْنِء وصاحوا: يا حاكمٌ 
يا منصوث . وبلّْ ذلك الخليفة» فغضب وبعث أعوائه لنصرة أهل الشنةٍ فخوقت 
)00 المتعظم /1١6‏ 8ه 68 
(؟) فى الأصل» ب غير منقوطة » وفى م» ص : «رباح؛ . والمثبت من مصدر التخريج . 


5 -”) فى با.٠)م)‏ وتاريخ الإسلام : «الأكفانى» . والمنبت من نسختى الأضل » ص موافق لما فى 
المنتظم والكامل . 


8أه 


دور كثيرةٌ من دور الشيعة وجرت خحطوبٌ قلاينة وبعث عَمِيدَ الجيوش إلى 
ندا تين عنها ابن لمم » ذأخرج منهاء ثم شفع فيه ؛ وثيقت القُضّاصُ بين 
التَعَوْض للفِتنِ والسؤالٍ باسم " أعوي المودارة' 20 الشيحٌ أبو حامدٍ إلى 
داره على عادته . 

وفى شعبانٌ رُلْزلَت الدَّيئوَدُ زلزالاا شديدّاء سقّطّت منها دُودٌ كثيرةٌ: 
زفي 2 جام . - عراضم ع يم 7 
وهلك نحت الهَدْمٍ ستة عشْرَ ألفا غير مَن ساحت به الأرض وهلك للناس 
شىءٌ كثيرٌ من الأثاثِ والأمتعة . 

وهّتت ريح سوداء بدَقوقاء”" وتَكْرِيتٌ وشيرارٌ » فَيَّلَعَتْ كثيدا من المنازلٍ 
والتّخيلٍ والرَيتَونٍ » وقتلّت خلقًا كثيرًا . 


وسقط بعض شِيرارَ . ووقعت رَجفَة بشِيرازٌ » غرق بسببها مَراكبٌ كثيرةٌ فى 
البحر . ووقّع بواسط برد زْنَة الواحدة مائة درهم 1٠او]‏ وستة دَراهمَ : 


وس يبغدادٌ فى رمضانَ - وذلك فى أيَارَ- مطو عظيمٌ سالّت منه 
ك4 


)١ - ١(‏ فى ب» م» ص : (الشيخين؛ وعلى رضى الله عنهم» . وذكر فى المنتظم والكامل ؛ أنه بعد 
ذلك رُسم للقصاص عودهم لعادتهم من الكلام بعدما شرط عليهم ترك التعرض للفتن. 

(5 - ") سقط من: م. 

(9) دقوقاء : بألف ثمدودة ومقصورة؛ مدينة يين أربل وبغداد . انظر معجم البلدان ؟/ .5/١‏ 

0 فى المنتظم : «المآزيب » . وهما واحدء والمزاريب : جمع مزراب وهو أنبوبة من الحديد ونحوه» 
ركب فى جانب البيت من أعلاه لينصرف منها ماء المطر المتجمع . انظر الوسيط (زرب)»؛ ( زوب ) . 


5ه 


ذكز تخريب فَمَامة فى هذه السنة 


وفيها أمَر الحاكمٌ الغُبهدىٌ بتَخْريبٍ كنيسة القُمامةٍ مِن بيتٍ المقدس » وأباح 
للعامٌةٍ ما كان فيها من الأموالٍ والأمتعةٍ وغير ذلك » وكان سبب ذلك ما نهى 
من البهْتانِ الذى يتعاطاه النصارى فى يوم الفِضْح ين النارٍ التى يختالون لهاء 
بحيث كرمع الأغماز”" ين هلهم أنها لت من السماءء:وزقا هق مضنوعة 
بدُمْن البلّسانٍ فى خوط الإبْريْسَم الرّفاع المذهونةٍ بالكبريتٍ وغيره» بالصّنْعةٍ 
اللُطيفةٍ التى توج على الطّغام منهم والعوامٌ » وهم إلى الآن يَسْتَعْملونها فى ذلك 
المكانٍ بعينه . وكذلك أُمَر بِهَدْم عِدَّةٍ كنائس فى هذه السنةٍ ببلادٍ مصرّء وتُودِى 
فى النصارى بمصرَ: من أحبٌ الدخول فى دينٍ الإسلام دحل » ومن لا يَدْحُلُ 
فْيَرْجِعْ إلى بلادٍ الروم آنا" » ومّن أقام منهم على دينه فلَلتَرِمْ بما شط عليهم من 
الشروطٍ التى زاد فيها على العْمَريّة » ين تَعْليقٍ الصّلْبِانِ على صدورهم» من 
حَشَب زِنَةُ الصَّايبٍ منهم أربعةٌ أرْطالٍ » وعلى اليهود تَعْلِيقُ رأس العجل زِنتّه ستة 
أرْطالٍ . وفى الحكام يكو فى عُدُق الواح منهم ‏ قوب" زنةٌ خمسة أزطال» 
و" أجراسٌ » وأن لا يوكبوا خيلا . ثم بعد هذا كله أمر بإعادةٍ بناءٍ الكنائس التى 
هدّمهاء وأذن لمن أُسْلّم منهم فى الارْيِدادٍ إلى دينه . وقال : نُتَرُهُ مَساجدّنا أن 
يذخلهنا عنم لذ زد له ':فينسه الله تعالى : 


(1) الأغمار: جمع عُمْر؛ وهو الجاهل الهْرَ الذى لم يجرب الأمور. انظر اللسان (غ م ر) . 
(؟) فى ص : (أسفا) . 

. ال زيادة من النسخ ليست فى مصادر التخريج‎ - 15١ 

(5) فى الأصل : ١‏ قرمية 4» وفى ص : ١‏ قرصة » . 


ىاه 


ومن تُوْفَى فيها من الأغيان : 

عبد الل بنُ محمدٍ ؛ أبو محمدٍ البافئ”" البخاريٌ الحوارِزْمي , أحدُ أئمة 
الشافعية فى وقْتِه » تقَقّه على أبى القاسم الداركيئ » ودرّس مكاله» وله مغرفةٌ 
جيدةٌ بالأدب والمّصاحةٍ والشعر . ْ 


جاء مرة”' ليزور بعضّ أصحايه فلم يَحِذْه فكتب إليه : 
قدا" حضّونا وليس يَقْضِى التلاقى2 تَسَأَلُ اللّهَ خير هذا الفراقٍ 
إن” كَفث لمأب وإنلمتَفث “غم تك كأنٌ” الْهراقا بانّفاقٍ 
وقد كانت وفاتّه فى مُكم هذه السنةٍء وقد ذكونا ترجمته فى « طَبَقاتِ 
الشافعية ) . 


0 000 0 
عبيد الله ِنُ أحمدَ بن على بن الحسين » أبو القاسم المقرئ المعرواف 
بالصّيْدَلانَىٌ » وهو آخد مَن حدّث عن ابن صاعدٍ من الثّقاتِّء وروّى عنه 
الأزمرىٌ » وكان ثقةٌ مأموئًا صا حا . تُوفُى فى رجب من هذه السنةٍ وقد جاوز 


2188/٠١ وتاريخ بغداد‎ 2١77 /* فى ب» م: «الباجى ). وانظر ترجمته فى يتيمة الدهر‎ )١( 
5؛ وسير أعلام النبلاء 78./117» وتاريخ الإسلام ( حوادث‎ /١5 والمنتظم‎ 2١71 وطبقات الفقهاء ص‎ 
. ص /اهلاء وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى لاد‎ )4.. - "8١ ووفيات‎ 

(1) انظر : تاريخ بغداد 219/٠١١‏ ٠14ء‏ والمنعظم 27/1١6‏ وسير أعلام النبلاء 55/11» وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات #”4١‏ - .4.6) ا ص 8ه". 

(") فى تاريخ بغداد » والمنتظم : « كم ) . : 
(4 - 4) فى الأصل : 9 نغب لم تغب وإن لم نغب4» وفى تاريخ بغداد: وأغب لم تغب وإن لم 
تغب ». وفى المنتظم : وأغب لم تغب وإن لم نغب». 

(5) فى المنتظم » وتاريخ الإسلام : «وكان ). 

)١- (‏ فى النسخ : «عبد الله . والمثبت من مصادر ترجمته : تاريخ بغداد ٠‏ ولمنتظم /١١‏ 
و وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات #98١‏ - .1.6 )وص 9وه"”#ا. 


"هه 


الت بحم الله تفال 

لبثقاة عبد الواعل يبن صن إن تملا أب و الفزج أخرومق أ» الشاعِر 
القت بِالبَِعَاءِ » تو :قن عبان ع هذه 5( ٠ظع‏ السنة » وكان أديئا فاضكا 
مُتَرَسّلُا شاعرًا مُجيدّاء فمن ذلك قولّه : 
يا مَن تشابّه منه الخلّقُ وَالْحَلقٌ جنا لسارو ١‏ لحري اجدت 
تُوريدٌ دئعى من خدّيك مُحْتَلسٌ وسْقُمُ جسمى من جَذِْيِك مُشترق 
لم يق لى. رمق أشكو هواك به وإفا يَكشَكى تمن به رمق 

محمد بن يحيى , أبو عبد اللَّهِ الججانع”” , أحدُ الغلماء 0 العا 
لمناظِرين ن لأبى بكر الرازىٌ » وكان يُدَرْسُ فى قَطيعةٍ الربيع » وقد لج" فى 
0 

بِنُ الحسين بن يحيى بن سعيدٍ , أبو الفضل الهَمَذاني" » الحافظ 

المفزوف ا 
نج الحريرئٌ » وافْتَقّى أثره وشكر تقَدّمَه » واغتّدف بفضله » وكان قد أَحَحَذ اللغةَ 
عن ابن فارس» ثم بوزء وكان أحدّ القُضَّلاءِ الفُصَحاءيٍء ويُذْكدا” أنه شم 


ه85؟/٠١١ وتاريخ دمشق‎ .©14/١0 والمنتظم‎ 2١١/١١ وتاريخ بغداد‎ 5957/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 441/١17 ووفيات الأعيان */ 95١ء وسير أعلام النبلاء‎ --- 


94١‏ -1:.208 )ص 6مه". 
0( 3 بغداد */ 477» والمنتظم .17/١©‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات "81١‏ - .1.6 ) ص 
351 . 


(5) فُلِج : أصابه داء الفالج وهو شَّلّل يُصيب أحد شِْقّى الجسم طُولا . انظر الوسيط (ف ل ج). 
(5) يتيمة الدهر ٠١٠5/84‏ ؛ ومعجم الأدباء » ووفيات الأعيان ١//10؟١1‏ 2 وسير أعلام النيلاء 
١7‏ .» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 1.١ - 88١‏ ) ص 68* » والوافى بالوفيات +/هه" . 
(0) فى بء م: «ويقال). 


7ه 


وأَحَذنه سَكتةٌ » فذّفِن سَريعًاء ثم عاش فى قبره » وسيعوا صُراحه » فنبشوا عنه » 
فإذا هو قد مات » وهو آخِدٌ على لحيته مِن هَوْلٍِ القبرء وذلك يوم الجمعة الحادى 
وك ين تاك الأخرة ين هته اله وتوتحية الله تفال :وهنا عن ونيا مجه 


وإيّانا نه . 


كن 


ره 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وثلاثمائة 
0م 5 
فيها قُيِل أبو علىٌ بنُ ثمالٍ نائبٌ الوخبةٍ من طرف الحاكم الغتيدىٌ » قثّله 
عيسى بن خلاط العْمَيِلك » وملكهاء فأخرجه منها عباسٌُ بن مؤداس صاحبُ 
حَلَبَ وملكها . 
1 + 6 اده فق 0 م 5 1 0 
أ الشرري» قلقت الناى اياون عار لوا قن نرك لنقا:. 
من قاضيئين يُعَرَى 2 هذا وهذا مُهَنًا 
فذا يَقول اكرهونا 2 وذا يَقَولٌ اسْتَرخنا 
و عبان ونهذِى فمَن يُصَدَّفُ منا 
وفى شعبانَ من هذه السنةٍ عصَفّت ريح شديدةٌ فالْقّت رئلا أحمرَ فى 
طوقات بغداد . 
وفيها هت على الحجّاج ريح سوداءٌ مُظلمةٌ» واغترضهم الأغرابُ» 
فصدٌوهم عن السبيل » واعتاقوهم حتى فائّهم الحجٌ فى هذه السنةٍ أيضًا فرجعواء 


- 78١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 25١5 - 5١١/9 والكامل‎ ,58 2717/١ المنتظم‎ )١( 
.5515 255١ )ا ص‎ 

(؟) فى الأصل : «عمر». وفى المنتظم والكامل : «أبو عمر)ء وفى تاريخ الإسلام : «أبو عمرو). 
والمثبت موافق لإحدى نسخ تاريخ الإسلام» كما أشار لذلك محققه فى الحاشية . 


ه عه 


ع # َ# ١‏ ع 
وأتحدّت بنو هلال طائفةٌ يبن محجاج لطر مل انواس علدنا 
منهم نحوًا من ألفٍ ألفٍ دينار . والخطبةٌ بالحرّمئن للمضريين . 

ل و 5 عٍِ 
3( ومن توفى فيها من الآعيانٍ : 
ا ع اع ا زفق 
عبد الله بن بكر بن محمدٍ بن الحسين , أبو أحمد الطبرانىٌ سيمع 
5 د 001 1 097 زفق وه 0 
ببغدادٌ ومكة وغيرهما مِن البلادِ» وكان مُكيْرًا . سيمع منه الدارقطنئٌ وعبد 
الغنئئ بن سعيدٍ » ثم أقام بالشام بالقرب من جبلٍ عند بانياس يَعْمْد الله تعالى إلى 
أن مات فى ربيع الأول من هذه السنةٍ . 
و (54 دك( 1 
محمد بن أحمد بن علىٌ بن الحسين » أبو مسلم , كاتبٌ الوزيرٍ ابنٍ 
حِنْرابةَ ه روّى عن البَمُوىٌ وابن صاعدٍ وابن دُرَيْدٍ وابنٍ أبى داودّ وابنٍ عَرَفةَ وابنٍ 
مُجاهِدٍ وغيرهم » وكان آخر من بقى من أصحاب البَُوىٌ » وكان ين أهلٍ العلم 
7 2 و م اعم 7 
والحديث والمعرفةٍ والفهم ) وقد تكلم بعصّهم فى روايته عن البغوىٌ ؛ لآن أصوله 
كان غالها مَفُسودًا . وذكر الصُّوريٌ أنه خلّط فى آخر عمره. واللّهُ أعلمُ . 


3 07 زف " ع 2 0 
أبو الحسن على بن أبى سعيدٍ عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد 


)١(‏ فى المنتظم وتاريخ الإسلام أن العدد المذكور كان عدد بنى هلال لا الحجاج ولم يذكر ذلك فى 
الكامل . 

)١(‏ تاريخ بغداد 455/9 وفيه: (بن أبى بكر» بدل (بن بكر . وتاريخ دمشق ١4/4‏ مخطوط» 
والمنتظم »28/1١٠‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )4.6١0 - 98١‏ ص 7لا9. 

(5) فى بء م: «مكرمًا). 

(4: - 4) سقط من النسخ. والمثبت من مصادر ترجمته : تاريخ بغداد ,85+/١‏ والمنتظم /١١‏ 
5 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات #88١‏ - 4..8) ص لاا والعبر 217١/9‏ والوافى 
بالوفيات ؟/ 7ه. 

(ه - ه) فى ب ء م: «عبد الواحد» . وانظر ترجمته فى : وفيات الأعيان */ 9؟4» وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات “8١‏ - ..1) ص 95" ومرأة الجنان ؟/ »45١‏ وشذرات الذهب .١55/*‏ 


كيان 


الأغلّى الصَّدَفِيَ المِصْرئٌ. صاحبُ كتاب «الرِيجٍ الحاكمئ) فى أربع 
مُجَلّداتِ ) كان أبوه من أكابر المحدّئين من الحفاظِ » وقد رخ لمصرٌ تاريحًا نافعًا 
جع إليه الما » وأما هذا فَاشَْغْل بعلم التُجوم فنال بين شأنِه منالا جيدًا » وكان 
شديدَ الاغتِناءٍ بعلم الوِصْدٍ» وكان مع هذا مَقّلَا سَقِيَةَ الحا رَتْ الثياب » 
طويلا يَتَعَمُمُ على طَوْطورٍ طويلٍ » ويَتَطِيِلسٌُ فوقّه» ويوكبُ حمارًاء فمَن رأه 
6و2 د 26 كص و2 
ضحك منه؛ وكان يَدْخُلُ على الحاكم فيِكرِمُه» ويَذْكدُ من تَعَملِهِ ما يدل على 
١‏ 5 3 - 75 - 
عدم" ' اعِتنايّه بأمر نفسِه » وكان شاهدًا مُعَدّلا » وله شعرٌ جيدٌ » فمنه ما ذكره ابن 
0 
حَلَكان”' : 


حمل نَشْرَ الويح عند هُبوبه رسالة مُشْتاقٍ لوجه كبييهٍ 
بتنْس من كا النْفوسٌ بقربه. ومن طابتٍ الدنيا به وبطيبه 
وجدّد وَجْدى طائفٌ منهُ فى الكرَى سَرَى موه" فى خُفْيَةٍ من رقييه 
لعفرى لقد عَطلْتٌ كأسى بعدّه «ِغَيْبِتُها عنّى لطولٍ مَعِيبهِ 
تت أمٌ أمير المؤمنين القادر بالل" مولاةٌ عبد الواحدٍ بن الْتعَيرِ» كانت ين 
العابداتِ الصا حاتٍ » ومن أهلٍ الفضلٍ والدّين ؛ تُوْفيت ليلةً الخميس الثانى 
والعشرين من شعبانَ مِن هذه السنةِ» وصلَّى عليها ابنها القادِرُء وحُيآّت بعد 
العشاءٍ إلى الوْصافةٍ . 


و شعط من م 

(؟) وفيات الأعيان */ 14759. 

(5) الموهن : نحو من نصف الليل: أو بعد ساعة منه. الوسيط (وه ن). 
(4) المنتظم »18/١٠‏ والنجوم الزاهرة 55١/84‏ »2 وفيه: ( يمنى). 


/اكه 


ع 


سنة أربعمائةٍ مِن الهجرة النبوية" 
على صاحيها أفضلٌ الصلاةٍ والسلام 


فى 07 
55 ا اه من أوانا وَالرّابُ سدية » فامر 
بكري تلك الأماكن ولم تَُكْرَ قبل ذلك . 
0 5 ع 
وفيها كل السوز على "المشهدٍ بالحائر» وكان الذى بناه أبو محمدٍ الحسنٌ 
م ايه ً< 5 : 2( 
ابن الفضلٍ بنِ سهلان عن نذرٍ نذرّه حينّ زارّه 
وف زان ا ١‏ بحف الناسٌ بالخليفة القادر باللّهِ » فجلّس للناس يوم جمعةٍ بعدَ 
“الما ا ا و 


_- 0 2200114 000 3 3 
ملعونيت أَيْمَمَا تُيَفوَا أَجُِوأ وفمِّلُواً تيلا # [الأحزاب : كع ١ك‏ فتباكى 
الناسسٌ » ودعوًا وَانْصَرَفوا . 


- "م١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 258٠١ - 7١7/9 الاء والكامل‎ 2/٠١ /١5 المنتظم‎ )١( 
)ص 54# 15ل‎ 

(١؟‏ - )١‏ فى المنتظم : « ربيع الأول ٠‏ ولم يشر فى الكامل إلى الشهر. 

(؟) الراشدية : قرية من قرى بغداد . انظر معجم البلدان ؟/ 74/. 

(4؛ - 4) فى م: مشهد أمير المؤمنين على عليه السلام الذى بناه أبو إسحاق الأجانى » وذلك أن أبا 
محمد بن سهلان مرض فنذر إن عوفى ليبنيته فعوفى ) . 


ان 


وفى هذه السنة ورد الخيد بأن الحاكم أَنْمَذْ إلى دار جعفر بن محمد الصادق 
بالمدينة » فأحَذْ منها مُضحمًا وآلاتِ كانت بهاء وهذه الدار لم تُفْتَخَ بعد موتٍ 
صاحبها إلى هذه المدةٍ» وكان مع المصحفي قَعْبٌ خشبٌ مُطَوَقٌ بحديدٍ » ودَرَقَةٌ 
حَيدُرانٌ وعوبةٌ وسَريد» حمل ذلك كله جماعة ين العَلّوِيين إليه إلى الديارٍ 
المصرية » فأَطَلّق لهم أنعامًا كثيرةً وتَقَقاتِ زائدةً» ورد السريرء وأتحذ الباق » 
وقال : أنا أَحقٌ به . فَرِدُوا وهم ذامٌُون له داعون 0 
سنين هدمهاء مح ل ار 
والديانة . 
0 ا سيا لد ا ا ا بن عبد 
الرحمن الأُمَويٌ ! إلى مُلْكه بعد خَلْعِه وحبسِه مدةً طويلةً . 

وكانت الخطبةٌ بالحرمين فى هذه السنةٍ للحاكم الغبيدىٌ صاحبٍ مصر والشّام . 

6 دم ف 3 

ومن ا 

الحسينٌ” ” بد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر , أبو 
أحمد الُوسَوىٌ اتيب » والدُ اليِضِئْ والْوْئَضَى» ولى يقابةٌ الطاليئين مراتٍ 


1 7 7 8 10 واء 5 22 1 3 وا ك2 
ببغدادٌ نحوًا من خمس مرات .ء يُعْرّل ويُعادٌ » ثم أَضِرَ فى آخر عمره » وتؤفى عن 


)١(‏ وإما حصل ذلك منهم ؛ لأنه كان وعدهم أن برد لهم هذه الأشياء بعد رؤيتها ولكنه لم يفعل» كما 
فى المنتظم وتاريخ الإسلام . 

() فى الكامل : (الحاكم) . وانظر ما تقدم فى ص ١ل!ا".‏ 

(0) فى م: (الحسن » . وانظر ترجمته فى المنتظم /١١‏ الاء والكامل 5159/9. 


1ه ( البداية والنهاية 54/١١8‏ ) 


1 0 2 7 م و 
سبع وتسعين سنة ) وصلى عليه ابه الموتضى » وذفِن فى مشهدٍ الحسين . 


21١+ 048 07 2 75 0‏ 
وقد رثاه أبئه الموتضى هذا بقصيدةٍ حسنة قوية المع والمطلع منها قوله . 


سلامٌ النَّهِ تَتمُّنُه الليالى 
على بحدّث تَسَّيْثْ ين لُوَىُ 
فتّى لم يَرْوَ إلا من حلالٍ 
ولا دنست له إزْرٌ بوزر 
3 "٠و‏ َيف الظهر من يُقْل الخطايا 
5 افق 8 ع 0 

مشوق><- فى الأمورٍ إلى غلاها 
من القوم الذين لهم قلوبٌ 
بأمجسام من التَّقُوى مراض 


ويَهْديه العُدُرٌ إلى الرّواح 
بيتجوع'' العبادة والصلاح 
ولم يك زائه غير" المباح 
ولا عيقّت له رلمٌ براح 
ميان الجوانح من مجناح 
ومَدلول على باب النجاح 
بذكن البها عخامرة القواح 
لمبصِرها وأديانٍ وتنا 


5 


كر 5 

رحمه الله تعالى ورضى عنه وتجاوز بمنّه وكرمه . 
الحجاج بن هُزْمُرٌ » أبو جعفر' نائبٌ بَهاءٍ الدولةٍ على العراقٍ . وكان ينتَدِبُّه 
لقتال الأغراب والأكرادء وكان من الْمْقَدّمِين على عهدٍ عَضُّدٍ الدولق وكانت له 


خبرةٌ تامةٌ بالحرب » وححزمةٌ شديدةٌ » وسّجاعةٌ وافرةٌ » وهِحَةٌ عاليةٌ » وآراغٌ سَديدة . 


1 220 2 : زلف ان سردا 0 
ولما خرج عن بغدادٌ فى سنة ثنتين وتسعين ' وثلاثمائة كرت بها الفتنُ والشرود . 
وكانت وفاتّه بِالأَهُواز فى هذه السنةِ عن مائةٍ سنةٍ وخمس سنين . رجمه الله . 


00 انظر المنتظم ©١/١ال.‏ 


(؟) فى النسخ : « لينبوع ؛ . والمثبت من المنتظم . 


(5) فى النسخ : « إلا . والمثبت من المنتظم . 
(4) فى المنتظم : « مسوق ) . 
(5) المنتظم /١١‏ ”الاء والكامل .١١9/9‏ 


(1) فى باء م: ( سبعين) . 


أبو عبد الله اقم" المصرى التاجرُ كان ذا مال جزيل جدَّاء اشْتَمَلت 
ساعن أزية عي الى الف داز ردق سنا زات الأموال وزو كانت وذال: 
بأرض الحجاز» ودّفِن بالمدينةٍ النبوية عند قبر الحسن 9 علي ؛ وضئ لهال 
عنهم . 

أبو الحسين بن الَفَاءِ الْقُرى”" المتقّدُمْ ذكرهء كان من أحسن الناس صوبًا 
بالقرآنٍ وأخلاهم أداءٌ» رحمه اللَهُ تعالى » وقد تقدم ذكره فى سنةٍ أربع وتسعين 
وثلاثمائة ” بما أغتى عن إعادته هنا . ْ 


)1١(‏ فى الأصل» ص : « بن القمرىّ» . وانظر ترجمته فى : المنتظم 77/١5‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات #١‏ - .4.6)ا ص 5606. 

.754 /4 “الاء والنجوم الزاهرة‎ /١١ المنتظم‎ )١( 

(1) انظر ما تقدم فى صفحة 5.01 . 


لكوكن 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعمائة 


فى يوم الجمعةٍ الرابع من احم منها"” طب بالموصِلٍ للحاكم العْبئْدىٌ عن 
أمْرٍ صاحبها قرواشٍ بن مُقَلّدِ ألى منيع ‏ وقهر رعيكه على ذلك وقد شود ابن 
الجؤزىٌ صفة الخطَبةٍ يومحذٍ بحروفهاء وفى آخر الخطبة صلُوا على آبائِه من 
الخلفاءٍ ؛ المهدىٌ » ثم ابنه القائم » ثم ابه المنصورء ثم ابنه المهِرٌ» ثم ابه العزيز» ثم 
على ابنِه الحاكم صاحب الوقتِ » وبالغوا فى الدعاءٍ لهم ولا سيّما للحاكم 
المذكور» وكذلك ببقية ببقية أغماله من الأنبارٍ والمدائنٍ وغيرهما . وكان سبب ذلك 
أن الحاكم تركقت- فكاتاته بوزمله وهّداياه إلى قزواش يَشْتَمِيله إليه » وليقبل 
بوجهه عليه » حتى فكل ما فصل مما ذكرناء فلما بلغ الخو القادز باللو العباسئ 
كيب يُعَاتِث بْ قزواشٌ بن مُقَلدِ على ما صتّع » ونقذ بها الدولة إلى ميد الجيوش 
بماثة ألفي دينار حاربة قَوواش » فلما بلّْ ذلك قِرْواسًا رجع عن رأيه » ونيم على ما 
كان منه » وأمّر بقطع الخطبة الحاكمية من بلاده » وأعادها إلى القادر العباسئ على 
عادته . 


2 زفق و ع 
5/*اظع قال ابن الجؤزئ : ولخمس بقِين من رجب زادت دجلة زيادة 
كثيرةً » واسْتمّت الزيادةٌ إلى رمضانّ » وبلَمَت أحدًا وعشرين ذراعًا وثلثاء 


- 401١ 8/ء والكامل 771/9 - 2175 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ - 74/١5 المنتظم‎ )١( 
.© ص‎ ):٠ 


.الال/١6 المنتظم‎ )١( 


فرك 


ودتل المامُ إلى أكثر دُور بغداد . 

وفيها رجحع الوزيد أبو غالب بن خلفٍ إلى بغداد» ولُقُّب فخرّ للك بعد 
عَميدٍ الجيوش . 

وا عدي ر لفح مويل جب ركه ودّعا سارب 
بالراشد بالل . ولم يَحج فى هذه السنةٍ أحدٌ من أهل العراق أيضاء » فإنا للّهِ وإنا إليه 

3 0 1 عٍِ 07 ٠.‏ 
ومن توّفى فيها من الاعيانٍ والاشرافٍ : 
8 7 و 0 00 

أبو مسعودٍ الدمشقيٌ إبراهيمٌ بن محمد بن عُبِيدٍ» أبومسعودٍ الدمشفئ ‏ 2 
الحافظ الكبيك » مُصَّفُ كتاب ١‏ الأطراف على الصحيعين » ؛ رحل إلى بلادٍ سَّنَّى 
كبغداد والبصرة والكوفة وواسطٍ والأهواز وأصبهانَ وك مقع كان من اللتال 
الصادقين الأُمَناءِ الضابطين » ولم يرو إلا اليسيرء روى عنه أبو القاسم ار 
وأبو َك الْهَرَوىٌ » وحمزة 5 السَهُميٌ » وغيزهم . . وكانتث وفاثه ببغدادٌ فى رجب » 
وأَؤْصَى ل 
قريًا مِن الشَكَكِ رحمه اللهُ . وقد تومه ابن عساكر وأنْتّى عليه . واللَّهُ أعلم . 


عميدُ الجيوش , الحسنُ ؛ سر ان قري وف رك 


)١(‏ تاريخ بغداد 1 تاريخ حيدق 05611 والتظم 800/16 والكامل 2575/9 وتذكرة الحفاظ 
23٠٠١54‏ وسير أعلام النبلاء 7371/11 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 01 - ١٠4)اص‏ 9". 
(1) سقط من 8:1 اولي من : «الطبرانى ) . وهو: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى 
الرازى الشافعى اللالكائيع . انظر سير أعلام النبلاء /١1/‏ 2578 415. 

(") المنعظم /هى والكامل 2514/9 وسير أعلام النبلاء 275٠/11‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )4٠١ - 4.١‏ اص 4. : 


ارفك 


بعميلٍ الجيوش » وزيدُ بهاءٍ الدولة » وُلِد سنة خمسين وثلاثمائة» وكان أبوه من 
حُجاب عَضّدٍ الدولةٍ» وولاه بَهَاءُ الدولة النظرَ فى وزارتٍ سنةً ثنتين وتسعين» 
والشرود عامةٌ كثيرةٌ » فمهّد البلاد ركام العيّارين» واستقامت به الأمود » وأمر 
بعضّ عِلْمانِه أن يَخَمِلّ صِيِئيَةٌ صني فيها دراهه”" ' مكشوفةٌ » مِن أُولٍ بغداد إلى آخرهاء 
فى أزقّيها فإن اغترضه أحدٌّ فليدْفغها إليه» وليغرف ذلك المكان» فذمَب 
الغلامٌ» فلم يَعْترِضّه أحدٌّء وللّهِ الحمدُ والمنةٌ » ومئع الوَوافِضَ مما كابُوا يتعاطونه 
من التياحة فى عاشوراءً , وإقامة العيدٍ المبتدع فى اليوم الثامنَّ عشَرٌ من ذى اليجة 
الذى قال لاه : عَدِيدُ حُمٌ . وكان عادلا مُنْصِفًا ء رحمةه الله 


اه و .هم عم فق 
خلف بن محمدٍ بن علي بن حَمْدُونَ » أبو محمد الواسطيٌ » رخل إلى 
البلادِ» وسمع مع الكثير» ثم عاد إلى بغداد » ثم رحل إلى الشام ومصرّء وكتب 
الناسٌ بانتخابه ' وصئّف أطرافًا على « الصحيكين » » وكانت له معرفةٌ تامةٌ» 
وحفظ جيدٌ» ثم عاد إلى بغداة» واطتغل بالتجارة» وترك النظو فى العلم حتى 

أل قن للدم المقة + ريه الله وسناكة . وجمن روّى عنه الْأَرْهَريٌ . 
و 37 0 
أبو عُبَيدٍ الهَرَوىُ » صاحبٌ ١‏ العْرِيتئن) » أحمدٌ بن محمدٍ بن محمد" 
ابن أبى عُبيدٍ العبدٌ ‏ اللَوىٌ البارٌ » كان من مُلماءٍ الناس فى الأدب واللغق» 


(1) فى الأصل : «فضة» . وانظر المنتظم /١6‏ 5. 

28٠١/١8 والمنتظم‎ 215/١17 وتاريخ بغداد 8/ 74» وتاريخ دمشق‎ »٠ /١ أخبار أصبهان‎ )١( 
)4٠١ - 401 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 257٠/1١ والكامل 2577/5 وسير أعلام النبلاء‎ 
.١٠١51//9 ص 23775 وتذكرة الحفاظ‎ 

5 -3) سقط من : ب » م» ص . وانظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ارهق وسير أعلام النبلاء 7١م‏ 
5 ؛ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )4٠١ - 1.0١‏ ص 8" والعبر / 27 وطبقات الشافعية 
للسبكى 4/ 85. قال ابن خلكان: ورأيت على ظهر كتابه «الغريبين» أنه أحمد بن محمد بن 
عبد الرحمن ٠‏ واللّه أعلم . وكذا ورد ذكر اسمه فى السير وتاريخ خ الإسلام . 


ه١:‎ 


0 - 5 و82 
وكتابّه ( العريبئين) فى معرفة غريب [158/4و] القرانٍ والحديث » يَدَل على 
2 2 3 5 0 2 .ا 34 
اطلاعه وتَبكُره فى هذا الشأنِ » وكان من تلامذةٍ أبى منصور الأزهرى . 

قال ابن خَلْكانَ”' : وقيل : إنه كان يحت البذْلة' ويََتَارَلُ فى اللو 
وماق آهل الأدب ف مالس اللذة والطوب» ساميعة الله تعالن.: 


قال : وكانت وفاله فى رجب سنةًٌ إحدى وأربعمائة . 
2 090 . 7 2 و 
وذكر ابن لكان فى هذه السنة أو التى قبلها وفاةً أبى الفتح البّشتئ 
الشاعر وهو: 
ل ا و ل 
صاحبٌ الطريقة فى التّجنِيس ا البديع 00 والحذاقة والنّظم 


والكثرِء وقد أسلقنا 0 ورد له اب شُلّكانَ”' قو مَن أُصْلّح فاسِدّه 


أَوْعَم حاسِدّه الا سل 0 
اليْيهُ َضْحَلٌ من الأمييّة . الِشُوةُ رساءُ الحاجاتٍ . حَدٌ العفاف لضا بالكفافٍ . 
5 0 

إن ع أقلاقه بوتا ليغملها" أنساك كل عيع" هد غاملة 
وإن أقَة” على رَقٌّ أناملّه أقر بالدقٌ كُبَابُ الأنام لهُ 


. 95/١ وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) فى ب »ء م : «التنزه» . والبذلة » بكسر الباء : ما متهن من الثياب » ومنه : الابتذال . 
(9) تقدم فى صفحة 50ه", 

(5) وفيات الأعيان «/ بلاس /الا؟. 

(5) الديوان ص 0" . 

(5) الكمى : لابس السلاح . الوسيط (ك م ى). 

0) فى بء2 م: (أامرٌ). 


ومه 


دق 
وله : 


إذا تَحدّنْتَ فى قوم لتُؤْنِسَهم با تَحدّثُ مِن ماض ومن آتٍ 
اي و 5 فيو 
فلا تَعْدْ لحديثٍ إن طبعَهمٌم ‏ مُوكل بمُعاداةٍ المُعاداتِ 


. ”78/4 البيتان فى يتيمة الدهر‎ )١( 


دمزة 


ثم دخلت سنة ثنتيّن وأربعمائة 


فى ام" أذِن فخد الُلْكِ للؤوافض أن يَعْمَلوا البدْعةً الشَّتْعاء » والمَضِيحةَ 
الصّلْعاء » من الانيحاب والتّؤح والبكاء» وتَعْليق المسوح» وتغْليقٍ الأسواقٍ مِن 
الصباح إلى المساء» ودورانٍ الدساءٍ حاسراتٍ عن وُجوههن وذءوسهن » يَلْطِمْنَ 
دوهن » كفعل الجاهلية الجهُلاء. فلا جزاه الله عن السنة خيرا » وسَود الله 
وجهّه يوم الجزاء» إنه سميعٌ الدعاء » ربٌ الأرض والسماء . 

وفى ربيع الآخر أمر القادر باللّهِ يعمارة مسجدٍ الكفٌ بِقَطِيعةٍ الدقيق» وأن 
يُعَادٌ إلى ايد ما كان » فمُعل ذلك ورُخْرف رَخُرفةٌ عظيمة جدًا . 


مِن أئمةٍ بغداك وغيرها مِن البلادٍ 


وفى ربيع الآخر منها كتّب هؤلاء ببغداد مَحاضِرَ نَتَضَمّنُ الطعن والقَدْح فى 

١ ,‏ د : إن 

نبي اخلفاء الضرين الذين يعون نوم (اللفقرن ولتسوا #ذللة م وسيتهيم * 
إلى دَيْصانَ بن سعيدٍ المكمئ » وكتب فى ذلك جماعةٌ من العُلماءٍ والقْضَاةٍ 


- 1٠١١ هىء والكامل 771//9 - 737 وتاريخ الإسلام. ( حوادث ووفيات‎ - 87/١١ المنتظم‎ )١( 
.١١ ص‎ )4 ٠ 

)١(‏ من هنا خرم ففى مخطوطة ( ب ) ينتهى عند قول المصنف فى صفحة 0 (فأمْر يإحضار ابن أبى 

إسرائيل فامتنع ) . 


1ه 


والفقهاء والأشرافٍ والأمائلٍ والمعدّلين والصالحين» شهدوا جميعًا أن الناجم 
بمصر - وا هو منصورٌ بن يزارٍ الت بالحاكمء حكم الله عليه بالجوارٍ 41 
؟6اظع والخزي والدَّمارٍء والتكالٍ والاتتضال: ابن مَعَدٌ بن إسماعيل بن 
عبد الرحمنٍ بن سعيدٍ » لا أشعده الله فإنه لما صار إلى بلادٍ المغربٍ تسَمّى بعتي 
الله » وتلّقّب بالمهدىٌ - ومن تقَدَّم من سَلَفِه من الأمجاس والأرجاس ‏ عليه 
وعليهم لعنةٌ اللِّ ولعنة اللاعنين» أَدْعِياءُ حَوارج » لا نسب لهم فى ولد على بن 
أبى طالب » ولا يَتَعَلّقون منه يسبب » وأنه مُه عن باطلهم » وأن الذى ادعَوْه يمن 
الانتتساب إليه باطلٌ وزُورٌء وأنهم لا يَعلّمون أحدًا من أهل بيوتاتٍ الطالبيين 
قف عن إِطَلاقٍ القولٍ فى هؤلاء الخوارج أَنّهِم أدعيائ» وقد كان هذا الإنكائ 
لباطلهم شائعًا فى الحرتئين» وفى أولٍ أفرهم بالمغرب مُنْشيرًا اليشارا بتغ من أن 
يُدَلّسَ على أَحدٍ كذِئُهم ‏ أو يَذْهَبَ وَهْمْ إلى تَضديقِهم فيما ادْعَؤْهء وأن هذا 
الناجم بمصرّ هو وسَلَمَه كفارٌ قُسَاقٌ قُجَارٌء مُلْحِدون رَنادِقةٌ مُعطلون » وللإسلام 
جاجدون, ولمذهب التي وامْجُوسِيةِ مُشتقِدون» قد عطّلوا الحدوة وأباحوا 
الأروع بو أخلوا' اللتموو-وسفكوا 'الدماق ومفوا الأنياة» ولعنوا”السلت: 
وادعَوًا الربوبية » وكيب فى ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعمائةٍ . 

وقد كتب ححطه فى امحضّرٍ خلقٌ كثيك» فين العلوِئن الْوْتَضَى والوَضِيْ وابنُ 
الأزْرَقٍِ الموسَوئٌ » وأبو طاهر بن أبى الطيب ؛ ومحمدٌ بن محمدٍ بن عمرّء وابنُ 
أبى يَعْلَى . ومن القضاةٍ أبو محمد بِنٌ الأكفانيع » وأبو القاسم الرْرِيُ” » وأبو 
العباس بن السورىٌ. ومن القُقهاءٍ أبو حامدٍ الإشقرايينيئ » وأبو محمدٍ بنُ 


)ع( سقط من : الأصل ع م)دص. والمثبت من المنتظم . 
(؟) فى م» وتاريخ الإسلام : « الجزرى » . 


4ه 


لشفي » وأبو الحسين القُدُوريٌ » وأبو عبدٍ الل الصّيِمرئُء وأبو عبد اله 
البتيضاويٌ » وأبو علئ بن ححمَكان . ومن الشّهودٍ أبو القاسم التُوحَيْ » فى خلتي 
كثير» وقُرئ بالبصرة وكتب فيه حَلَقٌ كثيد. هذه عبارةٌ الشيخ أبى الفرج بن 
الجوزئ . 

قلت : وبما يَدُلّ على أن هؤلاء أَدْعِيا» كما ذكر هؤلاء السادةٌ العلماكع 
والأئمة الفُضلائُ» وأنهم لا نسب لهم إلى عل ولا إلى فاطمة كما يَدْعُْمُونَ: 
قول عبدٍ اللَِّ بن عمر للحسين بنٍ عل حين أراد الدخحولّ إلى العراقي” » وذلك 
عن كتّبٍ عوامٌ أهلٍ الكوفة إليه بالبئعة له فقال له ابن عمرَ : لا تَذْهَبْ إليهم فإنى 
أخافٌ عليك أن تُقكلَ » ون جدّك قد حُيْر بن الدنيا والآخجرةٍ فاخختار الآخرة على 
الدنياء وأنت بَضْعةٌ منه » وإنه واللّهِ لا تاها لا أنت ولا أحدّ من أهل بيتك . فهذا 
الكلامُ الحسنٌ الصحيح الموَجَهُ امول ين هذا الصحاي اليل يَمْعضى أنه لا 
يلى المخلافة أحدّ من أهل البيتٍ إلا محمد بِنَ عبدٍ اللَّهِ الممْدىٌّ » الذى يكونُ فى 
آخر الزمانٍ وقتٌ نزولٍ عيسى ابن مريم من السماءٍ إلى الأرض » كما سيأتى بيانُ 
ذلك مُمَصَّلًا فى أحاديث الملاحم» ومعلومٌ أن هؤلاء قد ملكوا ديار مصرّ مدةً 
طويلة » فدل ذلك ذَلالةَ قويةً ظاهرةٌ أنهم [+/4؟1ر] ليسوا من أهل بيت النبوة» 
كما نص عليه سادةٌ القضاةٍ والشهودٍ والفقهاءٍ والكبراءٍ» وقد صئّف القاضى 
الباقِلَانيع كتابًا فى الردٌ على هؤلاء القوم المنتسبين إلى الفاطميين وسمّاه « كشْفٌ 
الأشرارٍ ومَتْكُ الأسْتار) نثّر فيه فُضائحهم وقبائحهم ) ووضّح رهم لكل أحدٍ 
يفهَمٌ شيعا من مطاوى أفعالهم وأقوالهم » وقد كان يقولٌ فى عبارته : هؤلاء قومٌ 


.,5958 ,5ال/١١9‎ 2514١ 251١/5 انظر ما تقدم فى‎ )١( 


9ه 


يُظهرون الرَفض ويُئطنون الكفر اخحض . 

وفى رجب وشعبانَ ورمضانٌ أخرّج الوزيدٌ فخرٌ الملكِ صَدَقاتِ كثيرة على 
الفقراءِ والمُساكين والمقيمِين بالمشاهِدٍ والمقابر» وزار بنفسه المساجدٌ والمشاهد 
وغير ذلك » وأشخرج خلقًا من المسجونين بالحبوس » وأظهّر نشكا كثيراء وعمّر 
دارًا عظيمةً عند سوق الدقيق هائلةً . 

وفى شوالٍ عصّفّت ريخ شديدةٌ سوداء» فقصّمّت شيئًا كثيرًا من النخلٍ ؛ 
أكثر من عشَّرةٍ آلافٍ . 

9 أو كي ع 

وورّد كتابٌ من يمين الدولة محمود بن سُبُكيكين صاحب غرّنة » ايده الله 
تعالى » بأنَّهِ ركب بجيشه إلى دار العدوٌ » فاجتاز بهم فى مفازة» فأَعْوّزهم فيها 
الماع حتى كادوا أن يَهْلِكوا عَطْشّا» فبعث الله لهم سَحابةٌ » فأقطّرت عليهم حتى 
شربوا ورَؤُواء ثم تواقّفوا هم وعدرّهم» ومع الأعداءِ نحوٌ من ستّمائةٍ فيلٍ ) 
فهرّموهم » وغَيموا منهم شيئًا كثيرا من الأموالٍ» وللّهِ الحمدٌ . 

7 5 6 هَ 
البدعةً التى ابتدعوها لا لابتغاءٍ وجه الله » ورُيّتَت الحوانيتٌ» وتمكنوا بسبب 

عٍِ 2 

الوزير وكثير من الأتراكِ تمكنًا كثيرًا . 

3 0 5 عٍِ 

ومن توفى فيها من الآعيانٍ : 

ا ف 2 

الحسنٌ بن الحسين ” بن علي بن العباس بن إسماعيل بن أبى سهلٍ بن 

ُوتحْتَ , أبو محمدٍ التُبَحْتىُ الكاتبُ , وُلِد سنةٌ عشرين وثلاثمائة» ورّى عن 


)857/١ فى النسخ : الحسن» . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد 2599/9 والمنتظم‎ )١( 
ص 8ه.‎ )4٠١ - 10١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 


5ه 


امحامليع وغيره » وعنه البَْقانيع » وقال : كان شيعيًا مُعْمَْليًا » إلا أنه تين لى أنه كان 
صَدوقًا . والأَرْهَريٌ » وقال : كان رافضيًا رَدِىءَ المذهب . وقال العَتِيق : كان 
ثقةٌ فى الحديث وِيَذْهَبٌ إلى الاغيزالٍ . 


عفمانُ بِنُ عيسى » أبو عمرو الباقِلانيئ” '. أحدُ لاد الكبار المشُهورين» 
عانت :له تكلات يكل منهن : وتعمل يقة فن البزارق وياكل من ذلك 
وكان فى غاية الرَّهادةٍ والعبادةٍ الكثيرة» وكان لا يَخْوْجْ من مسجله إلا من 
الجمعةٍ إلى الجمعةٍ » يصلى فى الجامع » ثم يَعودُ إلى مسجده » وكان مسجده لا 
يحصلٌ له شىء يُشْعله فيهء فطلب منه بعص الأمراءِ أن قبل منه شيمًا ولو زيئا 
يشْعِلّه فى قَنادِيلِه » فأيَى الشيحُ ذلك . 


وما مات رأى بعصّهم بعضٌ الأمواتٍ [4/4١١ظ]‏ من جيرانٍ قبره » فسأله عن 
جواره فقال : واين هو؟! لما وُضِع فى قبره سيغنا قائلا يقول : الفؤدوس الاعلى . 
أو كما قالع وكانت وفاتّه فى رجب من هذه السنة عن ستة وثمانين سنة. 


محمدل بن - جعفر بن محمد بن هارونّ بن فَرْوَة بن ناجية » أبو الحسن 
3 زهة - 1 
الحو '. المّقروف بابن التَّجَارٍ التّمِيمِ الكوفيئ » قدم بغداد » وروّى عن ابن 


ريد والصُولئ وِنِفْطَوَيْهِ وغيرهم» وكانت وفائه فى مجمادى الأولى من هذه 


/١١ الباقلاوى ؛ » وفى ص : «البلا». وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد‎ ١ : فى الأصلء المنتظم‎ )1١( 
- 10١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ )85/١5 وطبقات الحنابلة 2159/9 والمنتظم‎ 01 
.9/9 /# ص 70ثىء والعبر‎ )4٠ 

(1) تاريخ بغداد ؟/158ء والمنتظم 28/١5‏ ومعجم الأدباء 2٠١/١4‏ وإنباه الرواة / 85 وسير 
أعلام النبلاء 2٠٠١/١١17‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )4٠١ - 4.١‏ ص 287 ومعرفة القراء 
الكبار 517/١‏ "» والوافى بالوفيات ؟/ .5٠6‏ 


ه١‎ 


ع( 


000 
محمد و 1 
0 قال 
ى يَغْلى 
بور 
ظ لصُغْل كي التّيسا 
ّْ | 2 
ةَ عن د 1 
7 اليب 
أبو 


ثماثة . 
تقد سنة ثما ثلاثمائة 
فى وثمانين وثلاث 
سبع 
8 : 
فى - 
تقدم 
فيها وقل 
1 ف 
اللي 


2 
0 /ا؟5. 
3 ا 
اه 
0 . 
١‏ 5 . 
0 0 
4 تقدمت 
4 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعمائة 


2 + )م 0 ءِ 0 0 
فى سادسن عَشَرَ الحم" قُلّد الشريفٌ الرَضِئْ أبو الحسن المُوسَوىٌ نقابة 
2 . عي م يوار م ىن 500 
الطالبيّين فى سائر الممالك » وقرئ تقليده فى دار الوزير فخر الملكُ ‏ بمخضر 
القضاةٍ والأعيانٍ » وحُلِع عليه السّوادٌ» وهو أول طالبيئ خُلِع عليه الشَوادٌ . 


وفيها جىء بأمير بنى ححفاجةً أبى فُليَةَ» قّحه الله وجماعة من رُءوس قومه 
أسارى » وكانوا قد اغترضوا الحجيج فى السنة الماضية”' وهم راجعون , وغوّروا 
الْمَاهِلَ التى يَرِدُها الحجَاجُ » ووضّعوا فيها الحَنْظلَ » بحيث إنه مات من العطش 
نحؤٌ من خمسة عشَّرَ ألما وأْحَذوا بقيتهم » فجعلوهم رُعاةً لواشييم فن أهواً 
حال » وأَخَذْوا جميعٌ ما كان معهم من الأحمالٍ والجمال» فحين أخضرهم 
الوزيد فخر الْلْكِ سجنهم ومتعهم الماع ثم صلبهم يَلْقَاءَ دجلةً يرن صَفَاءَ الماءٍ» 
ولا يَقِرون على شىءٍ منهء حتى ماتوا كذلك جَراءً وفاقاء ولقد خسن فخ 
الملّتِ فى هذا الصنيع واقتدى بحديثٍ أنس ' فى الوعاءٍ الذين كانوا فى زمن النبيئ 
عله » والحديث" فى ١‏ الصحيكين )”” . ثم بععث إلى أولئنك الذين اعمققلوا فى 
بلادٍ بنى خفاجة يمن الححجاج فجىء بهم » وقد تَرَوّحت نساؤُهم » وقُسِمَت 


- 40١ والكامل 2778/9 47 1» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 37 - 85/١١ المنتظم‎ )١( 
86ل‎ - 1١8 ص‎ )4٠ 

. فى المنتظم وتاريخ الإسلام أنهم اعترضوا الحجاج فى صفر من هذه السنة‎ )١( 

5 - ”) سقط من: ب60ام. 

(4) تقدم فى .1١17/5‏ 


7ه 


أموانّهم » فردُوا إلى أهاليهم وأموالهم . وللَّهِ الحمدُ والمنة . 

قال ابي الجوْزئٌ”'' : وفى رمضات الْقَضٌّ كوكبٌ ين المشرقٍ إلى المغرب » 
غلب ضَوْءُهِ على ضوءٍ القمرء وتقّطع قِطَعَاء وبقى ساعةً طويلةً . 

قال : وفى شوالٍ تُوُفْيت زوجةٌ بعض رُوْساءٍ النصارى » فخرججت التّوائخ 
والكلك مااع جَهْرةٌ» فأنكر ذلك بعِضُ الهاشميين » فضربه بعضُ عِلّْمانِ ذلك 
الرئيس النصرانئ بِدَبُوس فى رأسِه فشجّه » فثار المسلمون بهم » فَالْهَرّموا ولجثوا 
إلى كنيسة لهم هناك , فدحَلّت العامة إليها فنهبوا ما فيها وما قدب منها من دُورٍ 
الصارى . وتتبعوا النصارى فى البلِ» وقصّدوا دار اصح" واب أبى 
إشرائيلَ”"'» فقائلهم عِلْمانُهمء والْقضّرت الفِئنةٌ بيغداكء ورقع املعو 
الماعت فى الأسواق 6/94 ؟اوع» 57 ف فى بعض الأيام» واستعانوا 
بالخليفة » فأمّر بإخضار ابن أبى إشرائيلَ فاسع » فعرّم الخليفةٌ على الخروج ين 
بغدادٌ » وقويّت الفتنةٌ جدًا » ونهتت دُود كثيرةٌ مِن النصارى » ثم أخضر ابن أ 
إشرائيلَ » فبدّل أموالا جزيلةً » فعفى عنه» وسكتت الفتنةٌ . 

وَفى ذى القَعْدةٍ ورّد كتابٌ من كن الدولة محمود بن سُبكيكين إلى الخليفة 
يَذْكوُ أنه وّد إليه رسولٌ مِن الحاكم صاحب مصرء يَدُحُوه إلى طاعيه » فبصّق فيه 
وأمر بكخريقه » وأشمّع ا يقال . 


ر 2 


وفيها قُلّد أبو نصرٍ بن موا الكوديٌ مرَةَ آمِدَ وميًافارقينَ وديارٍ بكر ء وخلع 


(1) المنعظم 31/١6‏ 
(5) فى م2 وتاريخ الإسلام.: « الناصح » . 
(*) كذا فى النسخ هنا وفيما يأتى . وفى المنتظم وتاريخ الإسلام : ابن إسرائيل » . 
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عليه بطَوْقٍ وسِوارِء ولَقّبِ نصير الدولة . 
ل 0 ٠.‏ 7 35 7 عض 1 2 

ولم يَتَمَكنْ رَكبُ العراقٍ وحُراسانَ فى هذه السنةٍ من الذهاب إلى الحجٌّ 

0 - لمن 2 
لفسادٍ الطريق ع وغيبة فخر الملكِ امع الأراضى 

وفى هذه السنةٍ عادّت تملك الأموين دلوي وى ها سليفان ار 
حا لبطيي سور ره رجا تسوياله: وبايّعه 

وفيها مات بَهاءٌ الدولةٍ أبو نصر قَيِرورٌُ بن عَصّدٍ الدولة بن بُويْهِ الدَيْلَمِيْ 
صاحبٌ بغدادٌ والعراقٍ » وقام بالأمر من بعده ولدّه سلطانٌ الدولةٍ أبو شّجاع . 

وفيها مات ملك التركِ الأغظمٌ إيلك خان » فولى أمرهم من بعده أخوه طغان 
حان . 


وفيها هلّك شمسٌ المعالى قابوسٌ بِنٌ وُشْمَكير ؛ أذخل بيمًا باردًا فى الشتاءِ 
وليس عليه سشىءٌ من اللباس حتى مات كذلك » وولى الأمر مِن بعده ولدّه 
موجه د ولقّب قُلكَ المعالى » وخطب محمودٍ بن سُبكيكين » وقد كان ششمسٌ 


لمعالى قابوسُ عالاً فاضِلًا أديا شاعراء فمن شعره قوله" : 


قل للذى بصُروفٍ الدهر عيّرنا هل عائّد الدهرُ إلا مَن له خط 
أما تَرَى البحرّ يَطَهُو فوقّه جه ويَسْمَقِة بِأْقْصَىقَغره الدُرَرْ 

إن تكن تش نشت أيدى الخطوب بنا 2 ومشنا من توالى صَرْفِها صَرَرُ 
ففى السماء نوم غيدُ ذى عَدَدٍ | وليس يَكْسِفٌ إلا الشمس والقمرُ 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١١ 
.51 /4 الأبيات فى يتيمة الدهر‎ )١( 


هه ( البداية والنهاية ")2 


ومن شعره المستجادٍ قوله”" : 
حَطراتٌ ذِكرك تَسْتئِيرُ مَوَدٌتى تاعتق فيا تن لواف ينا 
لا عضو لى إلا وفيه صَبِابَةٌ فكأنٌ أغضائى خُلِقْنَ كُلوا 
ومن تُوفى فيها من الأغيان : 
أحمدٌ بن على : أبو الحسن بين" , كان يكنب للقادر وهو بالبطيحة» ثم 
كتب له على دِيوانٍ 0 والبريد» وكان يَحْمّظُ القرآنَ حِفْظا حسئاء ملي 
الصوت والثّلاوةِ » حسئ امْجَالّسةٍ ه/ه١١ظع»‏ ظريف النادرةٍ وامجانة ؛ خرج فى 
بعض الأيام هو والشّريفان الوَضِيُ والْوْتضّى وبجماعةٌ من رءوس الأكابر لتلقّى 
بعض الملوكِ» فخرج عليهم بعص اللُصوصٍ» فجعلوا يَزونهم بالحذّافاتٍ 
ويقوثون : يا أزواج القحاب”” . فقال البتّع : ما خرج هؤلاء علينا إلا بعين. 
فقالوا: ومن أين علِمتٌ هذا؟ فقال : وإلا من أين علموا أننا أزواجٌ قحاب . 
الحسنٌ بن حاملٍ بن علي بن مَرْوانَ , أبو عبد اللَِّ الوَرَاقُ ابل" » كان 
مُدَوْسَ أصحاب أحمدّ وقَقِيهَهم فى زمانه » وله المُصَتفَاتُ المشهورةٌ » منها كتابُ 
( الجامع ) فى المتيلافٍ العلماءٍ فى أربعمائة جزءٍ » وله فى أصولٍ الدينٍ والفقه» 


.571١/15 ومعجم الأدباء‎ :1١ /4 البيتان فى يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) فى بء م: «الليثى ». وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد 4/ 0٠*"؛‏ والأنساب 58١/١‏ والمنتظم 
١‏ "اف ومعجم الأدباء / 554» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )4٠١ - 40١‏ ص .٠١8‏ 
وفيهم جميعا - عدا معجم الأدباء والمنتظم - توفى سنة خمس وأربعمائة 

5) فى ب م: «الخراج » . 1 

(4) القحاب : جمع قخبة» وهى البَغِىَ . الوسيط (ق ح ب). 

(5) تاريخ بغداد 7/ 0٠+‏ وطبقات الحنابلة ؟/ 217١‏ والمنتظم :.44/١5‏ ومناقب الإمام أحمد لابن 
الجوزى ص 184» والكامل 2547/9 وسير أعلام النبلاء 2507/17 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١.1؛‏ - ١١4)ا‏ ص كلا. 


مدن 


وعليه اشتغل القاضى أبو يَلى بن الََاءِ » وكان مُعطَّمًا فى النفوس » مُقَدمَا عند 
السلطانٍ » ولا يكل إلا بن كشب يده ين التّشج » ورؤى الحديتٌ عن أبى بكر 
الشافعئٌ » وابنٍ مالكِ القَِيعئَ » وغيرهماء وخخرج فى هذه السنةٍ إلى الحجٌ » فلما 
عطش الناسٌ فى الطريت اشتّئد هو إلى حجر هناك فى ا حر الشديدٍ » فجاءه رجل بقلي 
ركان ع اورت ا ز ساون ولا رس باكر فلم 
بلى » هذا وقثّه عند لقاءٍ اللّهِ تعالى . فلم يَشْرَبْ ومات من قَرِه » رمه الله . 

الحسينُ بنُ الحسن بن محمدٍ بن حَليم , أبو عبدٍ الله ليمي . صاحث 
«المنهاج» فى أصولٍ الدّيانة» كان 2 مَشايخ الشافعية » وُلِد بجؤجانٌ : 
ويل إلى بُخارّى » وسيع الحديتٌ الكثير حتى الْتَهَت إليه رياسة امْحدّئين فى 
عصره» وولى القَضاءَ يبخارى . قال ابنٌ لكان" : انَْهَت إليه الإياسةٌ فيما 
وراءً النهرء وله وُجوةٌ حسَنةٌ فى المذّهبٍ»ء وروى عنه الحاكمٌ أبو عبدٍ اللو 
وكيم الث ا: 

فيروزُ» أبو نصر المُلَقْبُ بَهاءَ الدولةٍ بن عَضّدٍ الدولة الدَيْلَمِئْ”” » صاحبُ 
بغداةوالعراق » وهو الذى قبض على الطائع وولى القادز» وكان بحب المصاراتٍ ؛ 


فج من الأموالٍ ما لم يَجْمَعْه أحدٌ قبله مِن بنى بُوَيْهِ » وكان بَخيلا جدّاء > 0 
: ع (9) ء 
بأَرّجَانَ فى جمادّى الآخرةٍ من هذه السنةٍ عن ثنتين وأربعين سند وتسعة أشهر 


)١(‏ المنتظم 44/١5‏ ووفيات الأعيان ١//اء‏ وسير أعلام النبلاء 137/ 2731 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات )41٠١ - 4.١‏ ص 278 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8818/4. 

(؟) وفيات الأعيان ؟/ لال .١138‏ 

(©) المنعظم /١5‏ 310 والكامل 254١/9‏ وسير أعلام النبلاء /١١!/‏ 2318 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )4٠١ - 1١١‏ ص لالاء والوافى بالوفيات /ا/ 591؟. 

(9) فى ب .» م : ( ثلاثة )2 وفى المنتظم : (ستة), 


7ه 


)١ ع2 ع ع راع‎ 1١) 
وعشرين يومّاء وكانت مدةٌ مُلكه أربعًا وعشرين سنة وثلاثة أيام » وكان‎ 
. مَرَضُّه بالصّوع » ودُّفِن بمشْهَدِ علىٌ إلى جانب أبيه‎ 


2 


قابوسٌ بن وُشْمَكير” , كان أهلٌ دوليه قد تَيّروا عليه» فبايعوا ولدّه 
مِيُوَجِهْرَ » وقتلوا أباه كما ذكونا فى الحوادث » وكان قد نظر فى النجوم فرأى أن 
ولدّه يَمُلّه» وكان يوه أنه ولدّه دارا » ما بتر من ممخالفيه له ولا يخ اله 
مُِوجِهْد ؛ لما يَى من طاعيه له» فكان هلاكه على يديه» وقد قدَّمْنا شيثًا من 
شعره الحسن الجيدٍ » فى الحوادث . 

القاضى أبو بكر الباقلانئ , محمد بن الي , '» رأس الجُكلُّمين على 
مذهب الشيخ أبى الحسنٍ علئ بن إسماعيل اشر ئٌ ٠/412‏ ر] ومن أكثر 
الناس كلامًا وتَصْنيًا فى الكلام» يقال : إنه كان لا يَنامُ كل ليل حتى يَكتْتَ 
عشرين ورقةٌ» فى مدةٍ طويلةٍ من عمره. فالْعَضّرت عنه تصانيفٌ كثيرةٌ» من 
جئدها كتاث ١‏ التّبصرة ) » و ١‏ دقائقُ الحقائ ثق ) » و ١‏ التَّمْهِيدٌُ) فى أصول الفقهِ, 
و شوح الإبانةِ» » وغيد ذلك كانيع العبار والشفار نو انس تاق 
كتابه فى الردٌ على الباطنية » الذى سماه ٠‏ كشفّ الأسرار ومَتكٌ الأسْتارٍ) » وقد 
افوا فى مذهيه فى القُروع ؛ فقيل : شافعيئ . وقيل : مالكيئ . حكى ذلك عنه 


)١- ١(‏ سقط من: ب.» م. 

)١(‏ يتيمة الدهر 4/ 59» والمنتظم /١١‏ 45. والكامل 257/./9 ومعجم الأدباء 2515/١‏ ووفيات 
الأعيان 74/4. 

(5) تاريخ بغداد ه/ ولا؟» وترتيب المدارك 5/ 2.585 وتبيين كذب المفترى ص 21١7‏ والمنتظم /١١‏ 
والكامل 47/9 5» ووفيات الأعيان 2579/4 وسير أعلام النبلاء 117/ 215٠0‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )4١٠١ - 41١0١‏ ص /8. 

(4 - 4) فى م : ( الشافعى ) . 


أبو د اهروص » وقد قيل : إنه كان يَكَيْبُ على القَتاوى : كتبه محمدٌ بن الطيب 
الحنبلع . وهذا غريث جدًا . وقد كان فى غاية الذّكاءٍ والفِطّنة» ذكر الخطيبُ 
البغدادئ”"' وغيده عنه أن عَضّدَ الدولة بعئه فى رسالةٍ إلى ملكِ الروم » فلما انْتَهَى 
إليه إذا هو يَدْحُلُ عليه ِن باب قصير» ففهم أن مُراده بذلك أن ينحنى كهيئة 
الراكم للعللكي» ندعل البات بلوره ربكل عدي التوترى إلى تحر اكالم 
لعل فسلّم عليه» فعرف الملكُ مكائه من العلم والقَّهم ‏ ا 

ويُذْكَدٍ أن الملكَ أخضّر إلى بين يديه آله العَرب المسَمَاةَ الأول ؛ ليفك 
عقلّه بهاء فلما سيعها الباقِلَانى خاف أن تَظهَرَ منه حركةٌ ناقصةً بِحَضّْرةٍ الملك » 
فجعل لا يَأنُو جَهْدًا أن جرح رجلّه حتى نرج منها الدمٌ الكثيد» فاشْتعل بالألم 
عن الطب » ولم يَظْهَرْ عليه شىءٌ ين النقص وال » فعجب الملكُ من كمالٍ 
عقله » ثم استكشف الملكُ عن أمره فإذا هو قد جرح نفسه بما أَشْفّله عن الطرب » 
فتحمّق رُفورَ عليه وعُلُوٌ فَهمِه . 

وقد سأله بعضُ الأساقّفةِ بحَضْرةٍ ملكهم فقال : ما فعَلّت زوجةٌ نيكم ؟ وما 
كان من أمرها فيما رُمِيَت به من الإِفْكِ ؟ فقال مُحِيبًا له على البديهة : هما 
امرأتان ذُكرا بشوءٍ ؛ مريمٌ وعائشةٌ » فبرَأُهما اللَّهُ عز وجل . وكانت عائشةٌ ذاتٌ 
زوج ولم تأتِ بولدٍ» وأنّت مر بولدٍ ولم يكن لها زوج . يعنى أن عائشةً أؤلى 
بالتراءة من مرب » عليهما السلامٌ ؛ فإن تطوق فى الذَّهْن الفاسدٍ اختمالٌ إلى هذه 
فهو إلى تلك أسرحٌ » وهما بحمدٍ اللِّ مَُأتان ين السماءٍ يوخي من اللِّ عز 
وجل رضى اللَّهُ عنهما . 


. 7/9/0 تاريخ بغداد‎ )١( 


وقد سيع الباقِلانيى الحديتٌ ين أبى بكر بنٍ مالكِ القطِيِعيَ وأبى محمدٍ بن 
ماسى وغيرهماء وقد قله الدارقْطنئ يومًا بين عيئيه وقال : هذا يَدَدُ على أهلٍ 
الأهواءٍ باطلّهم . ودعا له . وكانت وفاةٌ الباقِلانيئ يوم السبتٍ لسبع”” بقِين مِن 
ذى القَعْدةٍ» ودُفِن بداره» ثم ثُقِل إلى مَقْبرةٍ باب حرب . 1 

محمدٌ بن موسى بن محمدٍ , أبو بكر الخوارَزْمِي '» شيحُ الحتّفية وُقيُهم , 
وقد أححَذ العلم عن أبى بكر أحمد بن علي الرازىٌ » واْتَهت إليه رياسةٌ الحئفية يبغداد » 
وكان 41/١1ظ]‏ مُعَظُمًا عند الملوك » ومن تّلامِذيّه الوَضِئْ والصَّعْمَرئٌ » وقد سيمع 
الحديتٌ ين أبى بكر الشافعيئ وغيره » وكان ثقةً ديْنَا على طريقة السَلّفٍ » ويقول : 
يمنا دين العجائز » لشنا من الكلام فى شىءٍ . وكان فُصِيححا حسَن التَّدْرِيسٍ ‏ دُعى 
إلى ولاية القّضاءِ غير مرةٍ فلم يَقلُ . وكانت وفائه ليلةً الجمعة الثامّ عضر مِن مجمادَى 
الأولى سنةً ثلاث وأربعمائة » ودُفِن بداره من دَرْبٍ عَبدةً . 

الحافظ أبو ا خسن علئ بنْ محم بن خف العارىٌ القايسئ 7" مضل 
( اللخيص )' ل '» وإئما غلب عليه القابسيع ؛ لأن عمّه كان يََعَعَمْ 
قابسيةً » فقيل لهم ذلك , وقد كان حافظًا بارعًا فى علم الحديث , رجلا صالخا 


. فى الأصل » ص : ( لتسع)‎ )١( 

390/١1 والكامل 2541/9 وسير أعلام النبلاء‎ 245/١6 تاريخ بغداد 9/ 27407 والمنغظم‎ )١( 
والوافى بالوفيات 5/ 45» والجواهر المضية‎ 4١ ص‎ )4٠١ - 4.١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 
فافض‎ 

(؟) ترتيب المدارك »5١/4‏ ووفيات الأعيان ؟/ "٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء 2١58/1١17‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )4٠١ - 1.١‏ ص 85ء وتذكرة الحفاظ «/ 2٠١1/9‏ وطبقات القراء ١//510ه.‏ 
(؛) فى مصادر ترجمته : « الملخص) . 

(©) فى الأصل : « قرمينى )2 وفى ب » م : «قروينى » . وقروى : نسبة إلى القيروان» البلد المعروف 
بالمغرب . الأنساب 7/5 487. 
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اال وك 7 2 85 8 
جليل القذرٍ » ولما تَوْفى فى ربيع الآخر من هذه السنةٍ عكف الناسٌ على قبره ليالى 
0 هه مور 3 8 ع 2 
َفْرَهُون القرآنَ ويَدْعُون له؛ وجاء الشّعراءُ من كل أَؤْب يَثُون ويترحُمون . 
ولا أججلس للمناظرة نشد 0 
لعَمِرُ أبيك ما ثيب المعلى إلى كرم وفى الدنيا كريم 
امه (0) مو 
ولكنٌّ البلادٌ إذا اقُسَعَرَت 2 وصرّح” تَبثّها رُعَىَ الهشيم 


"ثم بكى وأْكى » وجعل يقولٌ : أنا الَشِيمٌْ » أنا الهَشِيمْ . رجمه الله تعالى © 

الحافظ ابن الفَرَضي , أبو الوليدٍ عبدُ اللَِّ بن محمدٍ بن يوسفٌ بن نصر 
الأزْدىُ القَرَضئ '. قاضى بَلَديية”» سمع الكثيرء وجمع وحصّل وصئّف 
«التاريتَ ؛» وفى الْوْتَلِفٍ وَامْمَلِفٍ, وميه الب وغير ذلك» وكان عَلامةَ 
زمائه » ثيل شهيدًا على بد البزير» فش فشمع» وهو جريخ طريخ » يَقْرَا على نفسه 
الحديتٌ الذى فى الصّحيح" ': دما يكلم أحدٌ فى سبيلٍ الل والَهُ أعلم من 
يِكَلمْ فى سبيله » إلا جاء يوم القيامة كلم يذمى » اللونٌ لون الدمء والرقيخ ريع 
اليك ). وقد كان 1 اللّهَ تعالى الشهادةً عند أستار الكعبةء فأغطاه الله 


ذلك ومن سُعره 0 


(1) هو أبو على البصير : الفضل بن جعفر . وا معلى : هو المعلى بن أيوب » صاحب العرض والجيش فى 
أيام المأمون . انظر أمالى القالى 7810/9 » ومعجم الأدباء 5/ 85. 

(؟) صَوّح : تشقق. وصوّح البقلُ : تيس أعلاه. حيط (ص واح). 

(” - ”) سقط من: ص . 

(:) جذوة المقتبس ص 2554 والذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ؟/ 114: والصلة لابن 
بشكوال 215١/١‏ وبغية الملتمس ص 75, ووفيات الأعيان 8/ ه١٠23‏ وسير أعلام النبلاء /11/ لالا3 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )4٠١ - 1.0١‏ ص 85. 

(0) بلنسية : كورة ومدينة مشهورة بالأندلس , معجم البلدان /١‏ ."7. 

(5) البخارى ( 38٠١‏ 77د ه)ء ومسلم .)18105/1١7(‏ 

(0) الأبيات فى نفح الطيب ؟/9؟1. 


أده 


أَسِيرُ الخطايا عند بابك واقفُ 
يَخافٌ ذُنوبًا لم يَعِثِ عنك غيبها 
ومن ذا الذى يُوْجَى سواك ويتّمَى 
فيا سيّدى لا تُحُزِنى فى صَحِيفتى 
لين ضاق عنى عَفْوُّك الواسمٌ الذى 


على وَبحل ما به أنت عارفٌ 
ويؤمجوك فيها فهو راج وخائف 
ومالك فى قَضْلٍ القَضاءٍ مُخالِت 
إذا يُشِرَت يوم اليساب الصَّحائِتُ 
يَصُدَّ ذدَرُوا القُرتى ويجمُو امال 
أُربجى لإشرافى فإنى تَالِفُ 


ثم دخلت سنة أربع وأربعمائة 


فى يوم الخميس عَرَةٍ ربيع الأول منها” ا جلس الخليفةٌ القادر بالل فى أب 
الخلافة , 3-7 إلى 0/41 دوع بين يديه ' كَحْر الك" والحجبةٌ بين يديهء 
فخلّع عليه سبعٌ خلّع على العادة» وعمامةً سَوداءَ . وسيمًا وتاجًا مُرَصّعَاء 
وسوارئن » وطَوقًا» ولواعين خلعهما الخليفةٌ بيدِهء ثم أغطاه سيقّاء وقال 
للخادم : قله به» فهو شَرَفٌ له ولعقبه يَفْكحُ به شرق الأرض وغربّها . وكان 
ذلك يومًا مشهودًا بمخضّر من القُضْاةٍ والأمراء والؤزراءِ . والأمائل والأعيانٍ 
والكبراءٍ بدارٍ الخلافة . 

وفيها غزا محمودٌ بن سُبكيكين بلاد الهند» ففتح وقكل وستى وغدم وسلِم » 
وكتب إلى الخليفة القادر باللّهِ أن يولي ما بيده من تمْلكةِ خُراسانَ وغيرها ين 
البلادٍ» فأجابه إلى ذلك . 


: 5 دا 00 000 ور :00 
وفيها عاثت بنو حَحفاجَة ببلادٍ الكوفةٍ » فبرّز إليهم نائثها أبو الحسن بن مَرْيَدٍ 
فواقعهم » فقتل منهم خلقا وأسّر محمد بِنَ ثمالٍ وجماعة من رُءوسهم » وانْهّزم 
5 7 كر ً* 0 
الباقون » فأْسّل الله عليهم ريحًا حارّة» فألكت منهم خمسمائةٍ إنسانٍ . 


)4٠١ - +01 والكامل 744/5 - 2555 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ »18/١ المنتظم‎ )١( 
.١15 ص‎ 

. فى النسخ : «سلطان الدولة بن بهاء الدولة» . والمثبت من المنتظم وتاريخ الإسلام‎ )5 - ١ 

م فى الأصل » ص : ( يزيد ) . 


7 4 ءِ 7 0 )002 


ون وى فيها ين الأغان. 

ل" بن أحمد بن جعفر بن عبد اللَِّ » المحروفٌ بابن البغدادى, 
500000 زاهدًا عابدًا كثير امحَاهّدةٍ » لا يَنَامُ إلا عن عََبةِ: وكان لا 
يَدْحُلُ الحكَامَ » ولا يَعْسِلُ ثياته إلا بلماِ وَخده» رجمه الله . 


7 0 8 2 7 اضف 03 
الحسينٌ بن عثمانَ بنٍ على , أبو عبد الله الى الصَّريرُ امجاهدئ " . قرأ 
000 - 3 و ك2 
على ابن مُجاهِدٍ القران وهو صغيرٌء وكان آخرّ مَن بقى من اصحابه » تَوُفى فى 
0 1 0 1 0 
جمادى الاولى من هذه السنة وقل جاوّز المائة سئلة )6 ودفن فى مَقَابِرِ الفرّاديس 


علي بن سعيدٍ الإضطخرئٌ” أحدُ شيوخ الشرلة» صف للقادر بللو «الر 
ا فأجرى عليه جرايةٌ سَنِيدٌ وكان يسك دربٌ يكح ان 


(1) فى بء م: (الأفساسى ». وانظر الأنساب 5٠٠0/١‏ 

/١١ والمنتظم‎ 2174/١ وطبقات الحنابلة‎ »١١ /8 فى م : ( الحسن » » وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد‎ )١( 
.58 ص‎ )4٠١ - 1.0١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 4 

(5) تاريخ بغداد 8/ 284 وتاريخ دمشق 23٠١*/١4‏ والمنتظم 2.43/١8‏ وتاريخ الإسلام (حوادث 
ووفيات )4٠١ - 1.١‏ ص 45 ومعرفة القراء الكبار ."5٠6/١‏ 

(5) فى الأصل » ص : « الرزازين ) » وفى ب » م : « الزرادين 4 » وغير واضحة فى ص . والمثبت من تاريخ 
بغداد وتاريخ دمشق والمنتظم . والفراديس : موضع بقرب دمشق . معجم البلدان «1/ 8557. 

(5) تاريخ بغداد 4١/١١‏ والمنتظم 2٠٠١/١١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )4٠١ - 40١‏ 
ص .٠١4‏ وانظر الكامل 7145/9. 


ثم دخلت سنة خمس وأربعمائة 


فيه" مع الحاكمٌ صاحبُ مصر النساء من الخروج ين المنازل » أو أن يَطَلِعْنَ 
ين الأسْلحةٍ أو الطاقاتٍ » ومئّع الاين من عمل الأَشفافٍ لهن » ومنعهنٌ بن 
الخروج إلى الحّاماتٍ » وقكل خلقًا من النساءٍ على مُخالفته فى ذلك » وهدّم 
بعضٌ المقاماتٍ عليهن » وجهّز عجائرٌ كثيرةً يَطفْن فى البيوت ؛ يسْتَعْلِمنَ أحوال 
النساءِ من منهنٌ تَعْشَّقُ أو تُعْشَقُ » بأسمائهن وأسماءٍ من يَتَعَوَضُ لهن » فمن وبحد 
منهن كذلك أطُفاها” » وأكثر من الدَّوَراتٍ فى الليل فى البلدٍ فى طلب ذلك » 
وغرّق خلقًا ممن يَطلِعُ على فسقّهم من الرجالٍ والنساءِء فضاق التْطَاقُ على 
النساءٍ والفْسَاقٍ » ولم يتَعَكُنْ أحدٌ أن 0/41 اظع يَصِل إلى أحدٍ إلا نادرّاء حتى 
إن امرأةٌ نادثُ قاضى القضاةٍ بالدّيارٍ المصرية » وهو مالك بن سعيدٍ الفارقع » 
وعلّفث بحقٌّ الحاكم لا وقّف لها واشتمع كلامهاء فوقّف لهاء فبكت بُكاءٌ 
شديدًا وقالت : إن لى أَشما ليس لى غيزه وهو فى الششياقي » وأنا سالك ل وَصّليتَى 
إليه ؛ لأنْظْرَ إليه قبل الموتٍ » فرق لها القاضى رِقَةٌ شديدةٌ» وأمر رجلَيِن معه أن 
يكونا معها حتى يُِغاها إلى المنزل الذى تيده » علقت بابهاء وأغطّت المْتاع 
جارئها » وذهبّتت حتى وصّلّت مع الرجلين إلى منزلٍ » فطرَقّت ودخَلّت » وقالت 
لهما : ادها راشِدَيْن . فإذا هو منرل رجل تَهُواه ويَهُواها » فأخبرته بما الختالت به 
)١(‏ النتظم ٠١1١/١5‏ - #١٠ء‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )4٠١ - 10١‏ ص ١7ء‏ 7لء 


والعبر «/ م23 46. 
)١(‏ أطفاها : قتلها . انظر المحيط (ط ف .)١‏ 


ين الجيلةٍ على القاضى ) فأغجبه ذلك » وجاء زوججها من آخر النهار فود بابه 
مُْلَفَاء فسأل عن أمرهاء فذّكر له ما صتعث » فاستغاث على القاضى وذب 
إليه » وقال له : ما أَرِيدُ أمرأتى إلا منك » فإنها ليس لها أَحّ بالكل » وإما ذت 
إلى عشيقها . فخاف القاضى من مَعَدَةٍ هذا الأمر» فركب ! إلى الحاكم كك 
لدية اقسالة عن شأنِه» فأمخبره بما اثّمَّى له من الأمرء فأَوْسَل الحاكمٌم مع 
الرجكين ' اللذَّئْنَ سارا بها من جهةٍ القاضى ' من يُحْضِرٌ الرجلّ والمرأة جميعًا 
على أي حال كانا عليه » فوجدوهما مُتَعانقَيْن سُكارى » فسألهما الحاكمٌ عن 
أمرهما » فأححذا يَعْتَذِران بما لا يُجْدِى شيئًاء فأمّر بتخريق لمر فى ارق 
وضرب الرجلّ بالسياطٍ ضربًا مُبتحاء وازداد اختياطٌ الحاكم على النساءٍ حتى 


2 


مات.. ذكرة ابن الجؤري "'. 
ري وكاس وى راشي اناي معدي أن الغررنية ندا 
الحضْرةٍ بعدّ موت أبى محمد بن" ' الأكفانع . 
. وفيها عكر فخرٌ الْلْكِ مسجدّ الشرقية» ونصّب عليه سَّبابيكَ من حديدٍ . 
وم تُوْفُى فيها من الأعيانٍ : 
بكر بن شاذانَ بن بكر , أبو القاسم المْقْرِئُ الواعظ”'. سيع أبا بكرٍ 


)١ - ١(‏ سقط من: ب» مء ص. 

)١(‏ البارية : الحصير المنسوج . اللسان (ب ررى). 

5 المنتظم 1١31/16‏ - ارال 

(4) سقط من: ب» م. 

9ه تاريخ بغداد /ا/ 35 والمنتظم /1١‏ *١٠ء‏ ومعرفة القراء الكبار 255//١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )4٠١ - 4.١‏ ص 32٠١‏ والعبر "ا .5٠‏ 


افون ريعست للق :ود ذا عزف واللال )وتان قدا ايا ساف عابتا 
زاهدًا ء له قِيامُ ليل وكَريمٌ أخلاق . مات فى هذه السنةٍ وقد نَيِفَ على الثمانين؛ 
رد 
بدو بن حَسْتوْه ين الحسين » أبو لتخم الكزدئ” '» كان من خيار اللُوكِ 
بناحية الدّيئوَرٍ ومَمَذانَ » له سياسةٌ وصَدَقَةٌ كثيرةٌ» كنّاه اللاتابال أبا النْجْم » 
ولقيه ناصر الدولة » وعقمّد له لواء وأنْمّذه إليه » وكانت أعماله”"' ' فى غاية الأمن» 
بحيث إذا أغيا جملُ أحدٍ من المسافرين فتركه بما عليه فى البَريّة» رد إليه ولق 
بعد حين - - بما كان عليه لا يَنْقصٌ منه شىءٌ . . ولما عانّت أُمراوه فى البلادٍ قّسادًا 
عمل لهم ضِيافة حسنةً» فقدّمها | إليهم ولم يَأنهم بخبز» فجلسوا يترون 41/ 
+ او الخ فلما طال ذلك سألوا عنه » فقال : إذا كنتم تُيكون الح » فمن 
أين تُوْئَوْنَ بخبز ؟ ! ثم قال : : لا أَسْمَعٌ بأحدٍ أُمُسَد فى الأرض إلا أَرَقْتُ دمّه . 
واجتاز مةٌ فى بعض أشفار رجلي قد حعل خزقة حطب وهو تيكى ‏ فقال 
له : مالك ؟ فقال : إلى كان معى زيفان ريد أن َو تَ بهما ا 
بعص الجندٍ . فقال له : أَتَعْرقُه إذا رأيته ؟ قال : نعم . فوقّف به فى مَضِيقٍ حتى مر 
عود ضنة + راان ديك لحل اللى أكلحيف عقن اا هاعر 
فأمر به أن يَِْلَ عن فرسه » وأن يَحمِلَ هذه الحرْمةٌ من الحطابٍ حتى يكلم بها إلى 
لمدينة» فأراد أن يَفْكدِىَ من ذلك مال جزيل » فلم يِفَل منه» حتى تأَدّب به 


.548/9 والكامل‎ 2٠١5 /١١ المنتظم‎ )1١( 
. أى البلاد التى يليها‎ )١( 


وكان يَضْرِفُ فى كل جمعةٍ عشَّرةً ألافٍ درهم على الفقراء والأرامل 
والأيتام » وفى كل شهرٍ عشرين ألفّ درهي فى تكفين الى » وتضرف فى كل 
سنةٍ ألفٌ دينار إلى عشرين نَفْسَا يون عن والدثئه” "وعد قشف اللدولة :أنه 
كان السبت فى تَمْليكه » وثلاثة آلافٍ دينار فى كل سنةٍ إلى الحَدّادِين وَالَدَائين 
ا ؛ وتضرف 
9 
وإصلاح المياه فى ل 0 وإطلاقًا لأمل ا 3 وحفر الآبار 
وإصلاحها ء وما اجتاز فى طريقه بماءٍ جار إلا بتى عندّه قَزِيةَ » وحْمّر فى أيامه من 
المساجدٍ والخاناتٍ ما يِنيِفُ على ألقَن مسجدٍ وخان» هذا كلّه خارجًا عما 
يَصْرِفٌ من ديوانه م من الجرايات » والتّمقات والصَّدَّقات » والبدٌ والصّلاتِ » على 
أُضصْنافٍ الناس ع من الفقهاء, والقضاة » وَالمَوّذْنِينَ» وَالأُشّْرافٍ ع وَالشُّهودٍ ‏ 
عِِ 8ره 
والفقراء , والمساكين , والايتام» والضعفاءٍ . وكان كثيرٌَ الصلاة والذكر» وكان 
00 ل 00 ررمي نر ' 0 
له يمن الدوابٌ المؤتبطة فى سبيلٍ الله وفى الشّرٍ ما يُنَيّف عن عشرين ألفا. 
2 : 5 0 0 71 9 
وكانت وفائه فى هذه السنة' » ومدَّةٌ إمارته اثنتان وثلاثون سند » ودفن ممَشْهَدٍ 
علئ » وتذك من الأموال أربعة عش ألف بذوق» وكيا وأزبعين بذزة» المذرة عطرة 


الحسنٌ بن الحسين بن حَمَكانَ . أبو علئ الهَمَذانخ” , أحدٌ الثُقهاء 


. ) فى المنتظم : « والدته‎ )١( 

5 - 5) سقط من: ب. م. 

(9) الجشر: المال الذى ترعى فى مكانه لا يرجع إلى أهله بالليل. تاج العروس (ج ش ر) . 

(4) قتله أصحابهء كما فى المصادر. 

(5) تاريخ بغداد / 2.594 وطبقات الفقهاء ص 21١5‏ والمنتظم لان وتاريخ الإسلام - 


مهمه 


الشافعيين ببغداد » عُنِىَ أولا بالحديث » فسيع شيئًا كثيراء حتى قيل : إنه كتّب 
بالبصرة عن نحو من خمسمائة شيخ. ثم اشتعّل بالفقهِ على أبى حامدٍ 
المووَُوذٌِ » وروى عنه الأَزْهَرئٌ » وقال : كان < ضعيفًا » ليس بشىءٍ فى الحديثٍ 
و0 3 ١‏ 
عبدُ الله بن محمد بن عبد اللَّهِ بن إبراهيم , أبو محمدٍ الْأسَدئٌ” , 
عرو بابن الأ كفاني ع قاضى قُضِاةٍ بغدادٌ » وُلِد سنة ستٌّ عشرةً وثلاثمائة» 
[] وروّى عن القاضى لمحاملئ » ومحمكل بن مَخُلَّد» وابن عفدم 
وغيرهم » وعنه البَْقانيع والتّبوخي » يقال : إنه أَنْمَّى على طلب العلم مائة أُلنٍ 
ديار . وكان عَفيفًا نَِهّا » صَيِّنَ المؤض . وكانت وفائه فى هذه السنةٍ عن خمس 
أ 7 2 03 ع (2)05 
عبد الرحمن بِنُ محمد بن محمدٍ بن عبدٍ الله بن إذريس » أبو سعد 
الحافظ الإسْتراباذىٌ » المعروف ل وتن به ع 
ومجع الأْصَعٌ وغيره ) وسكن سَمَر سَمَرقَئْدَ ه وصنّف لها تاريحاء وعرضه على 
الدارَقطيع فاشئّخسته ند وحداث بيغدادٌ » فسيع منه الأَزْهَرىُ والتّبوخ » وكان 
ثقَةٌ نه حافظلا : وتعية الله تعالى . 


أبو نصر , عبدُ العزيز بن عمر ' بن محمد" بن أحمدّ بن ثُباتةً السعدئٌ , 


-( حوادث ووفيات )4٠١ - 1.١‏ ص 2١١١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ."٠014/4‏ 
)١(‏ تاريخ بغداد 2141/٠١‏ والأنساب 07/١‏ 5, والمنتظم 2٠١1/١0‏ وسير أعلام النبلاء 181/١17‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )4٠١ - 41.0١‏ ص 1١54‏ والعبر / .5٠‏ 

/٠١ وتاريخ بغداد‎ »1١5 بن»)» والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ جرجان ص‎ ١ : فى النسخ‎ )١( 
وتاريخ الإسلام‎ 2٠١7/8 وسير أعلام النبلاء 2575/11 وتذكرة الحفاظ‎ 2٠١1/١ والمنتظم‎ 2٠ 5 
.١١8 ص‎ )4٠١ - 10١ (حوادث ووفيات‎ 

(5 - ”7) سقط من: بء م. وانظر ترجمته فى يتيمة الدهر ؟/ 23175 وتاريخ بغداد 4557/١١‏ - 


84هه 


- م 4 4 1١)‏ 
الشاعرٌ المشهورُ ء امْتَدّح سيف الدولة وغيره من الاكابر والامراءٍ والوزراء وشعزذه 
١ 2‏ ل 2 أن - سن( 
المشهود بالجودةٍ والإحسان ' » وهو القائلُ البيت المَطَروقَ المشهور' : 
. عر ه 2 1 4 زفق 7 
ومن لم يمْتْ بالسيفٍ مات بغيره تَعَدُدتٍ”” الأسْبابُ والداء ' واحدُ 
ومن شعره أيضًا قوله : 
وإذا عجَرْتَ عن العدرٌ فداره وامرّخ له إن المزاح وفافٌ 
ره 5 7 .1 
فالماه"” بالنار الذى هو ضِدّها 2 تُعْطِى النُضاجٌ وطبعها الإخرافٌ 
وكانت وفائّه فى شوالٍ من هذه السنء رحمه الله . 
و . 7 01 5 2 1 > تير إن 
عبلُ العَمّار بن عبد الرحمن , أبو بكر الدّيتَوَرىٌ '. القّقيهُ الشفيانِئ » وهو 
آخد مَن كان يُفْتى على مذهب سُفيانَ النَّؤْرىٌ يبغدادَ فى جامع المنصور» وكان 
إليه التَظْدُ فى الجامع والقيامٌ بأمره . وكانت وفاثه فى شوالٍ من هذه السنةٍ» ودفِن 
خلفٌ الجامع » رحمه الله . 


5 ره إففق 7 8 
الحاكم التيسابورىٌ . صاحث « المشتذْرَكِ 6 محمد بن عبد الله بن محمدٍ 


- والأنساب 57/5 4» والمنتظم ٠١8/١5‏ ووفيات الأعيان / 2١5٠‏ وسير أعلام النبلاء /١1١/‏ 3714 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )4٠١ - 5٠١١‏ ص .١1١5‏ 

021 سقط من د من.: 

(؟) وفيات الأعيان .١1917/‏ 

(5) فى م2 ووفيات الأعيان : «تنوعت ). 

(4:) فى بء م: («الموت). 

(5) فى بء م: ١‏ كالاء» . 

.١٠١8/١6 المنعظم‎ )0( 

(7) تاريخ بغداد ه/ /2»417 وتبيين كذب المفترى ص 2777 والمنتظم 0ه ووفيات الأعيان / 
٠‏ وسير أعلام النبلاء 2157/11 وتذكرة الحفاظ 8/ 2٠١5‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
)4٠١ -‏ ص 2155 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 4/ ه2315 وطبقات القراء ؟/ .١814‏ 


عكه 


ابنٍ حَحْدَوَيْهِ بن تُعهِم بن الحكم » أبو عبد اللَّهِ الحاكه الضَّبِيئ الحافظ , ويُغرفٌ 
بابن الب ٠‏ ين أهلٍ تيسابور» وكان من أهل العلم والحفظٍ للحديث » وُلِد سنة 
إحدى وعشرين وثلائماثة » وأولٌ تحاف ف سج اثلان ويلوسانة «سييم ليوج 
وطَوّفٌ فى الآفاقٍ » وصنّف الكتب الكبار والصّغارَء فمن ذلك ١‏ المسعَدْرَكُ على 
الصحيكين » » و« علومٌ الحديث » و ١‏ الإكليلٌ ) و« تاريحُ تَسابورٌ) » وقد روّى 
عنه بين ممشايعخه الدارقطني وابن أ القَواسٍ وغيرهماء وقد كان ين أهل العلم 
والحفظ والأمانة والديانة لعاف والميدم الها واتعؤن والوَرّع » رحمه 
الله » لكن قال الخطيبُ البغداديٌ"' : كان ابن الب ميل إلى التشئْع » فحدّثنى أبو 
إسحاق إبراهيمٌ ب محمد الأَرمَويٌ قال : جبمع الحاكم أبو عبد الله أحاديتٌ زعم 
أنها صحا على شرط الإخارىٌ ومسلم ء يُلِْمُهما إشراجها ],1١4/41‏ فى 
« صحيحَيهما ) » فمنها حديثٌ الطير» و« من كنت مَؤ ه فعلك مَؤلاه ) » فأكر 
عليه أصحابٌ الحديث , ولم يَلتفِتوا إلى قوله ولا صَوّبوه فى فعله . 

وقال محمدُ بن طاهر ادس" : قال الحاكم : حديثٌ الطير لم يُحَوَجْ فى 
« الصحيح ) » وهو صحيحٌ . قال ابن طاهر : بل مَؤْضوعٌ » لا يُوْوَى إلا عن سُقَاطٍ 
أهلٍ الكوفةٍ ين امْجَاهِيلٍ » عن أنس » فإن كان الحاكم لا يَغرفٌ هذا فهو جاهلٌ , 
ولأ فهو فعايد كذات : 

وقال أبو عبدٍ الرحمن السُلّميع”” : دحَلْتُ على الحاكم وهو مُحتفٍ ين 
الكوامية» لا يشعليغ أن ب يَخْوْجٌ منهم , فقلتٌ له ارك اس ساي 


.21/4 /5 تاريخ بغداد‎ )١( 


.109 1/1١8 المنتظم‎ )؟١(‎ 


.1١١ /١١ المصدر السابق‎ )5( 


١ه‏ ( البداية والنهاية 55/١8‏ ) 


ُصائلٍ مُعاويةٌ تررحت مما أنت فيه . فقال : لا يَجىءٌ من َل » لا يَجىءٌ يمن 
َلِْى . يُوُنَى فى صفر من هذه السنةٍ عن أربع وثمانين سنة . 

يوسفٌ بن أحمد بن كج , أبو القاسم القاضى"' , أحدٌ أئمةٍ الشافعية» وله 
وججوة عي سكبياتنى المننقي »كانت لدازقية عظليمة عدا وولى القضاءً 
بالدّئوَرِ لبدر بن حَسْئَوَثِهِ » فلما تعيّرت البلادُ بعد موتٍ بدرٍ ونب عليه جماعةٌ 
من العيّارين فقئلوه ليله سبع وعشرين من رمضانٌ من هذه السنةاه ريحي الله 


ال 


)١(‏ طبقات الفقهاء ص »١١8‏ والأنساب ه/ 5م» والمنتظم 21١١/١5‏ ووفيات الأعيان !/ 258 وسير 
أعلام النبلاء 2181/١1‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )4٠١ - 1.١‏ ص ”2177 وطبقات 


الشافعية الكبرى للسبكى ه/9ه8. 


1ه 


ع .(1) 


ثم دخلت سنة ست وأر بعمائة 


فى. يوم الثلاثاء م مُستَهَلٌ اوم من هذه السنة وفعت فتن بين أهلٍ السنة 
والؤافض » فسكن الس ادك اللي ؛ على أن تَعْمَلَ الروافضٌ بدعتّهم يوم 

وفى هذا الشهرٍ ورّد 0 بوقوع وَباءٍ شديدٍ فى البصرة أغجز الحقّارِين 
والناسّ عن دفن موتاهم , ؛ وأنه أظَلت البلدَ سَحابةٌ فى عزيرانَ » فأمطرتهم مطلوا 
شديدًا كثيوا . 

وفى يوم السبتٍ ثالث صقر قلّد الشريف الْوَصّى أبو القاسم يقابة الطاليئين 
ولمظالم والحجٌ ؛ وجميغ ما كان يلاه أخوه الوِضِئْ » وقُرئ تَقْليدُه ضر من 
الوزير فخر املك والقضاة والأعيانٍ : وكان يومًا مشهودًا . 

وفيها ورد احبر عن الحجيج بأنه هلّك منهم بسبب العطش أربعة عشَّرَ شَرَ ألقًا» 
وسلم منهم ستةٌ آلافٍ , وأنهم شربوا أبوال الجمال من العطش . 

وفى هذه السنةٍ غزا محمودٌ بن سُبكيكين بلادَ الهندٍ » فسلك به الأولَامْ على 
بلادٍ غريدةٍ » فَانتَهُوا إلى أرض قد غمرها الماع ٠‏ من البحر» فخاض بنفسه الماء أ اياما) 


- 401 والكامل 8 - 2307 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ء1١7‎ 21١١/١١ المنتظم‎ )١( 
51 59# ص‎ )4٠٠ 
الذى فى مصادر التخريج » أنه استقر الأمر على كفهم » وشرّط عليهم أن لا يعلقوا المسوح ولا يقيموا‎ )1( 
النوا‎ 
0 


ادك 


حتى خلّصوا بعد ما غرق كثيه من جيشه » وعاد إلى حُراسانٌ بعد جَهْدٍ بجهيد . 
ولم يذهب الركث فى هذه السنة من العراقي » لقسادٍ البلادٍ مِن الأغراب . 
واللّهُ أعلم . ْ 

ومن تُوفى فيها من الأعيانٍ : 

4/اظع الشيح أبو حامدٍ الإشقراييت”"' أحمدٌ بن محمد بن أحمدٌ , 

الشيحٌ أبو حامٍ . إمام الشافعية فى زمانه » ومولةه فى سنة ربع وأربعين وثلاثمائة » 
ل 
الحسن بن ليان » ثم على أبى القاسم الذّاركي » ولم يل يكَرنّى به الحال حتى 
صارّت إليه رياسة كُ الشافعية » وعظم جامهُه عند السلطانٍ والعوامٌ » وكان ثقةً إمامًا 
فقيهًا جليلا”” نبيلا » شرح ار فى تُغليقةٍ حافلةٍ نحو ين خحمسين مجلدًاء وله 
تَغليقةٌ أخرى فى أصولٍ الفقه » وروى عن أبى بكر الإشماعيليٌ وغيره . 

قال الخطيبُ البغداديٌ” : ورأييُه غير مرة» وحصّوتٌ تذريسه بمسجد 
عبد الله ب بن المبارَكِ » فى صدر قَطيعةٍ اربع » 1 عنه الأَرْج والخلال» 
وسيمغث قن يدر أنه كان يَخصُ تَدْريسَه سبشمائة متققه يه مُتَمَّفَهِ » وكان الناسٌ يقولون : 
لو رآه الشافعيئ لَفرِح به . 


1 ءِ 70 إزق4 ع وا ل 1 000 ع ' 
وقال أبو الحسين القُدُورئٌ ' : ما رأَئْتٌ فى الشافعيين أفقة من أبى حامدٍ, 


)١(‏ تاريخ بغداد 2758/4 وطبقات الفقهاء ص 2١57‏ والمنتظم 2/١‏ ووفيات الأعيان /١‏ الا» 
وسير أعلام النبلاء 2١97/١1‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )4٠١ - 4.١‏ ص 21768 والوافى 
بالوفيات 7/ لاه 2# وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ."١/4‏ 

(؟) فى بء م: وجميلا). 

() تاريخ بغداد 58/4"؟. 

(4) انظر تاريخ بغداد 4/ 259 ٠/ا‏ والمنتظم .1١/١8‏ 


:كه 


رجمه اللَهُ . وقد ذكوثٌ ترجمته مُسْتَفْصاةٌ فى « طَبََاتِ الشافعية ) » وللّهِ الحمدُ . 


:م وا . : (0) عم 4 5 ؛. ىد 6.56 

وذكر ابن خَلكانَ فى الوفيات أن القدّورئٌ قال : هو أفقهُ وأنْظد مِن 
الشافعيئ . قال الشيحٌ أبو إسحاق : وليس هذا مُسَلّمَا إلى القُدُورئٌ ؛ فإن أبا حامدٍ 
وأمثاله بالنسبةٍ إلى الشافعيع كما قال الشاعه”" : 


- 2 مه 5.7 و زفة 98 
نرّلوا بمكة فى قَبائلٍ تَؤفلٍ وِنَرَلْتُ بالبهداءِ أبعدٌ مَنزلٍ 


4 


قال ابن لكان ': وله من المْصَئّفَات ؛ « التُقليقةٌ الكبرى »» وله كتاث 


( الهْستانٍ ) وهو صغيرٌ » فيه عَرائبٌ . قال : وقد اعتذّر إليه بعض المُقهاءٍ فى بعض 
المناظرات » فأنشأ الشيحٌ أو عياي ينول : 
جَفاءٌ جرى جهْرًا لَدَى الناس وانْسَط وحذْدٌ أنَى سدا فك ما فَرَط 
ومن ظنٌ أن يحو ججلع جفائه حَحَفِ اغتذارٍ فهو فى أعظم العَلَط 
وكانت وفائه ليله السبتٍ لإخدى عشْرةً ليله بقيت من سّوالٍ من هذه 
السنةء ودُفِن بداره بعد ما صُلَى عليه بالصّخْراءٍ» وكان الْجَمْعُ كثيرا والبِكاءٌ 
غَزيرًاء ثم تقل إلى مقبرة باب حرب فى سنةٍ شر" وأربعمائة . 
قال ابن الجوزئ ' : وبلّْ من العمر إحدى وستين سنة وأَشّْهُوَاء رحمه الله 


تعالى . 


./ /١ وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) هو عبيد الله بن إسحاق بن سلام . والبيت فى الأمالى للقالى 5١7/١‏ . 
() فى الأمالى : « خخلف البثر ) . 

(4) وفيات الأعيان ١/ل/اا»‏ 74. 

(5) فى المنتظم : « ستة عشر » . والمثبت موافق لبقية المصادر التى ذكرت ذلك . 


.1١١١/١١ المنتظم‎ )5( 


أبو أحمد القَرَضيٌ , عبدُ الرحمن”' بن محمد بن أحمد ' بنِ على ' بنٍ 
مِهْرانَ , أبو أحمد بِنُ أبى مسلم القَرَضِيٌ المفرئٌ سيع المْحامليَ » ويوسفٌ بن 
يعقوب » يعكوشاف أن ككري ارده وكان إمامًا ثقَدّء وَرِعَا وَقورًا » 
كثير الخير» يُقْرىةٌ القرآنَ» ثم يُسمِعٌ الحديتٌ » وكان معظمًا جايلًا ؛ إذا قيم 
على الشيخ أبى حامدٍ الإسْفَرايينِيَ » نهّض إليه حافيًا تلماه إلى باب المسجدٍ» 


9 َس 
تُوْفَى وقد جاوز الثمانين. رجمه الله . 


3 ,, الشّرِيفٌ الوَضِئْ” " محمدُ بن الحسين بن موسى بن محمد بن 
موسى بن إبراهيمَ بن موسى بن جعفر بنٍ محمد بِنٍ على بن الحسين بن على 
ابن أبى طالب » أبو الحسن العَلّوَىٌ » لقَّبه بَهاءُ الدولة بالرَضِئٌ ذى الحسين» 
ولقَّب أخاه بِالّْتَضَى ذى المَجْدَيْن» وكان نقيبَ الطاليئين ببغدادٌ بعد أبيهء 
وكان فاضلا دَينَا » قرأ القرآنَ بعد ثلاثين سنةٌ من عمره » وحفظ طرفا جيدًا من 
الفقه وقُنونٍ العلم . وكان شاعرًا مُطَيقّاء سًَْا جَوَادًا ورعًا . 


0 و 04 ا 2 اف ور 1 . 
وقد قال بعضهم : كان الشريف الرضئ فى كثرةٍ شعره أَسْعَرَ قريش . فمن 
شعره المشتَجادٍ قوله”” : 


)١(‏ تاريخ بغداد 28٠/٠١‏ والمنتظم 2117/1١‏ وسير أعلام النبلاء 2517/11 ومعرفة القراء الكبار 

١‏ 5947, وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )4٠١ - 4.١‏ ص 2١147‏ وطبقات الشافعية الكبرى 

للسبكى ه/ 25978 وغاية النهاية .451١ /١‏ وجاء اسمه فى المنتظم فقط - كما هو عندنا -: ( عبد 
. 

الرحمن ؛» وفى باقى المصادر : ١‏ عبيد الله)» وانظر الحاشية القادمة . 

(؟ - ١‏ فى الأصل » ص»ء وسائر المصادر عدا تاريخ بغداد والمنتظم : 9 بن محمد بن على » . وفى تاريخ 

بغداد : وبن محمد . والمثبت من ب ., م موافق لما فى المنتظم . 

(9) يتيمة الدهر / 211١‏ وتاريخ بغداد 47/5 1, والمنتظم 21١/١5‏ ووفيات الأعيان 4/ »4١4‏ 

وسير أعلام النبلاء /١١1‏ 2785 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )4٠١ - 1١0١‏ ص 155. 

(4) انظر تاريخ بغداد 45/5 23 والمنتظم .1١5/١6‏ 

(5) انظر يتيمة الدهر */ 2١15٠‏ وتاريخ بغداد 417/5 25 والمنتظم .١١5/١٠‏ ولم نجده فى ديوانه . 


2> 


اشكن الغو قبا“شته 
بالقِصارٍ الصّمْرٍ إن شف 
ليس بالممُبونٍ عقلا 
ماد “قدعية لا 


والفتى من جعل الأم 


زةق و 
ومن سُعره » رحمه الله تعالى : 


يا طائر البانٍ غَِرِيدًا على كَأنِ 
هل أنت مُيْلِعُ من هام الفؤادٌ به 
جنايةً ما جناها غير مُقْلْتهِ 

)( 


لول كذكة ابل يد سك 


ا قدحت بار الوَجْدٍ فى كبدي 


نس فما الهِرٌ يِعَالٍ 
نت أو الشهمر الطوالٍ 
من شرَى عِرًا بمالٍ 
لبجدات "جرال 
وال “اكات المساات: 


ما هاج تُؤنحك لى يا طائر البانٍ 
أن الطليق يُوَّدّى حاجة العَانى 
يوم الداع وواشّؤقى إلى الجانى 
وعندٌ رامة أوطارى وأؤطانى 


وله ملل بماءٍ الدمع أَجفانى 


وقد تسب إلى اليَضِيئ قصيدةٌ يتَرامّى فيها على الحاكم الغبئدىٌ”” » ويّودٌ أن 
لكان يلده وق عوئسه اليف أناذللك كاداء عق رى كن تكرة دك 
عندّه » ولو أَنَّ الخليفةَ العباسيئ أجاد السياسةً » لسيره إليه لِيقْضِئَ مراده ويعلم 
النا كينت حال : لكن حِلْمُ العباسيين غزيد . يقول فى هذه القضيلة : 
لجس اذل فى بلادٍ الأعايى و«بمصر الخليفةٌ العَلَوىٌ 


.ه١8‎ )ه1١ا/ انظر المنتظم ١١/17١21ء وديوانه ص‎ )١( 

(1) ذو سلم : واد ينحدر على الذنائب » والذنائب فى أرض بنى البكاء على طريق البصرة إلى مكة . انظر 
معجم البلدان «/ 1151 .1١‏ 

(؟) انظر المنتظم 1١1/1٠‏ - 119. 

(5) الديوان ص 145ه. 


/اكه 


من أبوهُ أبى ومولاه مولا ّ إذا ضامنى البَعيدٌ القَصِئُ 
"لف عِزقى بعرقِه سيِدُ النا س جميعًا محمدٌ وعلىٌ 
إن خوفى بذلك الزبع أَنْن ‏ وأا" بذلك الوزد رع 
0 :*ا] فلما سيع الخليفة القادد بأمر هذه القصيدة الْرَعَج » وبعث إلى 
أبيه الشَّرِيٍ الاهر أبى أحمة الوسَوىٌ عا » فار الكل إلى اج لزعي 20د 
يكُونَ قال ذلك تق » والوَوافِضٌُ من شأنِهم التنَة”" . فقال له أبوه : فإذا لم تكن 
قاتها فقلّ أبياًا تَذّْكْدٍ فيها أن الحاكم بمصر دَعِْ لا نسب نمب له . ققال : إِنّى أخاف 
0 ذلك . وأَصَءَ على أن لا يَقول ما أقره بد أبروج: وتركدك الرمتل قر 
لخليفة إليهم فى ذلك » وهم ُتكرون » حتى بقث الشيع أبا حامدد الإشقراينئ 
والقاضى أبا بكر إليه » فأحلفاه باللهِ وبالأئمانٍ لموكُدةٍ أنه ما قالها . واللّهُ أعلمُ 
بحقيقةٍ الحالٍ . 
وى فى خاي افو من هذه الس عن سبع وين ستأء وحطر جحاة 
الوزيرُ والقّضاةٌ والأعيانُ» وصلَّى عليه الوزيد فحز الملْكِء ودفْن بداره بمسجدٍ 
الأنْبار» وولى أخوه الشريف الْوتَضَّى ما كان تليه » وزيدعلى ذلك مناصب تر 
وقد رثاه أخوه رحمه اللَهُ » بمرئاة حسنةٍ المطلع . 


رامع ا 5 3 اك )ع 7 
بادِيسُ بن منصور بن بُلْكين بن زيرى بن مَنَادٍ لجرك أبو المعرٌ ماد بنٍ 


)١- ١١‏ سقط من: ب©6 م. 

() الأوام : العطش . أو عه. حيط (أ وم). 

0) فى ب » م : « التزوير) . 

(4) وفيات الأعيان /١‏ 7: وسير أعلام النبلاء 451/117 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 4٠١١‏ 
)4٠١ -‏ ص »٠"8‏ والوافى بالوفيات .58/٠١‏ 


ان 


باديس , نائبٌ الحاكم على بلاد إِفْرِيقيةَ واب نائيها » ولقَّبه الحاك نَصِيرَ الدولة » 
وكان ذا مي وسَطوةٍ وححوْمةٍ وافرةٍ» كان إذا هر رُمْحَا كسّره » كانت وفائه بغتة 
ليله الأربعاء سَلّحّ ذى القَْدةٍ من هذه السنة» ويقال”' : إن بعضّ الصالحين دعا 
عليه تلك الليلةً . وقام بالأمر من بعده ولده المِر . 


7117 /11/ وسير أعلام النبلاء‎ 757/١ انظر وفيات الأعيان‎ )١( 


ه”5ه 


ثم دحلت سنة سبع وأربعمائة ةا" 


ل ل ا ل 
سته أن القَوَمةَ أشْعَلوا سَّمْعتين كبيرين » فمالّتا فى الليل على التأَزِيرٍ فاحترق » 
ونقَدَّتِ النارُ منه إلى غيره حتى كان منه ما كان . 

وفى هذا الشهر أيضًا احْتَرَفّت دار القُطن ببغداد وأماكنٌ كثيرةٌ بباب 
راح وكا 
خوط دارم ب فلن وأ ست ال كط على سد 

وفى هذه السنةٍ قُيلّت الشّيعةٌ الذين ببلادٍ إفْرِيقِيَ وتُهبت أموالّهم » ولم يُثْرَك 

وفيها كان امتدادٌ دولة العَلّوئّين بِالأنْدَنْس ) وليها علئٌ بِنّ حَمّو د بن أبى 
العيش العَلّوىٌ » فدحل قُرطبةٌ فى الحم من هذه السنةٍ» وقتل سليمانٌ بنَ الحكم 
الأموىّ : وقتل أباه أُيضّا كان شيكا ضننا وبايّعه الناسٌ »ع ع بالمتوكل 
[ه/ ١مدوع‏ على الله ثم ميل فى الحقام فى ثامئ عشر ذى القَغْدقا” بهل 


- 40١ والكامل 54/9؟ - 85 5» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 11١ 1٠١/١5 المنتظم‎ )1١( 
.5١ 258 اص‎ )4٠ 
. (؟) فى الكامل - وهو المصدر المنفرد بذكر هذه الوقائع - أن مقتله كان فى الثامن والعشرين من ذى القعدة‎ 


ماه 


السنةٍ عن ثمانٍ وأربعين سنةً» وقام بالأمر من بعده أخوه الاسم بن حَمُودٍ» 
وتلقّب بالمأمونٍ , فأقام فى الْلكِ ست سنين » ثم كان ابن أخيه يحبى ثم إدريسٌ 
أخو يحبى » ثم ملّك الأمويون ثم أجانبُ حتى ملّك أميد المسلمين عل بن 
يوسُف بن تاسْفِين . 

وفى هذه السنةٍ ملّك محموةٌ بن سُبْكيكين مين الدولةٍ بلاد حُوارَْمَ بعد 
مَلِكها خُوارَرْمَ شاه مأمونٍ . 

وفيها اسْتؤرّر سلطانٌ الدولة أبو شجاع أبا الحسنٍ على بن الفضلٍ 
الرامَهُر :وشا عن شر لك وحل عله لع لوا ول تشع أسةر 
هذه السنةٍ من بلادٍ العراقي لمسادٍ البلادٍ والطوقاتٍ » وعَدِث الأعراب . 

وممن توفى فيها من الأعيانٍ : 

أحمدٌ بن محمدٍ بن يوسّفٌ بن دُوسْتَ” ' أبو عبد الله البدَازُ 
حَفّاظٍ الحديث والقُّقهاءٍ على مذهب مالك » وكان يُذاكد بحضرة الدارَمْطن, 
يتكلم فى علم الحديث » فيقالٌ : إن الدارقُطيئ تكلّم فيه بذلك السبب » وقد 
تكلم فيه غيزه جا لا يدح فيه كبير شىءٍ . قال الأَْقري”" : رأئيث كتبه كلها 
طرِيةٌ ؛ وكان يَذَّكدُ أنّ أصوله العمقَ غرفت . وقد أشلّى الحديتٌ من حِفْظِه وامْخلْصٌ 
وابنُ شَاهِينَ حيّان مَؤجودان . وكانت وفاته فى رمضانٌ عن أربع وثمانينٌ سنةً . 


0 ا 6 


6 تاريخ بغداد ه/ +35 والإكمال ع على والمنتظم ١م ١‏ وميزان الاعتدال /١‏ 8ه وسير 
أعلام التبلاء /١17‏ 77ل وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )4٠١ - 10١‏ ص ١55‏ . والمثبت موافق 
ا فى الإكمال وتاريخ الإسلام . وجاء اسمه فى بقية المصادر هكذا : «أحمد بن محمد بن يوسف بن 
محمد بن دوست ). 

(؟) فى النسخ : « البزار) . والمثبت من مصادر ترجمته » عدا الإكمال فلم يذكر نسبته . 

5) انظر تاريخ بغداد ه/ 21565 والمنتظم .17١ 7/١8‏ 


الاه 


الوزيز فَخْو الث محمدُ بِنْ علي بن خلٍ , أبو غالب'" كان من أملٍ 
وأنينط ؛ وكان أبوه صني » تقلت به الأخوال إلى أن ورّر لبَهاءِ الدولة بن عضدٍ 
الدولة» واتتتى أموالا جزيلةً » وبنى دارا عظيمةٌ تُغرفُ بالَخْرية» وكانت أولا 
للخليفة المتَمَى للَّهِ » انمق عليها أموالا كثيرة ونفقاتِ غزيرةً » وكان كرما جَوَادًا 
بزَالَا » كثير الصدقاتٍ » كسا فى يوم ألفّ فقيرٍ» وكان كثير الصلاة أيضاء وهو 
ول نتن فوق اللاوة ليلةً النصفٍ ين شعباتَ”" ٠‏ وكان فيه مهل | إلى التّشَيّْع » وقد 
قتله سُلْطانُ الدولةٍ فى هذه السنةٍ بالأوازء وأَحَذْ من أمواله شيًا كثيرًا ؛ 5 من ذلك 
َرْيَدُ من ستّمائةِ ألفٍ دينار » خارجا عن الأئلاكِ والأثاثاتٍ والمتاع » وكان عمرُه 
يوم قل نتوين وخمسين سنةٌ وأشهراء وقد قيل : إن سبب هلاكه أن رجلا قله 
بعص عِلْمانه » فاشتَغدّت امرأةٌ الرجل عليه إلى الوزير » ورت إليه ِصصًا ء وكل 
ذلك لا يَْتقِتُ إليهاء فقالت له ذات يوم : أرآيِتَ القصصٌ التى رَفَغْقُها إليك ولا 
لتقت إليهاء قد رمع إلى الل وأنا نظو التُوقيع عليها . فلما سك الوزيز 
قال : قد واللَِّ خرج تَؤْقيعُ المرأة. فكان من أمره ما كان . 


)١(‏ المنتظم ووفيات الأعيان ه/ 2١714‏ وسير أعلام النبلاء 2587/11 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )4٠١ - 4.0١‏ ص 158ء والوافى بالوفيات .١١8/4‏ 
(0) فى المنتظم » وهو المصدر المنفرد بذكر ذلك : «رمضان » . 


؟لاه 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعمائة 


ةم ماظع فيها"" وقّعت فِتنةٌ عظيمةٌ بين السنةٍ والروافض ببغداد» فقتل 
حَلْقٌ كثيد من الفريقين . 

وفيها ملك أب ال '"أرسلان ان" بلاة ما وراة لمر وغيرهاء وتنب 
بشرفٍ الدولة» وذلك بعد وفاةٍ أخيه طغان خان» وقد كان طغان خخان هذا 
5" فاضلًا, بْحِبُ أهلّ العلم والدّين» وقد غزا الترك مرةٌ» فقكل منهم مائتئئ 
ألفٍ مُقاتِلٍ » وأسّر منهم مائة ألنٍ , غنم ين أوانى الذهب والفضة» وأوانى 
الصين شيمًا لم يُعْهَدْ لأحدٍ مثله فلما مات ظهرت ملوك التركِ فى البلادٍ 
الشرقية . 

وفى مجمادى الأولى منها ولى أبو الحسين أحمدٌ بن مُهَذّبٍ الدولة أبى الحسنٍ 
علي بن نصر بلاد البطائح بعد أبيه» فقائله ابنُ عَمْيه' فغلبه عليها » وضربه حتى 
قله ثم لم تَطّلْ مده فيها حمى كيل" , ثم آلت بعد ذلك إلى سلطانٍ الدولة 


- 4١1 والكامل 5917/9 - ه.*,: وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 15 2150/١ المنتظم‎ )١( 
.58 ص لاء‎ )4٠ 

٠١‏ - ؟) فى الأصل», ب » ص : ١‏ بن أرسلان خاقان» . وفى م : 9 بن خاقان » . والمثبت من الكامل» 
وهو المنفرد بذكر هذه الوقائع . 

5) فى الأصل » ص: «أدييا» . 

(4) فى النسخ : وعمه» . والمثبت من الكامل . 

)202 الذى فى الكامل ؛ أنه مات بالذبحة . 


؟“/اه 


7 ١ 00 03 م‎ : ١ 
وفى هذه السنةٍ ضَعُْف أمر الدَّيْلّم يبغداة'" » وطمع فيهم العامة فترّلوا‎ 
. إلى واسِطٍ فقاتلهم أهلّها مع التركِ أيضًا‎ 


ع 


وفيها ولى نورٌ الدولةٍ أبو الأَعَرٌ دَُيِسُ بن أبى الحسن على بن مَرْيَدٍ بعد وفاةٍ 
5 

وفيها قيم سلطا الدولة إلى بغداد » وضرب الطئل أوقاتٌ الصّلواتٍ » ولم 
رِ بذلك عادةٌ » وعمّد عَفّْدَه على بنتِ قؤواش » على صَداقٍ مَبلقُه خمسون ألفّ 
دينار. 

ولم يج أحدٌ من أهل العراقي لفَسادٍ البلادٍ» وعَيْثِ الأعراب» وضَّعْفٍ 
الدولة . 


وقال أبو الفرج بن الجوزىٌ فى لظم" ': أخيزتا: سعد الله ييخ عع 
ليرا" » أنبأ أبو بكر الططرتيينيع » أخيرنا هِب الله بن الحسن الطّبريٌ قال : وفى سنةٍ 
ثمانٍ وأربعمائةٍ اشتّتاب القادر بالل أميد المؤمنين قُقهاء الْحمَِلةِ الحنَفِية “» فأظْهَروا 
الؤجوعٌ» وتبرّءوا مِن الاعتزالٍ والرَفْضٍ والَالاتِ الْالِفةٍ للإسلام» وأحَذ 
حُطوطهم بذلك» وأنهم متى خالّفوه حل بهم من النَكالٍ والغقوبة ما يَتعِظُ به 
الهم » وامتكل يمن الدولة وأمِييٌ الملّةِ أبو القاسم محمودٌ بن سُبُكيكين أثر أمير 
ا 
قتلٍ المعتزلةٍ والرافضةٍ والإسماعيلية والقٌرامطةٍ والجهْمية والْشَبْهةء وصأبهم 


)١ - ١١‏ سقط من: ب0.ام. 

(؟) المنتظم /1١‏ 231178 55ل. 
5) فى ب » م» ص : « البزار) . 
(؛:) سقط من : م. 


5لاه 


0 ء 9 ١‏ )2( 9 0 5 
وحبسهم ونفاهم » وأمّر بلعنهم على مَنابرٍ المسلمينّ » وإبعادٍ كل طائفةٍ من أهلٍ 
البدع » وطؤدهم عن دِيارهم » وصار ذلك سُنَهَ فى الإسلام . 
34 ا 5 2 
ومن تؤفى فيها من الاعيانٍ : 
0 يب (6اء 
الحاجبُ الكبيرٌ شباشى"" أبو طاهر'" مولى شرفي الدولة» ولقّبه بها الدولة 
بالسشعيد » وكان كثير الصّدقة والأؤقافي على وُجوو القَْباتِ » فين ذلك أنه وققف 
ا "فل الأمفدان ووه وكانت مُهل يع نينا + من الزروع امار 
والخراج » وبتى قَنْطرةَ الحثدَقٍ والياسِريةِ وغير ذلك راكد جر لوقام صخيام 
أؤْصَى أن لا ب بتى عليه فخالفوه , فعقّدوا على قبره قُبة قب فسقّطت بعد موه بنحر ين 
ف 
سبعين سنةً » واجتمع نشوةٌ عند قبره يَنْحْنَ ويدكين » فلما رجَعْن رأت عَجودٌ 
منهن - كانت هى المْقَدّمةَ فيهن - فى المنام كأن تُركيًا خرج إليها ين قبره ومعه 
دَبُوسٌ » فحمل عليها وزججرهاء فإذا هو الحاجث السعيدٌ» فائيّبهت مَذدُعورةٌ . 


. ) فى المنتظم : (إيعاد‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ٠‏ ساسى » . وانظر ترجمته فى المنتظم 2177/10 والكامل 4/ 4 0؛ والنجوم الزاهرة 
4 : واسمه فى الكامل : « سباشى ») . 

(؟) فى النسخ : « نصر» . والمثبت من مصادر ترجمته» وإنما «أبو نصر» كنية بهاء الدولة » كما فى 
المنتظم . وانظر ترجمة بهاء الدولة أبى نصر فى سير أعلام النبلاء /١1/‏ 188. 

(4) فى المنتظم» وهو المنفرد بذكر ذلك : « جبايتها) . ودباها: قرية من نواحى بغداد. انظر معجم 
البلدان ؟/ ه42 ه. 

(5) فى المنتظم : « تسعين ) . والذى فيه سقوط القبة بغير توقيت ؟؛ بعد كذا سنة . والتوقيت لاجتماع 
النسوة» وهو الذى كان بعد تسعين سنة . 


ولاه 


ثم دلت سنة تسع وأربعمائة 


8 1 ا 2 () عم م 252000 1 

فى يوم الخميس السابعٌ عشرّ من اعحرّم قْرِىئ بدارٍ الخلافة فى المؤكب 
كتاث فى مَذْهَبٍ أهل السنةٍ» وفيه أن مَن قال : إن القرآَ مخلوقٌ . فهو كافرٌ 
حلال الدم . 

وفى النصفي مِن مجمادى الأولى من هذه السنةٍ فاض ماءٌ البحرٍ المالح ووافى 
اليلد ودخَل البصرةً بعد يومين. 

وفيها غزا محمودٌ بن سُبكيكين بلادّ الهندِ » وتواقّع هو وملك مُلوكِ الهندٍء 
فال الناسٌ قِتالًا عظيمًاء ثم الت عن هزعةٍ الهندِ» فأححذ المسلمون منهم 
أموالا عظيمةً يمن الجواهِر والذهب والفضةٍ ومائتئ فيل » واقْتَضُوا | أثاه امجُهزِمِين 
منهم » وهدّموا مَعاقِلَ كثيرةً جدّا» ثم عاد إلى عَرْنة مُوَيّدا مَنْصِووًا لاطي 
والمنةٌ . 


زفي 2 و 7 ع (١‏ 
وفيها اسورّر سلطانٌ الدولةٍ ذا السعادتين أبا غالب الحسن بنّ منصور ‏ » 


ولم يَحْجٌ فى هذه السنةٍ أحدٌ من أهل العراقي ؛ لسادٍ البلادٍ وعَيِثٍ الأغراب . 
0 9 ةْ هُ 
ومن ُوْفَى فيها من الأغيانٍ : 
)١(‏ المنتظم ١/158.ء‏ والكامل 5.5/9 - 25١١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )4٠١ - 4١١‏ 


ص 01 - 5ل 
؟ - 5) سقط من: م. 


كلاه 


رَجَاءُ بن عيسى بن محمد" " أبو العباس الأنصناوىُ" , نسبةٌ إلى قرية ين 
و و ٠.‏ زهة 
قَرَى مصرٌ يقال لها : أنصنا نصنا 
وكان ثقةٌ» قَقيهًا مالكيًا , عَدْلُا م مَْبولًا عند الحكام مرْضيًاء فضا . ثم عاد إلى 


5 0 7 00 
. قم بغدادٌ فحدّث بهاء وسمع منه الحفّاظ , 


بلده )» وتُوْفّى فى هذه السنة وقد جاوّز الثمانين » رحمه الله تعالى . 
و 0 7 01 8 437 م 4 
عبد الله بنُ محمدٍ بن أبى عَلانَ ' أبو أحمدّ قاضى الأهْواز, كان ذا يُسْرَةٍ 
كثيرة » وله مُصَنََّاتٌ » منها كتابٌ فى مُعْجِزاتٍ النبئ يله » جمّع فيه ألفَ 
2ه 0 ٠.‏ 003 . - 1ك ٠‏ 5 
مغجزة ) وكان يمن كبارٍ شيوخ المعتزلةء توفى فى هذه الدع عن بسع وتهانين 


سئة . 


علي بن نصرٍ “أبو الحسن” . مُهَذّبُ الدولة» صاحبُ بلادٍ البطيحةء 
ال ل ا ا ا ا 
إليهم » ومن أكبر مناقيه فى ذلك إخسائه إلى أمر المؤمنين القادر باللِّ حينّ 
0 ونرّل عنده بالبطائح فارًا من الطائع لله فآواه وأخسن إليه » وكان 
فى دّمتِه حتى ولى إثْرةَ المؤمنين» فكانت له بها عندّه اليدٌ البيضاءُ» وقد ولى 
التطائح 41/١٠٠ظ]‏ ثنتين وثلاثين سنةٌ وشهوراء وتُوْفى فى هذا العام عن ثُنْتين 


)4٠١ - وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 0غ‎ 2١55/١5 والمنتظم‎ ».4١7/8 تاريخ بغداد‎ )١( 
.185 ص‎ 

)1١(‏ فى الأصل » ب » ص : « الأنصارى » . وفى تاريخ الإسلام : « الأنصنائى » . وهى نسبة صحيحة 
أيضًا . 

(©) فى الأصل , ب » ص : « أنصار» . وانظر معجم ما استعجم /١‏ 21944 ومعجم البلدان ."/١/١‏ 
(5) فى الأصل , ب » ص : «غلاب 6 . وانظر ترجمته فى المنتظم والوتكنىق والكامل 1". 
(ه - ه) فى النسخ : بن أبى الحسن ) ٠.‏ والمثبت مما تقدم فى حوادث سنة ثمان وأربعمائة صفحة 
٠‏ ومن مصادر ترجمته الآتية : المنتتظم 2159/١‏ والكامل 4/ 2307 والنجوم الزاهرة 4/ 414 ؟. 


/الاه ( البداية والنهاية ©٠١//ا7”‏ ) 


7 ع 0 _- هس 
وسبعين سنة » وكان سبب موته أنه افْتصّد فاْتمَخْ ذرائُه حتى مات » رحِمّه الله 
تعالى . 


عبذ الغني بن سعيدٍ بن على بنٍ سعد بن بشر بنٍ مرْوانَ بن عبد العزيز » 
أبو محمد الأزدِي'" الممضْرىٌ الحافظ » كان عالا بالحديث وفنونه» وله فيه 
المصَبفَاثٌ الكثيرةٌ الشّهيرةٌ . 

قال أبو عبدٍ الله 07 اذاف" #غا رات عياف مله فى معنا اوقا 
الدارَمْطنيع”" : ما رأَيْثُ بمصر مثلَ شابٌ يقال له : عبدٌ الغنيع . كأنه شّعْلةُ نار. 

+ و أ و 
00 0 
0 ل الل و ا 
ذلك » وتزج إلى ما أصاب فيه ين الردٌ عليه رجمهما الل . ولد الحافظ عبد 
الغنيع لليلتين به نقضا من ذخ القضدة ملدة فقيل ” أوثلائين” ' ولاثمائة » ويُوْفُى فى صفَرٍ 
وى هله البفةم ريفه الله صالن.. 


محمد بن أمير المؤمنين القادر باللّهِ” ]8 بأبى المَضْلٍ » كان أبوه قد 


)١(‏ تاريخ دمشق 4٠١/٠١‏ مخطوطء والمنتظم ١0/١5‏ وفيه: ( بشران» بدل « بشر»ء ووفيات 
الأعيان / 57 ؟؛ وسير أعلام النبلاء 27/117 وتذكرة الحفاظ 417/8 .٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )5٠١٠١ - 5٠١١‏ ص 188. 

)١(‏ المتعظم .٠ /١٠١‏ ولكن من قول الطيورى » وهو أبو سعد أحمد بن عبد الجبار بن أحمد انقير 
سير أعلام النبلاء .47107/١5‏ وقد ذكر فى المنتظم الصورى ولكن محدّثا عن غيره . وهو أبو عبد الله 
محمد بن على الصورى . انظر سير أعلام النبلاء .5171//١17/‏ 

(") انظر تاريخ دمشق 4١١/٠١‏ مخطوطء والمنتظم .١١/١8‏ 

(4 - 4) سقط من: ب» م. 

(5) المنتظم /١٠‏ 1*1ء والكامل 1/9 .51١‏ 


لاه 


7 و ب 0 
عله ولي عهده من بعده 2 وضربّت الشكة باسمه » وخطب له الخطباءٌ على 
المتابر» 5 بالغالب بالل فلم يُقَذَّرْ ذلك . وتُوْى فى هذه السنةٍ عن سبع 


وعشرين سنة . 


)2 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيل" ' أبو الفتح اراز للرشوسئ . 


يعرف بابن الْبَصرِىٌ , ب حرم لدان . وسيع منه الصُورىٌ يبه بيبيت 
لمندِسِ حينّ أقام به وكان ثقةٌ مأموناء رجمه اللَهُ تعالى ورجمنا 0 


وكرَمه . 


)2( تاريخ بغداد ازوداق ووفاته عنده نحو سنة عشر وأربعمائة» وتاريخ دمشق 07 مخطوط 
وذكر وفاته فى سنة سبع أو ثمان أو تسع أو عشر بعضها على الشك» والمنتظم لل وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات )4٠١ - +4١١‏ ص .53١4‏ 

(؟) فى الاصل : «البرار) . وفى ب. م» ص : (البزار) . والمثبت من مصادر ترجمته . 


سه 


ثم دخلت سنةٌ عشر وأربعمائة 


: 000 م‎ ١ 
فيها"”" ورد كتابٌ من مين الدولةٍ محمودٍ بن سُبكيكين , يَذْكد فيه ما اْتحه‎ 
» مِن بلادٍ الهندٍ فى السنة الخالية » وفيه أنه دحل مدينةً » وججد بها ألفَ قصر مَشيدٍ‎ 
وألف بيتٍ للأصنام » ومبِلعُ ما فى الصدم ين الذهب يُقاربُ مائة ألفٍ دينارء‎ 
ملع الأصنام الفضةٍ زيادةٌ على ألفٍ صنم » وعندهم صنمٌ مُعَظعٌ يُوَّدخون مُدَّنه‎ 
بجهالتهم بثلاثماثةٍ ألفٍ عام , وقد عَم المجاهدون هذه المدينة بالإخراقيٍ » فلم يق‎ 
منها إلا الؤسومٌ » وبل عددٌ الهالكين من الهندِ خمسين أُلقَاء وأَسْلّم منهم نحوٌ من‎ 
ثلاثمائة وسبّة وخمسون فيلا» ومخضل ين الأموال عضرو آلف ألفن درهم.‎ 
7 7 ِ ل 7 لد‎ / 
وفى ربيع الاخرٍ جلس القادِرٌ بالله وقرئُ عهد الملكِ أبى الفوارس » ولقب‎ 
قِوامّ الدولة ' ولع عليه بخلّع حولت | له نولا كزمات :زر كورام يع‎ 
. د فى هذه السنة م من العراقٍ ؛ لفساد د الأعراب فى الطدقات‎ 
إن ل 5 ع‎ 
: وثمن توفى فيها من الاعيانٍ‎ 
5 3 
. الآصَيْفِر المنتفقّ الذى كان يَحَفِرُ الحاجٌ‎ 


- 4١0١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 21١1 0١7/59 المنتظم ١م **لى 4" والكامل‎ )١( 
,54 ص الا‎ )40٠ 

. أوخه فى المنتظم بربيع الأول» ولم يذكر تاريخه فى الكامل» ولم يذكر الخبر فى تاريخ الإسلام‎ )١( 

(5) المنتظم 214/١٠‏ والكامل 2١7/9‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات -)4٠١ - 40١‏ 


«مه 


أحمدٌ بن موسى بن مَرْدوَئْهِ بن فُورَك » أبو بكر الحافظ الأضبهانئ” , 


وى فى رمضانٍ هذه السنة . 

هِبَةُ اللِّ بن سَلَامةَ » أبو القاسم'” الصَّرِيد ار الْمَسْوء كان من أعلم 
الاق واعتؤليم اللشيير تواتك له علقة من بجامم التضيون. ْ 

روك ابل تورك نيه إليد قال" كان لنا شيخ نثرا عليه قنات بعل 
أصحابه » فرآه فى النوم » فقال له : ما فل اللَّهُ بك ؟ قال : غمّر لى . قال : فما 
كان حالّك مع مُْكَر وكير ؟ قال : لم أمجلّسانى وسألانى ألهَمنى الله تعالى أن 
قلت : بحقٌ أبى بكر وعمرّ دعانى . فقال أحدّهما للآخَر : قد أُقْسَم علينا بعظيم 
فدَغه . فتركانى وذمَبا . ١‏ 


- ص 4". وفى الكامل أنه الذى كان يؤذى الحاج » ويفسره ما فى تاريخ الإسلام أنه الذى كان يأخذ 
الخفارة من الحاج . أى لكى لا يؤذيهم ويدعهم يسافرون . 

/9 وتذكرة الحفاظ‎ 2٠8/117 وسير أعلام النبلاء‎ 2170/١6 والمنتظم‎ 2158/١ أخبار أصبهان‎ )١( 
25١١/8 والوافى بالوفيات‎ 2٠٠١ ص‎ )4٠١ - 10١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ : 0 
.97/١ وطبقات المفسرين للداودى‎ 

)١(‏ تاريخ بغداد 4 /١‏ ٠/اء‏ والمنتظم 0178/١6‏ ومعجم الأدباء 9 370» وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )4٠١ - 41١١‏ ص 2١56‏ وغاية النهاية ؟/ ١هلا.‏ 

.138/1١8 المنتظم‎ )5( 


امه 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وأربعمائة 


فيها”" عُدِم الحاكم العغبيدىٌ صاحبُ مصرء وذلك أنه لما كان ليلةٌ الثلاثاٍ 
لليلتين بقيتا من شوالٍ مُقِد الحاكمٌ بن العزيزٍ بن المعرٌ الفاطميئع صاحبٌ مصرّء 
فَاسْتَيِشر المؤمنون والمسلمون بذلك ؛ وذلك لأنه كان 6 عَنيدًا » وشيطانًا 
بارا كه نا وو سف امل ون وا 

لايرل عو زو لي انال رائرلة ا "ف كيفية بلوغه ما بأمله 
من ضميره الملعونٍ ؛ أنه" كان يروم أن الي رو كما اما رفي 
زمانٍ موسى » عليه السلامٌ . 


وكانّ قد أمّر الرعية إذا ذكره الخطيبُ على المنبر أن يقومَ الناسٌ على أقُدايهم 
صُفوقًا ؛ إغظامًا لذكره واخترامًا لاسمه» فكان يُفْعلُ هذا فى سائر تَالكه حتى 

فى الحرمّيين ع التريفيت + :ركان أمل بتصرعلى الخصنرصي إذا اموا زوا متجوناء 
حتى إنه لَيَشْجدُ بشجودهم مَن فى الأسواق من الرّعاع وغيره” 


1١١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 27١ - ١1/9 والكامل‎ ء١‎ 47 - ١9/١ المنتظم‎ )١( 
.555 - ص لام؟‎ )4١.6 - 

)١١(‏ انظر ترجمته فى وفيات الأعيان 32 وسير أعلام النبلاء 2١11/7/١8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )4٠١ - 4.0١‏ ص 2724# والعبر 9/ 5 .٠١‏ 

( - ”) فى باء م: (وقد). 

(5) بعده فى ب » م: «ممن كان لا يصلى الجمعة وكانوا يتركون السجود لله فى يوم الجمعة وغيره 
ويسجدون للحاكم ») . 


"مه 


وأمر فى وقتٍ أهلّ الكتايين بالدّخولٍ فى دين الإشلام كُزمًا » ثم أن لهم فى 
العؤْدِ إلى أديانهم » وخوّب الكنائس , ثم عمّرهاء وخكب كُمامةً » ثم أعادهاء 
وابتتى المدارس وجعل فيها القُقهاءَ والمشايجٌ » ثم قتلهم وخوبها . 

وألْرَم الناس بإغلاقٍ الأشواقٍ تهاراء وتَتجها ليلاء فائكئّلوا ذلك دَمًْا 
طويلا » حتى اجتازٌ مرةٌ بشيخ يَعْمَلٌ النُجارةً فى أُثناءٍ النهار» 41/©١ظ]‏ فوقّف 
عليه فقا : ألم ننهكم عن هذا؟ فقال: يا سيدى » أما كان الناسُ يسهّرون ل 
كانوا يتعيشون بالنهار» فهذا من ججمْلةٍ السَهَرِ . فتهعشم وتركه» وأعاد الناسّ إلى 
أمرهم الأول » وكلّ هذا تَعبيو للؤسوم » واختبارٌ لطاعةٍ العامة » لهَنّى فى ذلك إلى 
ما هو أَطمٌ من ذلك » لعنه الله ؛ وقد كان يَعمَلٌ الميسبةٌ بنفيسه ؛ يدود فى الأشواق 
على حمارٍ له » وكان لا يَوْككبُ إلا حمارًاء فمن وجده قد غشٌ فى مَعيشتِه أمّر 
عبدًا أُسُودَ معه يقال له : مسعودٌ . أن يَفْعلَّ به الفاحشة العظمَى جهاراء وهذا أ 
مُنكد مَلْعونٌ » لم يُشبق إليه » وكان قد مئّع النساءَ من الخروج من منازليهن ن » وقطع 
الأغنابت حتى : تخد الناش خمواء ومتعهم من طبخ الملْوحيِةَ » وأَسْياءَ من 
الحُوناتٍ التى "لا تنضبط ولا تبحصد'" » وكانتٍ العامة مَؤُْوِين منه يُبعِصُونه 
كثيرا » ويكثبون له الأؤراقَ التى فيها الشّتِيمةٌ البليغةٌ له ولأشلافه وحريمه فى 
صورةٍ قصص » فإذا قرأها ازداد حَتقًا عليهم » حتى إن أهلّ مصرّ عملوا صُورةَ 
امرأة من وَرَقِ بحُفْيها وإزارها ء وفى يدها قِصّةٌ فيها ين الشَّتْه واللعنٍ والْخالْفةٍ له 
فى كله فليا رآها طئها امراة فدهت ون ناتحينها + واد الوط من يهان 
فقرأها فرأّى ما فيهاء فأعْضّبه ذلك » فأمر بقتل تلك امرأة» فلما تحقّها من وَرَقٍ 


. فى بء م: 9 من أحسنها منع النساء من الخروج وكراهة الخمر)‎ )١ - ١( 


مه 


ل لما وصّل إلى القاهرة أُمرَ العبيدَ مِن الشودانٍ أن 
يَذَُبوا إلى مصرّ فيكقوها ويَنْهّبوا ما فيها من الأموالٍ والحريم » فذهَبت العبيدٌ 
فائتمّلوا ما أمرهم به فقائلهم أهلٌ مصر قِنَالّا عظيمًا ثلاثة أيام » والنارُ تَعْملُ فى 
الور والحريم فى كل يوم » يخرج هو بنفيهه » قبحه اله فيْقِفُ بين بعيلٍ وتتكى 
ويَقولٌ : من أمّر هؤلاء العبيدَ بهذا؟ ثم اجتمع الناسُ فى خراع رار 
لصاف » وجأروا إلى الله عز وجل » واشتغاثوا به فرق لهم الترك والمشارقة 
وانْحازوا إليهم, فقائلوا معهم عن خريمهم ودُورٍهم ) وتفاقّم الحال جدّاء ثم 
ركب الحاكم . لعنه الله يَفصِلٌ بن الفريقين » وكفٌ العَبِيدَ عنهم » وقد كان 
يظهِرْ الَصُلَ من القصةٍ» وأنَ العبيدّ ازتكبوا ذلك عن غير علِه وإذنه» وكان 
ينف لهم السلا ويَحْتّهم على ذلك فى الباطن » » لغنه الله تعالى » فما الى الحالٌ 
حتى أُحرق :من مصر نحو من ثليهاء وتُهب قريب من نصفهاء وسييث حريم 
خلتي كثير» فل بهن القَواحِشُ والْْكراث » حتى إن منهن من قلت نفسها 
[1/4و] نوفا من العارٍ والمُضِيحةٍ » وَاشْتَرَى الرجال منهم مّن سيِى لهم يمن 
الناء ءِ والحريم من أيدى العبيدٍ . 

قال ابه اشيرق" ': ثم زاد ظلم الحاكم » وعنٌ له أن يَدّعِىَ الربوبية » فصار 
قوع فين الال ابراه يقولون :يا واتحد يا اعد يا فكي يا فيثك 


صفغة ة مَقُتَلِهِ, لغنه اللَهُ 
كان قد تعَدّى شِده إلى الناس حتى إلى أخيّه , يَتَّهِمُها بالفاحشة » ويُشْمِعُها 


.1١4٠ 1/١١ المنعظم‎ )١( 


كن 


مه # 


الل اف قود قت وعنات عن عزف اززق لت فيد كرد الذمر او يقال 
له : ابن دَوّاسٍ . فتوافمَت هى وهو على قتله » وتواطآ على ذلك » فجهّز من عنده 
عبدَئْن أسودئن من عبيده شَّهْمَيِنء فقالت لهما: إذا كان فى الليلةٍ الفلانية 
فكونا بجبل الْنَطّم» قفى تلك الليلةً يكونُ الحاكم هناك فى الليل لينْطرَ فى 
النجوم » وليس د د ل ركابئّ وصبيئ » فاقثُلاه واقثلاهما معه . واتّفْق الحال 
على ذلك وتقوّر» فلما كانت تلك الليله قال الحاكم لأه : علي فى هذه الليلةٍ 
قطمٌّ عظيمٌ , فإن نحَؤْتٌ منه عُمُوْتُ نحوًا من ثمانين سند ومع هذا فائقّلى 
عرائال انلك فاق كرفا أجاف عليلك وى اع يدن حر امبلة ]ل د 
وكان له فى صنادِيقَ قريب ين ثلاثماثة أُلفٍ دينار وجواهو» فقالت له أيه : يا 
مَؤلانا» إذا كان الأَمْد كما تقول فاؤحمنى ولا ترككث فى ليليك هذه إلى 
موضع ” وكان يُحبْها » فقال : أَفْعَلُ ' . وكان ين عادته أن يَدورَ حول القصرٍ كلّ 
ليلِ» فدار ثم عاد إلى القصرء فنام إلى قريب من ثلث اللي الأخير» فاسعَتقط 
وقال: إن لم أَوكبٍ الليله فاضّت تَفْسى . فركب فرسًا وصحبه صبئٌ » وصعد 
الجبلَ الْمَطُمَ فاشْتفْيله ذانك العبدان , فأتّرلاه عن مَنْكوبه » وقطعا يديه ورجليه» 
وبقّرا جوفّه » وحملاه فنا به مولاهما ابن واس » فحمله إلى أخيه » فدكته فى 
مجلس دارهاء واسْتَدْعت الأمراة والأكابر والوزيزء وقد أطلّعته على اليل 
فباّعهم لولدٍ الحاكم أبى الحسن على » ولُقّبِ بالظاهر لإغزازٍ دين اللَّهِ » وكان 
بدمشقٌ ؛ فاشْكدّعَت وجل تفزل للناس : إن الحاكم قال لى : إنه يَغِيبٌ 
سبعة أيام ثم يَعودُ . فاطمَأنٌ الناسٌ» وجعلّت تُوْسِلُ ركايئين يصعدون الجبل 


ويجيئون ويّقولون : تركناه بالموضع الفلانئ . ويقول الذين بعدهم : تركناه فى 


. سقط من: الأصل» ص‎ )١ - ١١ 


ممه 


موضع كذا. حتى اطْمَأن الناسٌ» وقدم ابن أخيها وقد اشتضكب معه مِن 
8 ئيس" أل َل دينار وألَمَ أل درهم ) فحينٌ [74/4١ظ]‏ وصّل الهمسته تاج ' 
الع جد أبيه» ول عظيمة » وأجسعه على الشرير» وباتعه الأمرء والرؤساة؛ 
وأطلق لهم الأموال الجز, انرس على ار اندر خِلْعةٌ سَنِيةً هائلة » وعمِلت 
عََاءَ أخيها الحاكم ثلا” ثم أَوْسَلّت إلى ابن دَوَاسٍ طائفة من الجندٍ ليكونوا 
و ا ال م 
أنت قاتلُ مولانا . ثم يَهبُونه بسيوفهم » ففعلوا ذلك , وقلّت كل من اطلّع على 
سوّها فى قتل أخيهاء فعظمت مَيبنّها» وقويت يت حُحمتها» وثبتت دولتُها . وقد 
كان عمد الحاكم حين قُتِل سبعًا وثلاثين سنةً » وكانت مدةٌ مُلْكه من ذلك خمسًا 
وقشرين جنك عبد ال ال 


)١(‏ فى باء م: ودمشق), 


كمه 


ثم دخلت سنة اثنتى عشرة وأربعمائة 


فيه" تولى القاضى أبو جعفر أحمدُ بن محمدٍ الشمنانئ الميشبة والمواريتَ 
ببغدادّ » ولع عليه بالسّوادٍ . 

ا ا ل 
مجك ن: أنت أكبرٌ مُلوكِ الأرض » وفى كل سنةٍ كذ تفْتَحُ طائفة من بلادٍ الكفرٍ» 
لاحر ال او 1 
فتقّدّم إلى قاضى القّضْاةٍ بعمله أبى محمدٍ الناصحيئ أن يكونٌ أميرَ الحجٌ فى هذه 
الت ريم نات الحاوي ار ترات عير اند ريق الصنديات لي 
الحرّمَئِن » فسار الناسٌ صُحْبمّه » فلما كانوا بِمَهد”' ' اغترضهم الأغراب ؛ فصا لهم 
القاضى أبو محمدٍ الناصحيئ بخمسة آلافٍ دينار فائتتئعوا» وصمّم كبيذهم » وهو 
جَمَارُ بنُ عدى , على أَخذٍِ الحجيج » وركب فرسّه » وجال جولة واسْتَئْهَض من 
معه من شّياطينٍ العرب » فتقَدّم إليه غلامٌ من أهل سَمَرْقندَ ٠‏ فرماه بسهم فوصّل 
إلى قليه» فسقّط ميُنّاء وَانْهَرّمَت الأغرابٌ » وسلّك الحجيجٌ الطريقٌ» فحيجوا 
ورججعوا سالمين آمنين . وللَّهِ الحمدٌ . 


5 دم ف 1 
ومن تؤفى فيها من الاعيانٍ : 


- 40١ والكامل 7/9 - 250 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 2147 ١4/١٠ المنتظم‎ )١( 
5415 20548 )ص‎ 
.9171/ (؟) فيد: بليدة فى نصف طريق مكة من الكوفة . معجم البلدان‎ 


امه 


أحمدُ بن محمدٍ بن أحمد ''بن عبدٍ الله ' بن إسماعيلٌ بن حفص » أ 


سعد المالينئٌ الصوفيٌ , ومالينٌ قرية من قُرى هَراةَ » كان و اطنافة 0 
الرحالين فى طلب الحديث إلى الآفاق » وكتب كثيرًا» وكان ثقة صدوقًا صا حا 


ل لعا 
محمد ا 1 ا 5 0 بها عن ل 
وغيره » وكان من كبارٍ الشافعية ) انسل هاا +رسنية الله تال : 


000 4 3 و : 7 
الحسنُ بن منصورء أبوا' غالب » الوزيد الملَقَبُ ذا السعادتين» وُلِد 
بيبيرافٌ سنةً ثنتين وخمسين وثلاثمائة » وتنقلت به الأحوال حتى وزّر بيغدادٌ ) 
2 7 7 2 
ثم قتِل وصُودر ابنّه على ثمانين ألف دينارٍ . 


الحنيينة بواعوو "+ ابر غيل الله العكال 7ع سيع جد » والْحلّدىٌ » وابنَ 3 
8 1 5 زلف و م 
السَمّاك وغيرهم . قال الخطيبُث : كبَدِتٌ عنه» وكان شيحًا ثقةَ ثقدّ صاحا كثيد 


)١ - ١(‏ سقط من : النسخ . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد 4/ 0/١‏ وتاريخ دمشق ه/ 
0 و«المنتظم ١47/١5‏ وسير أعلام النبلاء 2301/17 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 4١١‏ - 
٠‏ ص 2187 والوافى بالوفيات // 27٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 09/4. 
(؟) فى الأصل : الحسن » . وانظر مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد /9/ 27٠٠‏ وتاريخ دمشق /١7‏ لاء 
والمنتظم ١/1‏ - وفيه: والحسين بن الحسين 6 - والوافى بالوفيات 2475/١١‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكى 04/4". 
(0) فى النسخ : بن » . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ المنتظم ١47/١5‏ والكامل 075/9 وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات )47١ - 4١١‏ ص 155 والوافى بالوفيات ؟1١/77؟.‏ 
(4) فى النسخ : أبوه ) . والمثبت من المنتظم » والكامل وفيه - أى فى الكامل - أنه صودر على ثلاثين 
ألف دينار. 
(5) فى النسخ : « عمرو ‏ وهى موافقة لما فى المنتظم ١47/١0‏ . والمثبت من سائر مصادر الترجمة ؛ 
تاريخ بغداد 87/4 » وسير أعلام النبلاء 575/1١17‏ » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 14٠١ - 40١‏ ) 
ص 795 . 
)١(‏ تاريخ بغداد 81/4. 

44 


البكاءِ عند الذّكر. 


ل د 1 عه 00 أداما شل ا 2 
محمد بِنُ عمرّ » أبو بكر العثبرى الشاعرٌُ » كان أديئًا ظريفا» حسنّ 
الشعرء فين ذلك قولّه : 
إنى نظرتُ إلى الزما نٍِ وأهله نظوًا كفانى 
فعرفثه وعرَفتُهِمُم وعرفتٌ عِرّىَ من هَوانى 
فلذاك أطرغ الصديه. ىفف آراه .ولا قزاتى 
وزعذث.فينا'فئ يدف ا بردوكنه انيل الأماتن 
5 8 زفق 
وانسل مِن بين الرّحا م فما له فى الكونٍ ثانى 
5 و 5 فو 6 لم مل 7 5 0 0 امم ع 
قال ابن الجوزئىٌ : وكان مُتَصَوّفا » ثم خرج عنهم » وذمّهم بقصائدٌ ذكرتها 
1 0 5 2 - 8 00 7 م 5 0 1 
فى ( تلبيس إبليسّ ») . تؤفى يوم الخميس ثانى عشرٌ مجمادّى الآولى من هذه 
السنة . 
ل و ع 2 0 2 59 ' 2 9 
محمد بِنْ أحمد بن محمد بن أحمد بن رَرْقٍ بن عبدٍ الله بن يزيد بن 
01 و 34 2 27 زفق ع 2م 
خالد , أبو الحسن البَزَارٌ » المعروف بابن رَرَقُوَيْهِ . قال الخطيبٌ : هو أول شيخ 
كتَبِتٌ عنه فى سنةٍ ثلاث وأربعمائة» وكان يَذْ كد أنه درّس القرأنَ » ودرّس الفقة 


.١58/١© تاريخ بغداد 9/ 5*, والمنتظم‎ )١( 

. ) القلب 6 . وفى تاريخ بغداد والمنتظم : الخلق‎ ١ : فى بء م: (الغلب)2 وفى ص‎ )١( 

(") المنتظم .١ 48/١0‏ وانظر تلبيس إبليس ص 57#" . 

(5) فى با ءم: (روق )4غ وفى ص : «رزق اللّه) . وانظر مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد ١‏ ١ه"‏ وسير 
أعلام النبلاء 2558/١1‏ وتذكرة الحفاظ "/ 2٠١61‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 401١‏ - 
)٠‏ ص "١١‏ والوافى .بالوفيات .5٠/7‏ 

49 تاريخ بغداد 1/١‏ اه؟., 


4ه 


على مذهب الشافعيئ » وكان ثقةً صدوقاء كثير الشماع والكتابة» حسَنّ 
الامْتِقادٍ » جميل المذهب .ء مُديًا لتلاوةٍ اجاووك باصي امن ليدم وَمكت 
وا على انيت و كار ل حك الدنيا إلا لذكر اللّهِ وتلاوة القرآنٍ 
وقراءتى عليكم الحديتٌ . وقد بعث بعضٌ الأمراءٍ إلى العلماءٍ بذهب » فقيلوا 
كلهم غيره » فإنه لم يَقْملُ منه شيمًا . وكانت وفائه يومَ الاثنين السادس عَّرَ من 
مُجماّى الأولى من هذه السنةٍء عن سبع وثمانين سنة » ودُفِن بالقرب من مَمَبرةٍ 
متغروفي. الكوخيئ » رحمه اللّهُ تعالى . ١‏ 

أبو عبدٍ الرحمنٍ ن السُلَمِىُ » محمدُ بن الحسين بن محمدٍ بن موسى 
لتسابورىٌ ' » روى عن الْأْصَمْ وغيره» وعنه مَشايحٌ البعَاددٍء كالأزهرئٌ 


وَالعُشَارىٌ وغيرهماء وروّى [4/ه7١ظ]‏ عنه البَتِهِتَئُ وغيره . 
كردق 


قال ابن الجؤزىٌ 
وسُئنًا وتاريخًا » وجمع شُيوحًا وتراجم وأبوايّاء له بتيسابور دارٌ مغروفةٌ » وفيها 
صُوفِيةٌ » وبها قبرّه. ثم ذكر كلامَ الناس فى تَضْعِيفِه فى الرواية » فحكى عن 
لقني عن محعة بن بوبيك القطإن أنه افال كلم يكق نقةه نولم يكل سم 
من الأصَعْ كثيواء فلما مات الحاكمٌ روّى عنه أشياءً كثيرةً » وكان يَضّعُ للصوفية 
الأحاديتٌ . قال ابن الجورئ”" : وكانت وفالته فى ثالث شعبانٌ من هذه السنة . 


: كانت له عِنايةٌ بأخبار الصّوفية » فصئّف لهم تفسيرا» 


)١(‏ تاريخ بغداد ؟/148» والمنتظم 219١/١‏ وسير أعلام النبلاء 2541/11 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )4٠١ - 4.0١‏ ص 204 والوافى بالوفيات ؟/ 28٠١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى .١4”/4‏ 

.16١/١8 المنتظم‎ )5( 


(5) المصدر السابق . 


ووه 


7 000 ار )0 و 42 

أبو على , الحسنٌ بن على الذَّقَاقَ التتيسابورىٌ '. كان يَعِظ وََكلُم على 
الأحوال والمعرفة » فمن كلامِه ' : من تواضّع لأحدٍ لأجل دنياه ذهب ثُلنا دينه ؛ 
لأنه خضّع له بلسانه وأركانه» فلو خضّع له بقليه ذهب ديه كله . 


. 2 5 00 رمسطر ٠.‏ >2 2 4 
وقال فى قوله تعالى : ف ادرف دمحُم © [البقرة: 25١‏ : اذ كرونى وأنتم 
أخياء أَذْكؤكم وأنتم تحت التراب . 
وقال اا رد ير ديو 7 فتَرَدٌ إلى الإِبْعادٍ . 


دك 224 م روس 


[يوسف: 84]: 


جنا بليلى ومى ججنّت بغيرنا ‏ وأخرى بنا مججنونة لا تُرِيدُها 


5 5 5 07 اضف 2 من 51 5 ال 02 
وقال فى قوله مكلت اللا 017 . إذا كان المخلوقٌ لا وصول 
ال" 


إليه إلا 1 المشاق ع فما كله 5 يَزُلُ 
صَرِيعٌ الدّلاء") الشاعر أبو اه الفُقَِيهُ 


- 40١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2315١ /١5 تبيين كذب المفترى ص 557 والمنتظم‎ )١( 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 9/4؟8.‎ 214١٠ ص‎ )٠ 

.لو١ لهل‎ /١١ النتظم‎ )١( 

(9) مسلم (؟١58).‏ 

(؛ - 4) فى الأصل : ١‏ بالخلاق ؛ . 

(©) بعده فى ب0) م : 9 وقال فى قوله عليه السلام : «جبلت القلوب على حب من أحسن إليها ) . يا 
عجبا لمن لم ير محسنا غير الله كيف لا يميل بكليته إليه ؟! قلت : كلامه على هذا الحديث جيد » 
والحديث لا يصح بالكلية . 

(5) فى ب » م» ص : ١‏ الدلال» . وانظر مصادر ترجمته ؛ وفيات الأعيان 8/ 98؛ والمختصر فى أخبار 
البشر ؟/ 2.187 وسير أعلام النبلاء 4/١١7‏ 2*5 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 401 - )4٠١‏ - 


1١ 2 2‏ 
لبعُدادىٌ » الشاعوُ الماجنٌ» المعروفٌ بصَرِيع 0 ١‏ 


لإقاتتين + لد مصنيدة مقصنورة ف 
3 0 


وألفُ حِمْلٍ من متاع تُشْكَرٍ 


ل القوائى ش 


أنفعٌ مل للمشكين من لَقْطٍِ التُوّى 


طار ين القِدْرٍ إلى حيث الْتَهَى 
فسَلّه من ساعته كيف العَمَى 
كذلك العِقْصةٌ من خلني المَمَا 
نال علئ طبع عي 1 


إلى أن خكمها بالبيتٍ الذى سد عليه» وهو قولّه : 


مَن فاته العلمم وأخطاه الغِتَى 


فذلاك والكلبٌ على 0 سَوَا 


رمد كر تر را بس او هئات لبوا لاياي الاو ا 


دين الله بِنَ الحاكم » واتَمَقَّت وفاثه بها فى رجب هذه السنةٍء سامحه الل 


دص 8.*» والوافى بالوفيات .5١/4‏ وجاء اسمه فى السيرء وتاريخ الإسلام: «محمد بن 
عبد الواحد ) . وفى الختصر: على بن عبد الرحمن» . 

(1) فى ب .ا مء ص : ١‏ الدلال » . 

. (0) فى بء م : ( الغوانى » . وصريع الغوانى هو مسلم بن الوليد الأنصارى 
النبلاء // 8517. 

(*) .الأبيات فى سير أعلام النبلاء» و تاريخ خ الإسلام » والوافى بالوفيات . 
(4) هذا البيت ليس فى مصادر التخريج السابقة ولكنه فى الأصل . 


5ه 


ثم دخلت سنة ثلاتٌ عشرة وأربعمائة 


[و/دملوع فيه" جرت كائئةٌ غَريبةٌ » ومُصيبةٌ عظيمةٌ» وهى أن رجلا مِن 
المصرين ين أصحااب الحاكم نّم مع جماعةٍ من الحججاج المصربين على أمْرٍ 
سَوْء””» وذلك أنه لما كان يومٌ الجمعةٍ وهو يومٌ التّْرِ الأول طاف هذا الرجل 
بالبيتِ » فلما انتهى إلى الحجر الأسودٍ جاء لبمَبلّه » فضربه بِدَبُوسِ كان معه ثلاتٌ 
ضَرَباتٍ مُتَوالياتِ » وقال : إلى متى يُعبَدُ هذا الحجد؟ ولا محمد ولا علىٌ 
يتعنى ما أَقْعلُه» فإنى أَهْدِمُ اليوم هذا البيت. وجعل يَرتَعِدُء فائّقاه أكثد 
الحاضرين » وتَأَخروا عنه ؛ وذلك أنه كان رجلا طُوَالَا بجسيمّاء أحمر اللونٍ» 
أَشْقَرَ الشعر» وعلى باب المسجدٍ جماعةٌ من الهُوْسانٍ وُقوف ليمتعوه تمّن أراده 
بشوءء فتَقدَّم إليه رجلٌ ين أهلٍ اليمن معه حَنْجَدُ» فوجأه بهاء وتكاثر عليه 

الناسٌ » فقكلوه وقطعوه َطَّعًا وحرقوهء وتتئعوا أصحابه, فقتل منهم جماعة ) 
ونهّتت أهلّ مكة ركب المصريين» وتعدّى النَهْبُ إلى غيرهم أيضّاء وجرت 
حَبِطةٌ عظيمةٌ وفتنةٌ كبيرةٌ جدّاء ثم سكن الحال بعدَ أن تُتُبِع أولئك الََّر الذين . 
تمالوا على الإلحادٍ فى أَشْرٍ البلادِ» غير أنه سقّط مِن الحجر ثلاث فِلَقِ مثل 
الأظفار» وبدا ما تحئها أسْمرَ يَضْرِبُ إلى صُفْرةٍ» مُحتيًا مثلّ الحَشْحَاشٍ » فأتحذ 


- 1١١ 4ه1ء والكامل 51/9 - 955 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 3١ه‎ /١٠ المنتظم‎ )١( 
.515 - ”47/ ص‎ )4٠ 
. فى الأصل : « فضيح »؛‎ )5( 


اوه ( البداية والنهاية 78/1١8‏ ) 


00 4 4 ع 7 
ا اا » وحسِّوًا بها تلك الشّقَوقَ التى 
بدت » فاشتَفسَك الحجد "' واسْكَمَ على ما هو عليه الآنّ» وهو ظاهدٍ لمن تأكله . 

وفى هذه المسذت رطان الذى بناه الوزيد مُوَيْدُ المُلْكِ أبو عليع الحسنٌ 
لوجي وزيد شرف المُلْكِ بواسِطٍ » ورتب له المرّانَ والأَسْرِبةَ والعقاقير» وغير 
ذلك مما يُشتامج إليه » واللّهُ تعالى أعلع » وهو حسنا ونِغم الوكيلٌ . 

4 0 1 عِ 
ومن تؤفى فيها من الاغيانٍ : 
5-1 لذ 

ابن البرّاب الكاتبُ , عليُ بن هلال , أبو الحسن بن البرّاب”” . صاحبُ 
الخطّ المنسوب» صَحِب أبا الحسين بن سَمْعو نّ الواعظ » وكان يقصٌ بجامع 
امدينة» وقد أنّى على ابن الاب خب واحد فى دينهء وأما حطه وطريقله َه 
من أن ينئة عليه » وخطه أوْضّح تيا من خط أبى عليع بن مفْلةَ » ولم يَكُنْ بعدّه 
أَكتَبُ منه » وعلى طريقته الناسٌ اليومَ فى سائر الأقاليم إلا القليلَ . 

قال ابن اجوز" 
ودفِن بقبرةٍ باب حرب » وقد رثاه بعصّهم بأبياتٍ منها : 
وللعيونٍ التى أُقُرَرْتَها سَهَمْ 


؛ توف هوم الأنييك كام ماد اللخزو امن هده العو 


4 


فللقلوب التى أَبْهَجتَها حَرَّنٌ 


)1١(‏ اللّك: صبغ أجمر يصبغ به جلود المعزى للخفاف وغيرهاء واللّك : ثُفْله يُركُب به النصل فى 
النصاب . انظر اللسان (ل ك ك) . 

(0) فى الأصل» ص : «الحال ) . 

(") المنتظم /١5‏ ه5١ء‏ ومعجم الأدباء »٠٠١ /١©‏ والكامل 9/ 84, ووفيات الأعيان */ 47 ”2 
وسير أعلام النبلاء »١5 /١1/‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )47٠١ - 4١١‏ ص 95". 

(؟) المنعظم /١8‏ ه358 155. 

(5) فى ب » م: ( حرق )2 وفى ص : ( حسن ) . 


لان 


1 *ظع فما لعيش وقد ودَّغْتّه أَرجٌ وما لليلٍ وقد فارَقكه سَحَرُ 
قال ابن حَلّكانَ”" : ويقالٌ له : ابن السيْرىٌ . لأن أباه كان ملازمًا لمر 
الباب » ويقالٌُ له : ابن الاب . وكان قد أُحَذ الخطّ عن أبى عبدٍ الله محمد بن 
أسدٍ بن علىٌ بن سعيدٍ البرّارِء وقد سيع ابن أسلٍ هذا على النّجَادٍ وغيره ‏ وتُوْنّى 
فى سنة عشْرٍ وأربعمائة » وأمًا ابن البوّابٍ فإنه توفى فى مجمادى الأولى من هذه 
السنةٍء 0 فى سن ثلاث وعشرين وأربعمائة . وقد رثاه بعضّهم فقال : 
اسْتَشْعَرَ الكُمّابُ فَفْدَكَ سالقًا 2 وقصّتُ بصِحةٍ ذلك الأيامُ 
فلذاك سُوّدَتِ الدُوِىٌ كآبة أُسَفًا عليك وسُّقَّتِ الأقْلامُ 


ثم ذكر القاضى ابن حَلْكانَ”” أُولَ من كقب بالعربية » فقيل : إسماعيلٌ عليه 


السلامٌ . وقيل : أل من كتّب بالعربية من قريش حربٌ بن أيه بن عبدٍ شمسٍ » 
أتذها ين بلادٍ الحيرة عن رجلٍ يقال له : أُشْلَمُ بن سِدْرةً . وشئل عمّن اقتبسها ؟ 
فقال : من واضعها ؛ رجلٍ يقال له : مُرايئُ بنُ مُوةَ . وهو رجلٌ من أهل الأثبار . 
فأصلٌ الكتابةٍ فى العرب من الأثبار. وقال الهيهم بن عَدِىٌ : وقد كان -ليهير 
كتابةٌ يُسَمُونها المشئّد » وهى حروف مُتّصِلةٌ غيد مُْمّصلةٍ» وكانوا تمْتعون العامة 

بن لبها وس اكاك لان تتقهى إلى اتن عشّرَ صِبْمًا ؛ وهى العربيةٌ ‏ 
والميميَريةُ » واليونانيةٌ » والفارسية ‏ والشرياية : والعثرانيةٌ » والؤومية » والقبطية » 
والبَوريةٌ » والهندِيةُ » والأنْدَنْسِيةُ » والصَيئيةٌ . وقد انْدَرَس كنيد منهاء فقلّ مَن 
يَعْرفٌ كثيرًا منها . 


(1) وفيات الأعيان +/47” 2 47". 
)١(‏ المصدر السابق "/ 4 4 "7. 


هوه 


على بن عيسى بن سليمانَ بن محمدٍ بن أبانٍ ‏ أبو الحسنٍ” ' الفارسئ , 
المعروفٌ بالشكرىٌ » الشاعو ء وكان يَحْمَظٌ القرآنَ » ويَغرفٌ القِراءاتِ » وصحجب 
الفاقيد آنا بكر البالاتئ ؛ وأكثز شعره فى تديح الصحاية ودّمٌّ الرافْضةٍ . وكانت 
وفائه فى شعبات”"' من هذه السنةٍ » ودُفْن بالقرب من قبرٍ معروف الكرخيع » وقد 
أَوْصَى أن يُكتتِ على قبره هذه الأبياتٌ التى عملهاء وهى قوله : 


نفس يا نفس كم ادن فى لعي 2 وتأنين” فى القّعالٍ ميب 
راقبى الله والخذّرى موقفٌ العو ض وخحافى يوم الميساب القصيب 
لا تَْرْنِْ السَّلامةٌ فى العي2 ش فإن السليم رَهْنُ الخطوب 
كل حئٌ فللمَنونٍ 0 فَعُ كأس المدونٍ كيدٌ الأريب 
واغلّمى أن للمَيِيةِ و كرفت يات عَجْلانَ غير هيوب 
ار] 1 حي الصديٍ فى موقلٍ لحل 7 أمانٌ للخائفبٍ المطلوب 

محمدٌ بن أحمدَ بن محمدٍ بن منصور . أبو جعفرء لبي" . ويُغرفُ 
بالعتيقئ » وُلِد سنةً إحدى وثلاثين وثلائمائةِ » وأقام بطرسوس مدةً. وسيع بها 


وبغيرها » كنك بشىء يسير ) رحمه اللَهُ تعالى . 


(1) فى الأصل» ص : ١الحسين»»‏ وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد »117/١5‏ والمنعظم 155/١8‏ 
والكامل 59/9 والمختصر فى أخبار البشر 2154/7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 41١١‏ - 
4) ص 3756 

(؟) فى ب » م: « شوال». وانظر مصادر الترجمة . 

(59) فى ب4ام: « تمشين )2 وانظر المنتظم . 

(4) تاريخ بغداد 4/ 9/, والأنساب 2١55/4‏ والمنتظم 2355/١8‏ وسير أعلام النبلاء 07/١17‏ 
والوافى بالوفيات 856/8./10. 
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6 4 هَِ‎ 5 0 1١) 

محمد بِنُ محمدٍ بن التُعمانٍ , أبو عبدٍ الله المعروف بابنٍ المقلم 5 

شيحٌ الإماميّة الرافضة » والمصَئّفُ لهم , وامحامى عن حَؤْرَتِهِم » وكانت له وجاهةٌ 

عند مُلوكِ الأطراف ؛ ميل كثير منهم إلى التَشَيْع » وكان مَمجلِشه يَخْصُّره كثية من 

َ 1 و ا 

العلماءٍ يمن سائر الطوائٍ » وكان من جملة تلاميذِه الشّريف المْتّضّى » وقد 
رثاه ب قصيدةٍ بعد وفاتّه فى رمضانٌ من هذه السنة» منها قولّه : 

مَن لفضل أخرجتٌ منه حسامًا ومعانٍ فصّضُتٌ عنها نختامًا 

مَن يُكِيدُ العقول ين بعدٍ ما كن صمُودًا ويَفْمَحُ الأفهامًا 


من ُعِيَدٌ الصّديق رأيًا إذا: .ما مله فى الشطوت تان لنحنيائا 


)١ - ١(‏ فى ب : « ابن المعلم ) » وفى م : ١‏ ابن النعمان ) . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 9/ الى 
والمنتظم ١١//اه‏ 23 وسير أعلام النبلاء /١1/‏ 2844 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )4٠١ - 4١١‏ 
ص 95*» والعبر */ 5 »١١‏ والوافى بالوفيات .١١57/١‏ 

(؟) بعده فى م: (الرضى و). 


لاوه 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وأربعمائة 


ا ' قيم الملك مشافٌ” " الدولة إلى بغدادٌ' فخرّج الخليقة فى الطيّار 
0 وصّحبئه الأُمراغ وَالْقُضِاهٌ والفْقهاءٌ والوزراءٌ والرؤساعٌ ‏ فليا واجهه 
مُشْدفٌ الدولةٍ قكل الأرض بين يَدَى الخليفة مات والجيش واقفٌ امه 
فى الجانبيين "اسلف يمك الرمل اله اماك عليدم ركان يرما مشهري” 

وفيها ورد كتابٌ من تمن الدولة محمودٍ بن سُبكيكين إلى الخليفة » يَذّْكرُ فيه 
أنه دحل بلادَ الهندٍ أيضّاء وأنه فح بلادًا » وقكل خلقًا منهم » وأنة ضاليه يعض 
ملوكهم» وبعث إليه بهدايا سيد فيها فُيولٌ عديدةٌ» ومنها طائرٌ 5 على هيئة 
القُمْرىٌ » إذا وُضِع عند الخوانٍ وفيه سم دمّعت عيناه وجرى منهما مامٌ) 
لي َ 2 2 01 و و ٠.‏ 
“تحجر و" يُكلكُ ويُؤْحَدُ ما تحَصّل منهء فيْطْلَى به الجراحاث ذواتٌ الأُواه 
الواسعة فيَلْحُمُها » وغيد ذلك . 

وحجٌ أهل العراق فى هذه السنةِ » ولكن رججعوا على طريقٍ الشام لاختياجهم 
إلى ذلك . واللَهُ تعالى أعلمُ . 


- 40١ والكامل 5./9 - 2584 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 159 158/١ المنتظم‎ )١( 
ص مه؟ - 75هكآ,‎ )4٠ 

. فى النسخ وفيما يأتى : « شرف » . والمثبت من المصادر السابقة‎ )١( 

(" - ”) سقط من: ب 46)ام. 

(: - 4) فى النسخ : «ومنها حجر ) . وانظر المصادر المتقدمة . 


يليان 


1 0 5 ع 
ومن تؤفى فيها من الآأعيانٍ : 


0 90 فيوس 4 رفىء. .00# تواع . 

الحسنٌ بن الفضل بن سَهْلانَ » أبو محمدٍ الرامَهْرْمُزِىُ » وزيذ سُلَطَانٍ 

الدولة » وهو الذى بتى سور الحائر عندّ مَشْهَدٍ الحسين» قُتِل فى شعبانٌ من هذه 
السنة . 


دف 


الحسين بِنُ محمدٍ بن عبدٍ اللّهِ » أبو عبد اللّهِ الكَشْفُلِيُ الطبرئٌ » الفقية 
الشافعٌ ١‏ تف على أبى القاسم الداركئ » وكان [07/4١اظع‏ فهمًا فاضك صالاً 
زاهدّاء وهو الذى درس بعد اشيج أى حامدٍ الإسْفْرايبنئ فى مسجده. مسجد 
عبدٍ اللَّوِ بن البارَكِ فى قطيعةٍ الرييع” » وكان الطُلَبةٌ عنده مُكْرمين» اسْتَكَى 
بعصّهم إليه حاجة » وأنه قد تأَخرت عنه نفَقئه التى تر إليه من أبيه » فأتحَذ بيه 
وذهّب إلى بعض التَجَارٍ بقطيعةٍ الربيع » فاسْتفْرض له منه خحمسين ديناراء فقال 
التاجد : حتى تَأكلّ شيئًا ا ثم قال : يا جاريةٌ هاتى امال . 
فأخضّرتُ شيمًا من امال فورّن منه خحمسين”" ديناراء ودفّعها إلى الشيخ » فلما 
قاما إذا بوجه ذلك الفقيه قد تكيّر . فقال له الكَشْفَِك : مالك ؟ فقال : يا سيدى » 
جوم سر فرع 0 


32 


)١(‏ المنتظم 2155/١١‏ والكامل 8/5١3؛‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )47١ - 4١١‏ ص 
”© ولهاية الأرب 2715 ". وفيه : (الحسين) . 

(؟) فى النسخ : ١‏ الحسن» . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد / 2٠١٠‏ والأنساب 4/5/اء 
والمنتظم 21١/١5‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 4/ ؟/ا. 

(1) قطيعة الربيع : منسوبة إلى الربيع بن يونس حاجب المنصور ومولاه» وهى من قرية يقال لها بياورى 
من أعمال بَادُورَيًا » وبادوريا : طْشُوجٌ - ناحية - من كورة الأستان بالجانب الغربى من بغداد . انظر 
معجم البلدان »45٠0/١ 2١47/4‏ والقاموس المحيط (ط س ج). 

(5) فى المنتظم : « عشرين » . والمثبت موافق لبعض نُسخه . 


لين 


فَسَلّمَها إليه » وقال : ربما يكونُ قد وقّع فى قليها منه مثل الذى قد وقّع فى قلبه 
منها .فلا تمان عق :قريب فنعة عل الفقيه النفقةٌ من أبية سكياة ذينان + افوفى 
التاجر ما كان له عليه مِن ثمن الجارية والقَوْضِ » وذلك بسفارة الشيخ . وكانت 
وفالتّه فى ربيع الآخر من هذه السنةٍء ودّفِْن بمقبرة باب حرب . 
1 1 روات 35م 5 4 

علي بن عبدٍ الله بن جَهْضَمِ أبو الحسن الصوفيٌ المكىُ » صاحبٌ 
«يَهْجةٍ الأشرار) » كان شيح الصوفية بمكة وبها تُوْفى . 

1 00 ع اع 3 : 1 5 

قال ابنُ الجؤزىٌ : وقد ذكروا أنه كان كذابّاء ويقال: إنه الذى وضع 

- 7 
حديتٌ صلاة الؤغائب”" . 

0 7 1 ٠ و‎ 7 - 

القاسمُ بن جعفر بن عبد الواحدٍ ‏ أبو عمر الهاشميٌ البضرىٌ" ' ؛ قاضى 
البصرةٍ » سمع الكثيرء وكان ثقةً أميئا » وهو راوى سنن أبى داود » عن أبى علىٌ 
0 7 
اللُوتويٌ » تُوْنّى فى هذه السنة» وقد جاوّز التسعين» رحمه اللّهُ تعالى . 


محمدُ بِنُ أحمدَ بن الحسن بن يحيى بن عبدٍ الجبار , أبو الفرج القاضى 
0 0 5 1 2 4 
الشافعئىٌ » ويُعرفٌ بابن شمَيكةً» روى عن التّجَادٍ وغيره» وكان ثقد تُوْنى 
فى ربيع الآولٍ منهاء ودُفِن بمقبرة باب حرب . 


(1) تاريخ دمشق 440/١7‏ مخطوط» والمنتظم ١15»ء‏ وسير أعلام النبلاء 117/ 27375 وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات )4٠١ - 4١١‏ ص .ه"”, ولسان الميزان 38/14؟. 

.151/1١٠ المنتظم‎ )١( 

(5) انظر الموضوعات لابن الجوزى 1115/9 - 0 5؟١.‏ 

(4) تاريخ بغداد ؟١/451»‏ والمنتظم 2111/١‏ وسير أعلام النبلاء /١1‏ 2550 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )4٠١ - 4١١‏ ص 5ه" والعبر .١١1//‏ 

() تاريخ بغداد 589/١‏ والمنتظم 217١/١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )4"١ - 4١١‏ 
ص لاه ؟3, 


محمد بن أحمدّ , أبو - جعفر النُسَفِئ”"' '؛ عالمٌ الحتّفية فى زمانه » وله طريقةٌ 
فى الخلافٍ , وكان فقيًا يردا بات ليلةً قَلَِا لا عندّه من الفقر والحاجة. 
فعرض له فكرٌ فى فرع من القُروع كان أشْكل عليه » امح له فقام يَْقُصُ 
ويقول : أين الملوكُ وأبنائُالملوكِ ؟ فسألئه امرأتّه عن خبره » فأَغلّمها بما حصل له 
فتعجبت ين شأنه” » رحمه الله وكانت وفائه فى شعبانٌ من هذه السنة . 


لالب مشديين وى جتان او الف لاز" » سيمع إسماعيل 
الصّفَارَ والبّججاء ” ا ع الشعاك * ١‏ بن الصَّوّافٍ » ١/51‏ 1و] وكان ثقةً » تُوْفى فى 


صفر من هذه السنةٍ عن اثنتين وتسعين سند » رحمه الله وإيانا به 


.894 /9 والكامل‎ »21357/١ المنتظم‎ )١( 

. ) فى الآأصل : «عقله‎ )١( 

() تاريخ بغداد 4١/ه/ء‏ والمنتظم 2177/١5‏ وسير أعلام النبلاء 2757/1177 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )47١ - 4١١‏ ص ."5١‏ 

(1 - 4) سقط من: م . وانظر تاريخ الإسلام الموضع السابق . 


ثم دخلت سنةٌ خمس عشرة وأربعمائة 


يب" ]أ 350 7 50 وى «©) نك يم مه 
ّم الوزيه المغريع جماعةً من الأتراك والْوْلّدِين'" والشَّرِيفَ الموتضَى 


7 00 أبا الحسن البيْتِتَ وقاضى القّضْاةٍ أبا الحسن بن أبى الشّوارِب 
والشَّهود » با لحضور لتَجديدٍ البِيِعةٍ لمشىف الدولةٍ » فلما بلّْ ذلك الخليفة توهّم أن 
تكونٌ هذه البيعةٌ لني فاسدةٍ من أجله » فبء * 0 القاضى والرؤساءٍ يثهاهم عن 
00 الي ار مشيفي الدولة» ثم اصُطلّحا وتصائيا » 


1 5 5 و شاع بيو هاعم 2 3 
ولم د ب ُراسانَ أحدٌ » واثَمّق أن بعض الامراءِ 


ين جهة محمودٍ بن شبكيكين شهد اوس فى هذه السنق» فبعث إليه صاحبُ 
مصر بخلّع عظيمة ليخولها للملكِ محمود بن شبكيكين » وااان 
أستاؤه الملكِ محمود أَرْسَل بها إلى. بغداة »: فخقت بالنارٍ "على ياب الثويى 
للخليفة القادر باللّهِ العباسيع » رجمه اللَّهُ تعالى وجزاه خيرًا عن قصده وسيرته 
|ا.لحسنة 


- 


٠ 5‏ 4 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 


(1) المنتظم 2057/١٠‏ 4 والكامل و/ه م" - #4١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 40١‏ - 
)4٠‏ ص اه 554. 

(5) المولّد : من كان عرييًا غير محض . تاج العروس (و ل د). 

١‏ بعده فى ب » م : ( العراق ولا). 

- 4) سقط من: ب2 م. 


اعمة بن ميلد بن عدر بن الحشين ابن عبيدٍ بن تمرو بن خالدٍ بن 
اويل“ ٠‏ أبو الفرج معدل المقروفٌ بابن المشلمة» ل سنةٌ سبع وثلاثين 
وثلائمائة » وسيع أباه وأحمد بن كاملٍ والنّجَادَ والخطبيع”' ودَعْلّج بن أحمدَ 
وتبرضم وكادائقة قة يكن الجانت الشرقئ ين بغداة» ويملى فى أول كل سن 
مجلسا فى احم » وكان عافلا فاضأ ؛ كثير المعروف » دازه مَألنٌ لأهلٍ العلم » 
وكان قد تفقه ته بأى بكر الرازئٌ» وكان يَصوم الدهرء وتقراً فى كل يوم شبعاء 
ويُعِيدُه بعينه فى تَهجّدِه » وكانت وفائّه فى ذى القَعْدةِ من هذه السنةٍ . 

أحمة بن محمد بن أحمة بن القاسع إن [ماصل بن محمد بن إسماعيل 
أبن سعيدٍ بن أبانٍ الضّبئ , أبو الحسن اَامِلئ””“ نسبةٌ إلى بيع امْحامل » تقَقّه 
ل د 
يفول ».هو أحيظ الففد تى .وله «الميقاك شور :+ تفال واكاك 4 
«الأؤسط» و «الْميِعُ»» وله فى الليلافٍ 2 وعلّق عن الشيخ أبى حامدٍ تَغليقة 
كبر قاله اين لكان 


و © شالء . | اطشإحة اءه و ١‏ 
وُلِد سنة ثمانٍ وستين وثلائماثة» وتُوْفى يوم الأربعاءٍ لتسع بقِين من ربيع 


)١- ١(‏ سقط من : الأصل» ص . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد ه/ 51» والمنتظم 2١4/١5‏ وسير 
أعلام التبلاء »*١ /1١١7/‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )4٠١ - 4١١‏ ص ٠/”ء‏ والجواهر المضية 
1/١‏ 5.,. 

(5) فى ب» م: «الجهضمى » . 

فيه تاريخ بغداد 4/ ؟الال, 50 الفقهاء ص والمنتظم 6 0”» ووفيات الأعيان /١‏ 4لاء 
وسير أعلام النبلاء /١١/‏ 01 4» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )47١ - 4١١‏ ص 2355 ومرآة 
الجنان 7/ 259 وطبقات الشافعية للسبكى 48/4. 

(4) وفيات الأعيان /١‏ ه/. 


الآخر من هذه السنة » وهو شاب ) رحمه اللّهُ تعالى . 
)1 ع ابي ا ال 7 0 5 
سلطانٌ الدولةٍ بن بهاءٍ الدولة» تُوفى بشيرازٌ» عن يتين وثلاثين سنة 
0 ع( 
ا 0 8 
اي ب روكال :ما أبلى أي وقت بِتُ بعة أن شاهذث موت ابن الل 5-57 
ًّ ع 4 
قال الخطيث”' : وسألته عن مَؤْلدِه فقال : فى سنةٍ خمس وثلائمائة » وأذكر 
2 و و ره و 
مِن الخلفاءٍ الممُعَدِرَ والقاهر والوَاضِى والميُمَى والمشتكفى والمطيع والطائع والقادر 
والغالتٍ باللّهِ . طب له بولاية العهدء وكانت وفاه فى سَلْحَ شعبانَ من هذه 
السنةٍ عن مائةٍ وعشْرٍ سنين . 
و 2م . زف م3 6 5 لك 0 3 
عمرٌ بنُ عبد الله بن عمر بن تغويدٍ أبو حفص الذلال . قال : سمغت 
الصَّبِلِتَ يُنْشِدُ قوله : 


)١ - 1)‏ سقط من: ب.م» وانظر ترجمته فى : المنتظم هل هت5كى والكامل ريه وسير أعلام 
النبلاء /١17‏ ه4» والنجوم الزاهرة 4/ 7001. 

)١(‏ تاريخ بغداد /٠١‏ 7ل والمنتظم 177/١5‏ والكامل 284١/4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١‏ - 456)ص كلال. 

(م) بعده فى بء م : «فقيه الشيعة سجد للَّه شكرا و». 

(4) تاريخ بغداد 9812/٠١‏ 

(ه - ه) سقط من: ب» م. . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 511/١١‏ برقم (1014) كما فى 
الفهرس فإن الترجمة سقطت من المطبوعة» والمنتظم 2177/١0‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 
ذأ - ١4)45اص‏ 584. 


وقد كان شىيمٌ يُسمّى السرور ' قدا سيغنا به ما فَعَل 
حَليلئَ إن دام هَمٌ التُْفُوس ‏ قليلا على ما ئراه كَعَل 
كزيل اليا لكمقو ان ٠‏ تبات ديل قحل امل 

محمد بِنُ الحسن , أبو الحسن الأَقْساسِيُ العَلوىُ”' نائب الشَّريفٍ الوتَضَى 
فى إثرةٍ الحج » فحجٌ بالناس فى سنين مُتعددةٍ » وله فُصاحةٌ وشعدٌ جيدٌ » وهو ين 
سُلالةٍ زَيدِ بن على بنٍ الحسين . 


.158/1١© المنتظم‎ )١( 


لق ع« عِِ 

فيها ' قوى أُمْدْ العيّارِين ببغداد» ونهبوا الدُورَ جَهْرة» واشتهانوا بأمر 
الشلطانٍ» وفى ربيع الأول منها تُوْفى مشيفي الدولة بن بُوَئْهِ الدَيْلَمِئْ صاحبُ 
بغدادٌ والعراقي وغيرٍ ذلك ؛ فكثّرت الشُرِودُ بيغدادَ » وتّهبتت ت الخزائنٌ » واستقّة الأؤد 
على تولية جَلالٍ الدولةٍ أبى الطاهرء وحُحطب له على المناير» وهو على البصرة » 
وخلّع على شرفي املك أبى سعيدٍ بن ماكولا وزيره» ولب علّمَ الدين » سعد 
الدولة » أمين الملةِ» شَرَفَ الملّكِ » وهو أولٌ من لَقّب بالألقاب الكثيرة » ثم طلّب 
من الخليفةٍ أن تُايعَ لأبى كاليجار إذ كان ول عهدٍ أبيه سُلطِانٍ الدولةٍء الذى 
اشتخلفه بها الدولة عليهم ) لك الجواب » ثم واققهم على ما أرادوا من 
ذلكء وأقيقت الخطيةٌ للملك أبى كاليجارَ يوم م الجمعة عادس عفر سوال بن 
عاله السنو نم الاقم آمو العكازين يشداه وتمرا الور ليلا ونهارًا» وضريوا 
أهلها كما يُضْربٌ الصادرون© ويَشتغِيثٌ أحدّهم فللا يفاك 6 2 ال 
وهرئت الشّرطُ ين بغداة » ولم عن الأتالُ شيقاء وغوت الشرايح ' ' على أَقُواهٍ 
الشكك »فلم يذ ذلك شيئاء وأخرقت +/:17ر) دا الشريف الْوضى » فائتقل 
منهاء وغلتِ الأنهاة. يهداة عدا ولم يَحُجٌّ يك أحِد من أهلٍ العراق 0 


- 1١0١ والكامل 41/9 - .٠ه7, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ء٠1١‎ ١1٠١/١ المنتظم‎ )١( 
ص هه؟ - /اه5.‎ )غ٠‎ 

(؟) فى م : 9 السرايج ) . والشرايج: واحدتها الشريجة » وهى شىء ينسج من سَعف النخل . انظر اللسان 
وش رج). 1 

7١‏ - ”) سقط من : الأصل» ص. 


ُراسانَ » فى هذه السنة . واللّهُ أعلمٌ بالصواب . 

ومن تُوفى فيها من الأعيانٍ : 

سابوز بن أَْدَشِير” ورّر لَهَاءٍ الدولةٍ أبى نصر بن عصّدٍ الدولة ثلاث 
مرَاتِ » وورّر لمش الدولةٍ أيضّاء وكان كاتها سديدًا" عَفِيًا عن الأموال» 
كثيرٌ الخيرٍ » سليم الباطن”" .وكان إذا سيع المؤذنَ لا يَشْغلّه شىء عن الصلاة» 
وقد وقف دارًا للعلم فى سنةٍ إحدى وثمانين وثلاثمائة» وجعل فيها كتبًا كثيرة 
جذًاء ووقف عليها عل كثيرةً» فبقيت سبعين سنةٌ» ثم أرقت عند مبجىء الماك 
طُغْولِك فى سن خمسين وأربعمائ لمي بين السُورّين» وقد كان 
جيدَ المعاشرة إلا أنه كان يَعْزِلُ عُمَاله سَريئاث أ توفى قن هده النسدقء وفك فاب 
ين 

عفمانٌ التُيسابورىٌ التزكوشئ”” الواعظ . قال ابن الجوزيئ” : صبّف 
كتابًا فى الوعظٍ من أَبْردٍ الأَشْياءِء وفيه أحاديثٌ كثيرةٌ مؤضوعةٌ » وكلماتٌ 
ردول » إلا أنه كان حََْا صالخا .وكانت له وجاهةٌ عند الخلفاء ولوك » وكان 
الملك محموةٌ بن سبكيكين إذا رآه قام له» وكانت كته جعى يُشكمى بها ين 


)١(‏ المنتظم 2075/١5‏ ووفيات الأعيان 254 وسير أعلام النبلاء 0810/١1‏ وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات ١غ‏ - ١41456)يا‏ ص 4080١‏ . 

(5) فى الأصل » م» ص : «شديدا). وانظر الكامل هم 

9) فى بء م: «الخاطر) . 

(5) بعده فى ب » م : « خوفا عليهم من الأشر والبطر) . 

(5) كذا فى النسخ » وفى المنتظم : ١‏ السبعين) . وفى وفيات الأعيان والسير : ١‏ الثمانين ) . 

.١7/7 1/١6 المنتظم‎ )5( 

(0) المنتظم الموضع السابق . 


الطّلّمةِ » وقد وقّع فى بلدَيه تتقسابور موثٌ » وكان يُعَسْلُ الْتَى مُحتَسبًا» فغشل 
نحوًا مِن عشَّرةٍ آلافٍ ميت »)رحمه اللّهُ تعالى . 

محمد بن الحسن بن صالحان » أبو منصور '» الوزيك لمشكفٍ الدولة ولبَهاءِ 
الدولة أيضاء كان وزيرَ صِدْقٍ جَدل المباشرق م الصلاة » محافملا على 
أوقاتها , وكان مُحيمنًا إلى الشعراءٍ والعلماء » ُوْفَى بيغدادٌ فى هذه السنة عن 


ب أ 
ست وسبعين سنه . 


الملك مُشْد إن الفزلة» إويعان بن بهار الفولق» أي عر ا 0 
ابن بُوَيْه الدٌيْكَمه'" 4 صاحبٌ بغداد 0 من البلادي» أضابة مرض. حاق”؛ 


ضُونى لثمانٍ بقِين مِن ربيع الآخرٍ عن “ثلاث وعشرين سنةً وثلاثة 


ف 7 6" 1 7 )” سهر 
وخمسةٍ وعشرين يومًا . 


و 20 : 
التّهامئ , عليٌ بن محمدٍ التّهامئٌ , أبو الحسن » له ديوان مشهورٌ ) وله 
مَوثَاةٌ فى ولده» وكان قد مات صغيرًا » أولها 


حكمٌ الميِمَةِ فى الَرِيَةِ جارى ها حالف النلاقيا جداز ران 
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."55/9 والكامل‎ 237/١٠ المنتظم‎ )١( 

)١(‏ المنتظم /١5‏ 174ء والكامل 2547/9 وسبير أعلام النبلاء ٠8/11‏ 25 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )4٠١ - 4١١‏ ص 24١١‏ ونهاية الأرب 5؟/٠56؟.‏ 

(7) فى بء م: «حار). 

4 - 4) فى المنتظم : وعن ثلاث وعشرين سنة وثلاثة أشهر وأربعة وعشرين يومّاء وكانت مدة إمارته 
خمس سنين وشهوًا وخمسة وعشرين يومًا ) . 

(ه - ه) سقط من: ب » م. 

(1) دمية القصر 2١١١/١‏ والذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 8/ /ااه» وتاريخ دمشق ؟١//17ه‏ 
مخطوط ؛ ووفيات الأعيان 7/8./7"#» وسير أعلام النبلاء 117/ 078١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
أ -١4506)اص‏ 504. 

(0) البيت فى ديوانه ص 208 ومعاهد التنصيص 5/ 51417. 


لا 


02 


ومنها 


إنى لَأَرَحم حاسِدىٌ ل ما ضمت صدررهم من الأؤْغارٍ 

تطزوا صَدِيغ اللها اب افعيوتهم فى سية وتلويية فى بار 
:و واظع ومنها فى ذم الدنيا'"” » وكلّ هذه القصيدة مَلِيح مُحْتارٌ : 

طَبِعَتُ على كدر وأنت تُرِيدُها ‏ صَفْوًا من الأمُذارٍ والأكدارٍ 

وَمُكَنُُ الأيام ضدّ طِباعِها مُعَطَلُبٌ فى الماءٍ بِجَذُوةَ نارٍ 

وإذا رجؤت اُسَعحيلَ فإما تثتى الجا على شفيرٍ هارٍ 
ومنها قوله فى ولدِه بعد 070 

جاوّدتٌ أغدائى وجاوّر ربّه شَتَانَ بينَ جواره وجوارى 


ةق ِ 


00000 9 7 5 
وقد ذكر ابن حَلَكانَ ‏ أن بعضّهم رآه فى النوم فى هيئةٍ حسنةٍ» فقال : بم 
لْتَ ذلك . قال : بهذا البيتِ”” . ”تُوقّى بحبس غزانةٍ الود" من القاهرة فى 


٠‏ 5 و1) 
هذه السنةٍ » رجمه الله . 


."١5 ديوان أبى الحسن التهامى ص‎ )1١( 

(؟) الديوان ص 2.8 ومعاهد. التنصيص 4/ 5145. 

(0) الديوان ص ."١١‏ 

(4) وفيات الأعيان 7/ 8801. 

0( أى قوله : « جاورتٌ أعدائى عا 

5 -5) سقط من: ب). م. 

(,) فى الأصل » ص : « النبود» . والمثبت من وفيات الأعيان وتاريخ الإسلام . وانظر النجوم الزاهرة 41/4 . 


23 ( البداية والنهاية 55/١8‏ ) 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وأربعمائة 


() م 
فى العشرين ين اليم وتقت فت عظيمةٌ ين الأسقفسلارية”' 00 
العا رين ) ور كيت لهم 0 بالدَّباِبٍ » كما عل فى الحرب » وأخرقت 
أبوابٌ كثيرةٌ من الدُورٍ التى احْتَمَى فيها العيّارون » خرف من الكوخ جانبٌ 
ل ل 
حمَدّت فى اليوم الثانى » وقئدر على على أهلٍ الكرخ مائةٌ ألفٍ ديار مُصادرَةٌ ؛ لإثارتهم 
00 :5 - 2 - 

الفتن والشرورٌ . 
. 3 3 0 د و 00 هَ 8 
وفى شهرٍ ربيع الآخر سهد أبو عبد الله الحسينٌ بن علي الصَّيِمَرىٌ عند 
قاضى القضاةٍ ابنٍ أبى الشَّوارِبٍ بعدّما كان اشتتابه عما ذُكر عنه من الاغتزال . 


وفى رمضانّ انقَضُ كوكبٌ سُمع له دَوِىٌّ كدَوِىٌ الرعدٍ» ووقّع فى سَلْخْ 
شوالٍ يد لم يُعْهَدْ مثله » واسْتَعَرٌ ذلك إلى العشرين من ذى الحيجَةِ » وجمد الم 
11 هذه المدةٍ» حتى حافَاتِ دجلةً والأنهار الكبار» وقاسى الناسٌ شدةٌ عظيمة 
وتأَشّر المطو وزيادة”” دِجلةء وقلّت الزراعةٌ» واتتتع كنيد ين الناس عن 


- 401 هلال 5 والكامل 01/9" - 05» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 1/١6 المنتظم‎ )١( 
.,359 ص مه37,‎ )4٠ 

(؟) فى بء م: «الاسفهلارية)» وفى المنتظم : الأصفهلارية». والاسفهسلار: من ألقاب أرباب 
السيوف » وكان فى الدولة الفاطمية لقبًا على صاحب وظيفةٍ تلى صاخحب الباب » ومعناه : : مُقدّم 
ا ا ل ال ا لي نك 
العسكر, والإسفهسلارى : نسبة إليه للمبالغة . انظر صبح الأعشى لت 5 

(5) فى الأصل : «وزادت). 


151٠ 


التَصَدِفٍ . ولم يبح أحدّ من العراق وحُراسانَ فى هذه السنةٍ لفْسادٍ البلادٍ 
والطرقاتٍ . واللّهُ أعلم . 

ومن تُوفّى فيها من الأعيان : 

ل ل ا ا 
ابن محمد بن عبد الملكِ بن أ بى الشُواربٍ ؛ أبو الحسنٍ القرشئ الأموى”"' , 
0 يه بشنتّع عشْرةً سنةً ) ار وقد 


7 ا#اضى 5 2 ماع 
وحكى الخطيبٌ البغدادىئ عن شيخه أبى العَلاءِ [5/ 1١‏ ١و]‏ الواسطئ أن ابا 
الحسنٍ هذا آير من ولى الحكم بيغداة ين شلال محمد بنِ عبد اللكِ بن أأى 
الكنواوتيب وقد ولى لى الحكع من شلاليه أربعةٌ وعشرون » منهم ثمانيةٌ وُلُوا قَضاءَ 
قْضِاةٍ بغدادَّ . قال أبو العَلاءِ : ما ما رأيْنا مثلّ أبى الحسن هذا ؛ جلالةٌ وتّراهة وصيانة 
وشرفا . 
وقد ذكر القاضى الماوَرْديٌ أنه كان له صديمًا وصاحباء وأن رجلا من يار 
0 أؤضى: ل له 5 00 ا إليه ا أنى اي أن 0 
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)١(‏ تاريخ بغداد ه/ '4» والمنتظم 2177/١5‏ وسير أعلام النبلاء 705/١١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )47٠0 - 4١١‏ ص »4١7‏ والوافى بالوفيات 8/ 38. 


.١ا/ا//١6 المنتظم‎ )١( 


0 تاريخ بغداد ه/48. 
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حيًا . ففعل » فلم يُحِْدْ عنه إلا بعدّ موته . " وكان ابن أبى الشَّواربٍ فقيرًا إليها 
وإلى ما هو دوتهاء فلم يَمْبلْهاء رحمه الله" . وقد تُوْفى فى شوالٍ من هذه 
لبط 

جعفرٌ بن بَاى”"" ؛ أبو مسلم الجيلئ " . سمع ابن بَطَة » ودرّس فقة الشافئ 

على الشيخ أبى حاملٍ الإسفرايينيئ » وكان ثقةً يا فاضلا» يُونّى فى رمضاتٌ من 
هذه السنة . 

ٍِ 9 5 بق 650 

عمرٌ بن اخما. .إن إبراهيم بن عَبْدَوَئِهِ » أبو حازم الهُذَليُ 
التيِسابورىٌ » سيع ابن ميد والإشماعيلئَ رطليا وسمع منه الخطيبٌ وغيره ؛ 
وكان الناسٌ يسمّعون بإفادته والتيخابه » فى يوم عيدٍ الفطر منها . 

علق بن العمد بن تمعز .بن حفعنه أبو الحسنٍ القْرِى المعروف 
بالحمامه” 6 سيمع التَجّادَ و الخلدىئٌ وابنَ السَمّاك وغيرهم » .وكان صدوقًا 


فاضا » حسَنٌ الاغْتقادِ» وتفَرد بأسانيدٍ القراءاتِ وعُلُوٌهاء يُوْنّى فى شَعْبانَ من 


)١ - ١١‏ زيادة من: ب0.ام. 

(1) فى الأصل : « بان»» وفى ب » مء ص : « أبان » . والمثبت من الإكمال 15١ /١‏ والمشتبه /١‏ 2م 
وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد /9/ 2576 وفيه : « جعفر بن بابا» » والمنتظم 178/١‏ وفيه : ( جعفر بن 
بأبى ) » وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 551/4 ووقع فى اللباب /١‏ 2.5514 ومعجم البلدان ؟/ 
6 (جعفر بن بابى ) . 

(5) فى ب00.) م2 والمنتظم : «الختلى ) . وانظر ما تقدم من مصادر ترجمته . 

(4 - 4) سقط من النسخ . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد 2577/١١‏ وتبيين كذب المفترى 
ص ١4"ء‏ والمنتظم 21١1/9/١5‏ وسير أعلام النبلاء 107/ ماس وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
)15١ - ١‏ ص 2458 وطبقات الشافعية للسبكى 23٠٠/5‏ والوافى بالوفيات ؟؟/ ١؟4.‏ 
(0) فى الأصل : « عبد ربه » . 

(1) وقع فى بعض مصادر ترجمته : (ابن الحمامى ) . انظر الإكمال "/ 2585 والأنساب 608/9 
وترجمته فى تاريخ بغداد 09309/١١‏ والمنتظم 2174/١5‏ وسير أعلام النبلاء 2407/11 وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات )47٠١ - 4١١‏ ص 2455 وغاية النهاية .57١ /١‏ 
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هذه السنةٍ عن تسع وثمانين سنةً . 


ا اماد 0 كتاب 
ا ا 1 7 
3 7 0 
فأمرَ بإلقاءٍ الكتاب فى النهر . فقال فى ذلك بعضٌ الشعراء'”' 
. 7 _ 9 2 و 
قد غاص فى الماءِ كتابٌ الفصوصض وهمكذا كل ثقيلٍ يتغوص 
فلما بلّْ صاعدًا هذا البيثٌ أَنْسّد : 
عاد إلى مُحئصره إنما ‏ يَحْرْحٍّ من فَعْرٍ البحورٍ الفصوص 
قلت : كأنه سمّى هذا الكتات بهذا الاسم ليُشاكلٌ به (الصٌّحاع) 
س8 ٍِ لكنه كا" 3 لق ملهء 1 وام لكذ فيما ب 
للجؤهرى » : ن مع فصاحته وتلاغته وعلمه مُتهّمًا با ب يرويه 
ل ٠:فلهذا‏ رض الناسٌ كتايهء ولم يَشْمْهرْ بينهمء وقد كان ظريقا ماجنا 
سريع الجواب , سه رجلٌ أغتى على سبي نكم بحضرة جماعة» فقال له : ما 
الْجرَنْمُلُ ؟ فأطرَقَ ساعةً » وعرف أنه افْتَعل هذه [:/ .4 ١ظع‏ اللفْطَةٌ » ثم رفّع رأْسَه 
إليه فقال : هو الذى يأتى نساء العُمْيانٍ » ولا يَتَعَدَاهِن إلى غيرهن . فاستحيى ذلك 
الأظقبي» وشعطلة الناضزونة. رقن كنك و كانه فى هده الس ماده الله 
تعالى » واللّهُ أعلمم بالصواب . 


)1غ( الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 0 ومعجم الأدباء 2١ /1١١‏ وإنباه الرواة ؟/ م ووفيات 
الأعيان 2488/7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )4٠١ - 4١١‏ ص )45١‏ ونفح اليب ولا 


١؟)‏ هو ابن العريف . كما فى معجم الأدباء 7/١١‏ 584؟. 
؟5) فى الأصل ع ص : ١‏ فضيلته ) . 
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القَفَالَ الَو هو أبو بكر عبد اللَّهِببنُ أحمد بن عبدٍ الله القغَالَ '. أحدُ 
أئمةٍ الشافعية الكبارء علمًا ودُسْدًا وحفظا وتَصْنيقًا ووَرَعَاء وإليه ُنْسَبُ الطريقة 
الخراسانيةٌ » ومن أصحايه الشيحٌ أبو محمدٍ الوَئْنِئُ » والقاضى حسينٌ » وأبو علي 
الشتجوة» قال القاضى يك بكزكان""" :راقن هه زناف الخرفين"" .” وفيننا'قاله 
نظد ؛ لأن سِنّ إمام الحرمين' لا يَحْتَمِلُ ذلك ؛ فإنَّ القََالَ هذا تُوفّى فى هذه 
السنةٍ » وله تسعون سنةً » ودّفِن بسسجشتانّ » وإمامٌُ الحرمئن وُلِد سنةٌ تس عشْرة 
وأريكسافة "سوقاف المتال. عع ساكول نان ونين " كسا ونا 
قيل له : القَقَالُ . لأنه كان أولَا يَعْمَلٌ الأقْفال» ولم يَشْعَغِلُ إلا وهو ابن ثلاثين 
سند » ثم أقبل على الاشتغالٍ بعد ذلك رحمه اللَهُ تعالى . 


غ4١8‎ /١1/ سقط من : ب » م . وانظر ترجمته فى : وفيات الأعيان */ 40 وسير أعلام النبلاء‎ )١ - ١( 
ص 435» وطبقات الشافعية للسبكى 5/ 1ه.‎ )47١ - 4١١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 

(5) وفيات الأعيان 145/7. 

(*) كذا فى النسخ . والذى فى وفيات الأعيان : «أبو محمد الجوينى والد إمام الحرمين ) . فلعله سبق نظر 
من المصئف رحمه الله . 

(: - 4) سقط من: ص . 

(ه - ه) سقط من: ب» م. 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة وأربعمائة ‏ 


فى ربيع الأولي”" ومع برد هلك شيًا كثيرا بين الرُوعِ والشمار» وقكل خلمًا 
كثيرًا من العْتم والوحوش . 

قال ابن الجوزئٌ”" : وقد قيل : إنه كان فى كل بَرَدةٍ رطلان وأكثذء وفى 
واسطٍ بِلَّّت البردةٌ أزطالاء وفى بغداد بِقَدْرِ البيض . 

وفى ربيع الآخِرِ سألت الأُسمَهْسِلَاريُ وَالغِلْمانُ الخليفة أن يَعْزْلٌ عنهم أبا 
كاليجار ؛ لتهاونه بأثرهم , » وفساده وفسادٍ الأمور فى أيايه ‏ ويُوَلّ جلالٌَ الدولق» 
الذى كانوا قد عدّلوا عنه أَوّلَ مرق» فماطلهم الخليفةٌ فى ذلك » وكتّب إلى أبى 
كاليجار أن يَتَدارَكٌ أمْرَه» وأن يُشْرٍع الأؤبة إلى بغدادٌ قبل أن يَغْوتٌ الأمد وألحّ 
أولنك على الخليفة فى تَوْلِيةِ جلالٍ الدولةء وأقاموا له الخطبة ببغداد» وتَفاقّم 
الحال » وفشد النظِامٌ . 

وفى هذه السنةٍ ورد كتابٌ من يمين الدولةٍ محمودٍ بن شبكيكين أنه دحل 
بلادّ الهندٍ أيضّاء وآله كش العيم الأغظم الذى لهم المْسَمّى بسومناتٌ » وقد 
كانوا يَفِدون إليه بن كل فج تيت » ويُفقون عنده من الأموالٍ شيًا كثيرا جدًا؛ 
وكان عليه من الأؤقافٍ عشَّرةٌ آلافٍ قريةٍ مشهورة » وقد امتَلآّت حزائته أموالًا » 


)١(‏ المنتظم 181/١8‏ - 184 - وفيه: ربيع الآخر - والكامل 71/9 - 554) وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 8ت )1٠‏ ص 59" - 519ص 


.181/١8 المنتظم‎ )١( 
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ل مسد سنج" مادم 


وعندّه ألفُ رجل يَحُدُمونه » وثلاثّمائةٍ يَخلقرن حجيجه. 00 ومسرق 
يُعتُون ويفُصون على باب الصنم » وقد كان العبدُ - يعنى الملكُ محمود بن 
يك حي ل هد لمم وكان يَعُوقُه ه/ 4١‏ اوع عنه طول المفاوز 
0 لموائع: ثم اشكخار اللَّهَ تعالى وتَحَشّم بجيشه تلك الْأُهْوالَ إليه فى ثلاثين 


ألهًا من اختارهم سوى المطوّعةٍ » فسلّم اللّهُ تعالى حتى الْتَهينا إلى بلدٍ هذا الوّن» 


فملكناه وتلْنا مِن أهله خمسين أُلقّاء وقلَغنا هذا الوَنّنَ وأوؤْقَدْنا تحئه الناز. 

وقد ذكر غير واحدٍ أن الهندَ بذلوا أموالا جزيلةٌ للملكِ محمودٍ بن شبكيكين 
ِيثْركَ لهم هذا الصنم الأغظع » فأشار من أشار من الأُمراءٍ بقَبولِ تلك الأموال 
الجزيلةٍ » فقال : حتى أستخير الله تعالى . فلما أصبح قال : إنى فكرثٌ فى هذا 
الأمر فرأيتٌ إذا ُودِيتٌ يومٌ القيامة فيال : أين محمودٌ الذى كشر الصئم ؟ أحبٌ 
ا ل 
وفيه من الذهب واللآليٌ والجواهر النّفيسةٍ ما يَُئِقُ على ما بذّلوه بأضْعاف 
مُضافةٍ » مع ما دّخر الله تعالى له الج لكر فى التخروراشو تيل فى 
الأولى » فرجمه الله وأكرم مَقُواه . 

وفى يوم السبتٍ ثالث رَمضانَ دحل لال الدولةٍ إلى بغداد» فتاه الخليفةٌ 
فى دِلةٌ فى الطيار ومعه الأكابرٌ والأعيانٌ » فلما وابجه جَلالَ الدولةٍ قل الأرض 
دَفّعاتِ » ثم سار إلى دار الملكِ » وعاد الخليفةٌ إلى داره» وأر جلالٌ الدولةٍ أن 
يُضْربَ له الطَبلٌ فى أوقاتٍ الصلواتٍ الثلاث » كما كان الأ فى زمن عَصّدٍ 
الدولةٍ وصَمْصامها وشرفها وبَهائهاء وكان الخليفةٌ يُضْرَبُ له لكر فى أوقاتٍ 
الصَّلّواتِ الخمس » فأراد جَلالٌ الدولة ذلك » فقيل : لا يَحسيٌ مساواةٌ الخليفة . 
ثم صمّم على ذلك فى أوقاتِ الصلواتٍ الخمس . 


"515 


5 0 200 . م 4 . , د ب 7 
قال ابنُ الجوزئٌ : وفيها وقّع بَودٌ شديدٌ حتى جمد الخل والتّبيذ وابوال 
الدوابٌ والمياة الكباك وحاقاتٌ دجلة . 
ولم يج فى هذه السنةٍ أحدٌ من أهل المُشْرِقٍ . 
ع ف 3 1 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 
م اماو 3 ّ 8 5 
أحمدٌ بنُ محمد بن عبدٍ الله بن عبدٍ الصمدٍ بن الهْتَدِى بالله » أبو 
عبد اللَِّ الشاهد”” , حَطب فى جامع المنصورٍ فى سنةٍ ست وثمانين وثلاثمائة » 
ولم يكن يطب إلا بحطْبةٍ واحدةٍ فى كل جمعة » فإذا سيعها الناسُ منه ضحُجوا 
بالبكاء , وخشّعوا لصوته . 
”7 ور 5 0 سا وري - 2 31 ٠‏ 
الحسينُ بنْ علىٌ بن الحسين , أبو القاسم الوزيز المغربئ » وُلِد بمصرّ فى 
ذى الميبّة سنةً سبعين وثلاثمائة» وهرب منها حين قَتَل صاحبها أباه وعمّهء 
وقصّد مكة ثم الشامَ» وورّر فى عدةٍ أماكن» وقد ورّر لشرّففٍ الدولةٍ بعد 
دحج » وكان يقول الشعر الحسنئ» وقد تذاكر [141/4ظ] هو وبعض 
عم م و ق 
الصالحين » فََنْشّده ذلك الرجلٌ الصالتح شعو“ 


إذا شعت أن تا عَنيًا فلا تكن على حالةٍ إلا رَضِيتٌ بدونها 


.184 2187/١١ المنتظم‎ )1١( 

(؟) تاريخ بغداد 5/ 49» والمنتظم 2184/١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )45١ - 4١١‏ 
ص 5755. 

(©) دمية القصر 54/١‏ والذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة // 410 وتاريخ دمشق 4 ٠0 /١‏ 636 والمنتظم 
١6‏ هم ومعجم الأدباء ٠‏ وفيه : ( الحسين بن على بن الحسن © » ؛ ووفيات الأعيان ؟/ 211/7 
وسير أعلام النبلاء /١17‏ 4 75» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )45١ - 4١١‏ ص .45١‏ 


.185/١ المنتظم‎ )5( 


/لا11 


فاغترّل المناصبٌ اا د المناصب فى 
عُنْقُوانٍ شبابك . فَأَنْشَأ يقول”" : 
كنت فى سفدة البطالةٍ والجهف سل زمانًا فحان منّى القُدومُ 
تبث من كل عانم فعسهى إل حكحى بهذا الحديث ذاك القديم 
بعد خمس وأربعين لَقَدُ ما طلك إلا أن الغرعء كرم 

وقد كانت وفاته بَافارِقِينَ فى رمضانٌ من هذه السنةٍ عن خمس وأربعين 
سن » ودُفِن بمشهدٍ علي » بحيلةٍ احتالّها قبل وفاته» رجمه الله . 

محمدٌ بن الحسين ” بن إبراهيم , أبو بكر الوَرَاقُ المعروفٌ بابنٍ الحَقَّافٍ 
روّى عن المَطيعٌ وغيره » وقد انّهَموه وضع الأسانيٍ والأحاديث » قاله الخطيبُ وغيزه . 

أبو القاسم اللالكائئ ؛ هبه الل بنُ الحسن بن منصور الرازىٌ”'» وهو 
طبتري الأصل » أحدُ تلامذةٍ الشيخ أبى حامدٍ الإشفَرايينئ » وكان يَفْهَمْ ويخمطً 
مواتما ساب الل كر وراك مادا من ااتصفر اجر 
0 وشرجها أ وذكر طريقةً السلفٍ الصالح فى ذلك » 
وفع لنا سَماعٌه على الحَججار " » عاليا عنه» وقد كانت وفاه بالدّئوَرٍ فى رمضانٌ 


00 الأبيات فى الذخيرة 14/8١ه,‏ والمنتظم كلمن ومعجم الأدباء 65٠‏ “لم ووفيات 
الأعيان 1075/9 

5) فى المنتظم : « ست 6). 

(5) فى الأصل , باام: «الحسن) . وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد 36٠/9‏ والمنتتظم لاملا 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١١4؛‏ - 8٠45)ا‏ ص .450١‏ 

(5) تاريخ بغداد /١4‏ ١٠/ء‏ والأنساب 119/50» والمنتظم 2188/١5‏ وسير أعلام النبلاء /1١/‏ 415» 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )47١ - 54١١‏ ص 455 وطبقات الشافعية للإسنوى 845/9. 
(5) سماه : ٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » طبع سنة ١ه‏ بتحقيق د. أحمك -سغن حمدان . 
(5) هو أحمد بن أبى طالب بن نعمة » شيخ ابن كثير . انظر مقدمة التحقيق ص ١9‏ . 


1518 


من هذه السنةٍ » ورآه بعضّهم فى المنام فقال له : ما فل اللّهُ بك ؟ قال : فر لى . 
قال + غأذا »قال > بالشنة : رحمه الله تعالى ؛ 

أبو القاسم , بن أمير المؤمنين القادر الله" 3 0 ليلةَ الأحد الثازق من 
مجمادى الآخجرة» وصُلّى عليه غير مرو» ومشّى الناسٌ فى جنازته » وحزن عليه 
أبوه ْنا شديدّاء وقُطِع الطَهلٌ أيامًا . 


7 12-1 2 )2 ًّ 
ابن طباطبا الشّريف » كان شاعرًا مُجِيذَاء وله شع حسنٌ . 


الأّستادٌ أبو إسحاق الإسْفرابينئٌ , إبراهيمُ بن محمد بن إبراهيم بن 

بهرات”" + الشيخ الإمام العام ون الدن لقعي الشافعئ ‏ التكلم الأصولئ . 
مناحقة كنات نل الأشليى نيا تإنجانة اليل ")قن يسن لعلدات 
وتغليقةٌ نافعةٌ فى أصول الفقه , وغيد ذلك » وقد سيمع الحديتٌ الكثير من أبى بكرٍ 
الإشماعيلِئ ودَغْلّحٍ وغيرهما» وأتحذ عنه البِهقيع » والشيحٌ أبو الطيب الطبرئٌ » 
والحاكم التيسابوريُ أَنْتَى عليه» وكانت وفاته يوم عاشوراءً فى هذه السنةٍ 
بتسابوز» 4/41 او ثم تقل إلى بليه فدّفن فى مشهده» رحمه اللَّهُ تعالى . 


0 ل و ع 2 5 9 ابي اال 2 
أحمدٌ بن محمد بن أحمدّ بن جعفر بن حَمْدانَ , أبو الحسين القدورى » 


.188/١ المنتظم‎ )١( 

.401 ص‎ )45١ - 4١١ المنتظم والكامل 9/ 2514 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ )١( 
وسير أعلام‎ 258/١ ووفيات الأعيان‎ 2١55 تبيين كذب المفترى ص 2747 وطبقات الفقهاء ص‎ )( 
ص 2477 وطبقات الشافعية‎ )4٠١ - 4١١ النبلاء 2757/1107 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 
.5551/4 الكبرى للسبكى‎ 

(5) فى م» ص : ١‏ الحلى ). وهو كتاب : جامع الجلى والمخفى فى أصول الدين والردٌ على الملحدين . 
انظر كشف الظنون .519/١‏ 

(5) فى الأصل » بء م: والحسن ») وستأتى ترجمته فى صفحة 777 ضمن وفيات سنة ثمان - 
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الفقيُ التَفْ » صاحبُ الْصَئّفٍ امْحقِصَرٍ الذى يُْفَّظ» كان إمامًا بارعًا عالاً» 
ديا مُناظوا ) وكان هو الذى تولى مُناظرة الشيخ أبى حامدٍ الإشراينئ » وكان 
ل : هو أعلمٌ وأنظوٌ من الشافعئ . وكانت وفائه يومَ الأحدٍ الخامس بن 
رجب من هذه السنةٍ عن مت وستين”” سنةٌ» وذفن إلى جانب الفقيه أى بكر 


الخوارزمن الحنفق . 


> وعشرين وأربعمائة ٠‏ ولم يذكر فى سنة وفاته خلاف » بل تواترت مصادر ترجمته على أنه توفى سنة 
ثمان وعشرين وأربعماثة . 
)١(‏ فى فى النسخ : « خمسين» . والمثبت مما سيأتى على الصواب ومن مصادر ترجمته . 


1 


و 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وأربعمائة 
(0 2 
فيها وق م اليش وبِينَ جلالٍ الدولة » ونهبوا دار وزيره » وجرت أمورٌ 
7 0 

طول آل الحا فيها إلى أنهم أن تفقوا على إخراجة من ايارم فهنئ 04 رَبْرَبُْ 
رشع فخرج وفى يده يوا ' نهاراء فجعلوا لا يَلتَفِتون | إليه » ا 
فلما عرّم فى الؤكوب فى ذلك الرَبْرَ ب الوثٌ رَنَّا له ورَقُوا عليه» فجاءوا إليه » 
وققلوا الأرض انك يديه تسرف فقي ايه تسافا 

وفى هذه السنةٍ قلٌّ الِطَث جدًّا بسبب هلاكِ النخل فى السنةٍ الماضية بالبَردِ » 
فبيع الدِطّبُ كل ثلاثة أزطالٍ بدينار جلالئ » وو برد شديدٌ أيضًا فأهلّك شيئًا 
77 من التّخلٍ أيضًا انا لله وإنة الققدرا سجرن 

ولم يَحيجٌ أحدٌّ من أهل المشْرِقٍ ولا من أهل الديار المصرية فى هذه السنةٍ» إلا 
أن قومًا من ُراسانٌ ركبوا فى البحر من مدينةٍ مكراد » فَاَكهُوا إلى جُدَّةَ فحجواء 
رَضِى اللهُ عنهم ورحمهم نه وكرمه . 

3 و 5 ع 

ومن تؤفى فيها من الآغيانٍ : 


-.41١ والكامل 81/9 - ١#37؛ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ء141١‎ 19٠0/١ المنتظم‎ )١( 
.115 25537” )ص‎ 

(؟) فى بء م: ( برذون 6 والزبزب : ضرب من السفن . اللسان (ز ب ب). 

(") فى النسخ : «طير» . والمثبت من : المنتظم 2١41/١8‏ والكامل 2377/9 والطبر: نوع قديم من 
السلاح يشبه الفأس . الوسيط (ط ب ر). 
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حمزةٌ بن إبراهيم , أبو الطاب الحَجم '. حفى عند بَهاءٍ الدولة وعِلئه'” 
النجومَ» وكان ذا وَجَاهَةٍ عندّم» احتى إن الؤزداء كانوا يُكارمُونه ويُراسِلونه 
ماسر 0 َك 0 حو رمات - يوم مات بالكوخ 
من ساموا - غريبًا فقيرًا مَفْلوجَاء قد ذهب ماله وجامّه . 

0007 
على المشايخ التقَدّمينِ» وتقرّد بعلو الإشناد» وكان ذا مالٍ بجزيلٍ» فخاف ين 
الا ببغدادَ » فانْتقَل إلى مصرّء فأقام بها سنة» ثم عاد إلى بغدادَ » فَاتّمَقَ 
مُصادرةٌ أهلٍ مَحَلَيَه ؛ ؛ فقٌسشط عليه ما أُفْقَرَه» ومات حينَ مات ولم يُوجَدْ له 
كنَنٌّع مد الل 

مُبارَكُ الأنماطئ '. كان ذا مالٍ جَزيلٍ » ف يوم وي ثلاثّمائةٍ أُلفٍ 


دينار» ولم 01 وارنًا سوى ابنةٍ واحدة بيغدادٌ) وكانت وفاثه كص رّ . 


2 7 3 م 7 00 
3 اظع أبو القوارس بن بَهاءِ الدولة”' » كان ظالما وكان إذا سكر 
يَضْرِبُ الرجل من أصحابه أو وزيره مائتى مِقْرَعةٍ» بعدَ أن يُحَلّمّه بالطلاق أنه لا 
يأك ولا يُحْبدُ بذلك أحدًا ال : إن حَواشْيه سمّوه . فليا مات نادوًا 


.1997/١١ المنتظم‎ )١( 

. ) بعلمه‎ ١ : فى م : « علماء ) . وفى مصدر التخريج‎ )١( 

-8) فى بء م: (صار أمره طريدا بعيدا ) . 

(4) تاريخ بغداد 215١/9‏ والمنتظم /١5‏ 21417 وسير أعلام النبلاء 07٠/10‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات )4٠١ - 4١١‏ ص 477» والوافى بالوفيات .١١8/١‏ وجاء اسمه فى تاريخ بغداد 
وسير أعلام النبلاء» وتاريخ الإسلام : : ( محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد) . 

.197 1/١ المنتظم‎ )5( 

(5) المنتظم 99/١٠‏ والكامل 558/9. 

0 - /) فى الأصلء ص : «ماردا). 


 سسسمنالا‎ 


بِشِعارٍ 9 أيه أ كلبار. 
ع 5 ءًّ 5 رع :ع 
"أبو محمد" بِنُ باشادً"'" وزيد أبى”” كاليجارء لقب معن الدين قَلَْكَ 

الدولة سية: الأقة وزيد الؤزراء عماد المللق + قم شلم : إلى خلال الدولة 

فاغتقّله »ومات فى هذه السنة . 

7 0 97 7 7 
أبو عبد الله المتكلع ‏ تُوْفَى فى هذه السنةٍ . هكذا رأَئْثُ ابن الجؤزىٌ تؤجمه 

6 

ابن غَلَيُونَ الشاعز, أبو محمدٍ عبدُ امسن بن محمدٍ بن أحمدّ بن غالب 
ابن غلبونَ الشامئٌ ثم الصُورىُ" ', الشاعرٌ المطَبنُ» له ديا ذ وخرطج بلي 
الي ل كيدا يك بعض الرؤساءء ثم أَنْشَّدها لرئيس آخَرَ يقال له : ذو 

ال 7 ييا راهنا يقول فيه : 
ولك الْنَاتِبُ كلها فلم اقْعَصَوِتَ على انين 

ل ا ا يه 


- 56 
بعصيذدة . 


. فى الأصل» بء ص : (أخيه كالنجار ؛ » وفى م : ( أخخيه كاليجار» . والمثبت من : المنتظم‎ )١ -١١ 
مصدر الترجمة - «محمد).‎ - ١98/١0 كذا فى النسخ . وفى المنتظم‎ )١ - ١ 

(”) فى الاصل : « بابشاذ ) » وفى ب : (السادور؛ » وفى م : (الساد ؛ . 

(4) سقط من النسخ . والمثبت من المنتظم . 

(ه) المنعظم .1917/1١6‏ 

(7) يتيمة الدهر وري طق 14147 مه مشي اللغة العرية يتمشق ‏ برونيات الأعيان 
م/ +الاء وسير أعلام النبلاء 24٠٠/١1‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )417٠١ - 41١١‏ ص 
451. 

0) فى بء م : ( النعمتين) . 


انق 


2 


وله أيضًا فى بَخيلٍ نرّل عندّه : 
وأخ مشه تزولى بقوْح مثل ما مشنى من الجوع قَرْحُ 
بت ضيمًا له كما حكم الده نو وفى لمحكمة على اله تبغ 
فاقدانى يقول ومو من الشلكر بالهمٌ طافِحٌ ليس يَضْحُو 
لم تعونت قلتُ قال رسول ال لَّهِ والقول منه نُْضِحٌ وخ 
ساروا 'تفتموا "فقا .وقذ. ها ٠ ٠‏ ل تام الحديث وشرما تو 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند (8977) بلفظ  :‏ سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا). وأخرجه 
الطبرانى فى المعجم الأوسط ١44/8‏ (808) بلفظ : «اغزوا تغنمواء وصوموا تصحواء وسافروا 
تستغنوا ) كلاهما عن أبى هريرة » وأخرجه ابن عدى فى الكامل ١55917/‏ بلفظ : 9 سافروا تصحوا) من 
حديث أبى سعيد الخندرى . والحديث ضعيف ( سلسلة الأحاديث الضعيفة "1ه؟ - :60 8). 


5235 


ثم دلت سنة عشرين وأربعمائة 


0 )0 74 5 ّ 1 له 5 2 زفق 

فيها سقّط بناحية المُشْرقٍ مَك شديدٌ » معه بَردٌّ كبا, . قال ابن الجؤزئٌ ١‏ 
روت البَردةٌ الواحدةٌ منه بمائة وخمسين رِطَّلًا » وغاصّت فى الأرضٍ نحوًا مِن 
ذراع. 

وورّد كتابٌ من يمين الدولة محمودٍ بن سُبكيكين أنه أخل بطائفة من أهل 
الوص من الباطنية والووافض قتلا ذريعًا» وصَبَا سَيعَاء وأنه اهب أموال رئيسهم 
ُسْمُم بن عل الدَيلَمِىَ » فحصّل ما يُقارِبُ ألف ألفٍ دينارٍ » وقد كان فى حبالته 
نحوٌ من خخمسين امرأةٌ رد » وقد ولَدْنَ له ثلانًا وثلاثين ولدّا من ذكرٍ وأنثى » 
وكانوا يرون إباحة ذلك . 

وفى ركفب انها الفعيتك كواكبُث كثيرة لايدة الصوث فويةٌ الضوء . 

وفى شعباكَ كرت 0/4 ار] العمملاثُ » وضعْفّت رجال المعونةٍ عن مُقاومةٍ 

فض 0 ِ 7 0 
وفى يوم الاثنين ' ثام عشّرَ منه ' غار ماع دجلة حتى لم يَبْقَ منه إلا القليل , 


00 ع ل هَ 


4١١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 254 - "07١/8 والكامل‎ ى٠.؟‎ - ١914/١8 المنتظم‎ )١( 
ص 55”؟ - الاآ.‎ )45. 

.154/1١8 المنتظم‎ )١( 

وم - م فى الأصل » ص : ١‏ الثامن والعشرين» . 


+ ( البداية والنهاية 40/١8‏ ) 


وفى هذا اليوم مجيع القْضاة الما فى دار الخلافة» وثُررئ عليهم كتابٌ 
مارم القادد باللّهمع فيه:مواعظ وتفاصيلٌ مذاهب ب أهلٍ السّنّةِ » والمَدٌ 
على أهلي البدّع ” من من المعتزلة و غيرهم . 
57 وصفةٌ ما وقّع يبن بِشْرٍ اريسي 5 7 بن أحمد”” 5 مِن 
المناظرة ع ثم خم القول بِالوَعظٍ والأمر بال معروفي والني عن المنكرء وأتذ 
خطوط الحاضرين بالموائقة فقَةِ لما سمعوه . 

. 5 000 ل 14 2 2 000 

ا لم وو ا كم 
طويلٌ > 7 يَتَضْكَنٌ بان الشنة » والردّ على أهلٍ البدّع » ومُناظرةً ب م بشر المريسئٌ 
والكتانئ » والأمر بالمعروف والنؤى عن لكر وَضْلَ الصحابة» وؤمرمُضائلٍ أأى 
بكر وعمر» رض اله عنهماء ولم برغا منه إلا بعد العقمة» أت خطوطهم 
بموافقةٍ ما سمعوه» وعُزِل ححطباءُ الشَّيعةٍ » ووُلَى حْطَباءُ غيدهم من أهل الشْنة . 

وجرت إِتْنةٌ عظيمةٌ بمسجدٍ بَرَانًاء وضربوا الخطيب الشبّع بالآجه 
يَعْتَذِرونَ ما صتعوا » وأنه ما تعاطاه إلا سَفَهاؤُهم وسَقّطهم . 

ولم يَتمكنْ أحدٌّ من أهل العراقٍ وحُراسانَ فى هذه السنةٍ من المج » واللّهُ 
تعالى أعلمٌ . 

ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 


)١ - ١‏ سقط من: م. 
)١(‏ فى النسخ : « يحيى ») . والمثبت مما يأتى فى ترجمته 45/١5‏ . 


ل 


الحسنٌ بن أبى الهبييش” , أبو علي الزاهدٌُ , أحدٌُ الغكاد د والرُهَادِ وأصحاب 
الأخوال» دحل عليه بعضٌ الوزراءٍ فقكل يده » فعُوتّب الوزيد فى ذلك » فقال : 
كيف لا أَقَيِلُ يدا ما امتدّت قَطّ إلا إلى اللَّهِ تعالى ؟! 


علي بن عيسى بن القَرَج بن صالح , أبو ا حسن الرّبعئ الدخوى "أ 
اعبة وا عن أبى سعيدب الشيراف » قم عن أى علئ الفارسئ » ولازقه عشرين 
باحق كلاهرك ' :“ولي له : لو سار م ين اشرق إلى المغرب لم يد أنحى 
منهل . وكان يوما يْشِى على شاط جلةً إذ نر إلى الشريقَين الوَضِي والمْوْتضَى 
فى سفينة » ومعهما عثمانٌ بن جِنَّىَ » فقال لهما : من أعجب الأَسْياءٍ أن عثمانّ 

معكما ء وعلي بعيدٌ منكما يِْى على شاطيدِجْلَةٌ! 47/41 اطع وكانت وفاته فى 
ل ين هذه السنٍ عن ثثتين وتسعين سن ودؤن بياب الدَْرء ويقال : إنه لم 


أسدٌ الدولة أبو علىٌ صالحٌ بن مؤداس بن إذريس الكلابك” 2 أول مُلوكِ 
بنى يمؤداس بحلّب » الْترّعها مِن يدى نائيها الظاهر بن الحاكم الغتيدىٌ » فى ذى 
الحيججةِ سنةٌ سبع عشْرة وأربعمائة » ثم جاءه جيشٌ كثيفٌ من مصر فاقْتتلوا » فقتل 


أسدٌ الدولةٍ هذا فى سنةٍ تسع عشْرةً » وقام حفيده نصرٌ. 


)١(‏ فى الأصل : «العيس)» وفى ب2 م: « القين)» وفى ص : ١‏ الغيس ». والمثبت من: مصدرى 
ترجمته ؛ المنتظم 507/١٠‏ والكامل 5914/9. 

(١؟)‏ تاريخ بغداد 217/١1١‏ والمنتظم 03٠7/١‏ ومعجم الأدباء 4 ١/ملاء‏ وإنياه الرواة 2551/9 
ووفيات الأعيان / 87: وسير أعلام النبلاء /١117‏ 287 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 41١‏ - 
)ا ص 485. 

(5) أى : أبو على الفارسى 

(4) أى : من على بن عيسى . 

(ه) وفيات الأعيان ؟//4810» وسير أعلام النبلاء 117/ ه/الاء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 4١١‏ 
)55٠١ -‏ ا ص .48٠‏ 


57 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وأريعمائة 


ما كان فى ربيع الأولٍ بن هذه ان 1 فى الملك العادلٌ الكبيه الماغه”) 
المرابط المويَدُ المنصود المجاهدٌ نين الدولة أبو القاسع عير برد سكين 
صاحث بلادٍ غَرْنَةَ وتلك الْمُمالك الكبارٍء وفائح أكثر بلادٍ الهندٍ قَهْوَاء وكاسه 
و لق أهاء 0 و 7 3 5م 2ه 07 0 
بُدودهم وأوثانهم كسرًاء وقاهِرٌ مُنودِهم وسُلطانهم الأغظم قَهْرَاء وقد تمض 
نحوًا من سنتين لم يَضْطحِعْ فيهما على فراش » ولا توَسّد وسادّاء بل كان ينامُ 
قاعدًا حتى مات كذلكء» وذلك لشهامته وصرامته وقوة عزمهء وله من العمرٍ 
معو سب + وكية الل لتحي يس وم ارده مسو اقم , َم أمزه 

(5)ء 
حتى غافصّه أخوه مسعودٌ بن محمود , فاسْئّخو 92 وَذ على تمالِكِ أبيه » مع ما كان 
إيه مما يليه وفتحه هو بنفيمه بين بلادٍ الكفار؛ من التساتي الكبارٍ والضغارء 
فاشئيّةت له الممالك شرا وغريا في تلك التراجى» فى أواخر هذا العام ) وجاءته 
الرسلُ يمن كل ناحية ومن كل ملكِ هُمام» بالتحية والسلام والإكرام » وستأتى 
ترجمة الملك محمودٍ فى الوَفِياتِ . 


وفيها اسْتخو ؤذت الشرية التى كان بعثها الملك محموة إلى بلادٍ الهند على 


47١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »4١١ - 55/58 والكامل‎ ,3805 - 7١4/١5 المنتظم‎ )١( 
ص ه - ق.‎ )596 - 

)١‏ أى : المرابط على التغور. 

(5) البدود”: جمع اليذه يضم الباء: وهو الصدم » بالفارسية . 

(4) فى م: «عافضة ). وغافصه : فاجأه وأخذه على غرة فركبه بمساءة . الوسيط (غ ف ص). 
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أكبر مدائيهم وهى اماه تَسَى » دلوها فى نحو مال أ مايل ما بين فار 
وراجلٍ ) فنهبوا شوق العطر وَالْجؤمَرٍ بها تَهارًا كاملا ولم " يُستطيعوا أن يُحوّلوا 
ما فيه من أنواع اليب والمسك واللجواهر واللاليٌ وَاليوَاقِِتٍِ ) ومع هذا 0 يَذْرِ 
أكثز أهلها بشىءٍ ين ذلك لاْساعهاء وذلك أنها كانت فى غاية الكيرِء تطرليها 
تسيرةٌمثلٍ ين منازلي الهن » وعرضٌها كذلك . وأَندٌ ين الأموالٍ واشحفٍ ما لا 
يُحَدٌّ ولا يُوصَفٌ » حتى قيل : إنهم افْتَسَموا | الذهب والفضةٌ بِالكئِلٍ . ولم يل 
جيشٌ من جيوش المسلمين [ إلى هذه المدينة لا قبلَ هذه السنةٍ ولا بعدع"” 

وفيها عملت الرافضةٌ بدعتهم الشئعاء» وحادثتهم الصّلعاء فى يوم عاشوراء » 
من تعليق المشوح تَعْليقٍ الأسواقي والتؤح والبكاء » فى الأرْقةِ والأرجاء » فأقبل ا 
أهلُ + » دو السنة فى الحديد » وافتدلوا قتالا شديدً » فقيل ين الفريقين طوائف 
كثيرةٌ » وجرت فتن كبيرةٌ ورور مُسْعَطِيرةٌ » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . 

وفى هذه السنة مرض أُمي المؤمنين القادز بالل ؛ وعهد بولاية العهدٍ من بعده 
إلى وليه أبى جعفر القائم بأمر الله مَحْضَرٍ من القْضاةٍ والؤزراء الا 
والكبراء» وتُخطب له بذلك على الاير » وضرب اسمه على الشكة الُعامَلٍ بها 
فى البادى والحاضر . 


مه مهو 


وفيها أَقبلَ ملك الروم ين مُسْطنْينةٌ فى ثلاثئمائة"" ألفٍ مُقَاتِلٍ » فسار حتى 


. سقط من: الأصل» ص‎ )١ - ١( 

(1) بعده فى ب » م: : «وهذه المدينة من أكثر بلاد الهند خيرا ومالاء » بل قيل : إنه لا يوجد مدينة أكثر 
منها مالا ورزقًا مع كفر أهلها وعبادتهم الأصنام » فليسلّم المؤمن على الدنيا سلام» وقد كانت محل 
الملك » وأخذوا منها من الرقيق من الصبيان والبنات مالا يحصى كثرة ) . 

(9) فى ب2ء م: (ماثة) . 


بلغ بلات حلت » وعليه يِل الدولة نصو بي صالح بن مزداس » فتّلوا على تسيرة 
يوم منهاء ومن عدم ملكِ الروم» قحه اله أن يشتخر د على بلادٍ الشام 
بكمالها ء وآن يتتركها إلى ما كانت عليه فى أيديهم قبل الإسلامء وقد قال 
رسولٌ الله يكال : إذا هلّك فيص فلا قيصد بعدّه )7 . وقيصد هو من ملك الشامً 
مع بلادٍ الروم » فلا سبيل ليلكِ الروم إلى هذا الوّوم الذى أراده هذا المذمومٌ » فلما 
نل بجيشِه قرييا مين حلت كما ذتونا صل الله عليهم عطّمًا شديدًاء وخالّف 
يمن كلميهم ؛ ؛؟ وذلك أنه كان معه الدَُمْسْمُىُ» فعامل طائفة يِن الجيش على قتله 
يِل بالأثر من بعيه» فنهم ذلك ملك ووم » فكو ين ره رابجا ؛ ٠‏ ون أله 
لد كمأ نيهم ل يلوا حرا وك ]د َه الْمْؤْمِينَ الْقتَالَ وكاس أَمَّد وو 
عير 4 والكجزات 4ع ونا كرُوا راجعين إلى بلادِهمء اتَبعَهم الأغرابُ 
يَنْهَبونهم ليلا ونَهارًا وصباحًا ومساءًء وكان فى ججملةٍ ما أحَذْوا منهم أربعمائة 
بغلٍ مُحَكلةٌ مالا وثيابًا للملكِء وهلّك أكثر الروم جوعًا وعطّضّاء ونهبهم 
الأعراث ين كل تجاسيرء تولله السك وليه . 


وفيها ملّك جلالَ الدولةٍ واسطًا واشتناب ولدّه عليها» وبعث وزيره أبا عليٌ 
ابنَ ماكولا إلى التطائح والبصرة » ففتّح البطائع تح وسار فى الاءٍ إلى البصرة » وعليها 
ناليك لانن كاليجارٌ» فهرّمهم البصريون, فسار إليهم جلال الدولةٍ بنفسهء 
لا هذه السنةء ا ارم بنصره . 


.١١5/9 2/5 تقدم تخريجه فى‎ )١( 


لمر 


درهم ) وأجرى أذزانًا للفقهاء والعلماءٍ ببلاده» على عادة أبيه من قبله ) وفتح 
بلدانًا كثيرةً ) والصقت مَالْكه ا وعظم شَأَنّهع وقوييت أذكاثه» وكثرت 


جُنودُه وأغواته . 

وفيها دحل خَلّْقٌ كيد من الأكرادٍ إلى بغداد يُشرقون يل الأتراكِ ليلاء 
فتحصّن الناسٌ منهم » وحصّنوا [4/ 4: اظع خخيولّهم حتى خيل السلطانٍ . 

وفيها سقّط جسد ببغدادٌ » وهو الذى عند الرَّيَّاتِن على نهر عيسى . 

وفيها وفعت فَعَت فِتنةٌ بين الأثّراكِ النازلين يباب الَْصْرَةٍ وبين الهاشْميّين كين » فرقعوا 
لمعا س0 ورمثهم الأئراك بالشّسَّاب ) وجوّت حَبطة فك ٠‏ ثم اصطلحت 
الخال بيع الويف 

وفيها كرت العَمَلاتٌ ببغدادٌ) َخدك الدود جَهْر ف وكثد العيّارون 
ولُصوصٌ الأكرادٍ . 

7 ١ عام‎ 2 

ويا ست عع أرضابى بلا ران" ونرالياة لقاو لارام اي 
عد اشوي عركة ان هن الاق" ؛ ركبوا يمن جمالٍ البادية مع الأعراب 
مخاطرةً » ففازوا بالحجٌ . واللهُ أعلم . 

ذِكْرُ من تُرْفُى فى هذه السنة م من الأغيانٍ : 


و َه ع 5 5 و و 32> 
أحمدُ بن عبد اللّهِ بن أحمدّ , أبو الحسن الواعظ . المعروف بابن الوان "ع 


إل ف )١‏ سقط من: ب0.)ام. 
(؟) فى ب »ء م: (أكرات ). وانظر ترجمته فى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 47١‏ - 470) 
ص 45» والنجوم الزاهرة */ ؟730/1. 


1 


صاحبٌ كراماتٍ ومُعامَلاتِ » كان من أهلٍ الجزيرةٍ » فسكن دمشقّ » وكان يَعِظ 
الناس بالزيادة القبلية حيث كان يَجْلِسٌ القُصَّاصٌُ . قال ذاك الحافظ ابن 
عَساكر”'. قال: وصيّف كنا فى الوَغظٍء وحكى حكاياتٍ كثيرةٌ ' قال : 
سمعتٌ أبا القاسم بن السمرقندىٌ يقولُ : سمعت أبا طاهر محمد بن أحمدٌ بن 
أبى امتورير 7 سيعت أبا الحسن أحمدٌ بن عبد الل الرانٍِ الواعظ يُنْشِدٌ 
هذه الأبياتٍ : : 


م 
ع 


أنناا انا" اشم تاليلة " لقي اسلو اتاد حرين 
قدا السسسة من فا ز بِوَضل من حبيبٍ 
أضبح الناسُ على رَوْ ح ورَئِحانٍ وطِيب 
ثم أَصْبَحْتٌ على تؤ ح وححزنٍ وتحيب 
ينوا يدن اسكراة قبس ويد اميت 
وهلاالى مور من وَرَا محمجب العُيوب 
تلنيدة ها اميا اتنلنة نادت شبيع 
وكتفليتة الديدة راد ' “نمت الناكينا: تمنو 
يا حياتى وتماتى | وشّقائى وطبيبى 
جد لصَتبٌ يقلظى منك بالوخب الوحيب 
ثم أرّخ وفائه لعشر بقين من جمادى الأولى من هذه السنةٍ» ودُفن بمسجدٍ 
القدم . 


. لم نجد له ترجمة فى تاريخ دمشق ولا فى مختصره‎ )١( 
؟) سقط من: ب0)م.‎ - ١ 
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الحسينٌ بن محمدٍ الخالغ”'" الشاعرء له ديوانُ شعر حسنٌ مليخ» 
طويلا» ووفائه فى هذه السنةٍ عن سن عالية . 

3 او] الملك الكبيد” العادل محمودٌ بن سُبُكتكين 5 أبو القاسم , 
لقب بيمين الدولةٍ وأمين اللو قتانحت يلد غزنة وما والأها» وتعيشه يقال 
لهعة المنامايعة ,:.وكان أبوو "قد كلك لبهم ولوف سنة” "سبع وتهائن" 
وثلاثمائةٍ » فتمَلّك بعدّه ولدّه هذاء فسار فيهم وفى سائر الرعايا بر عاذلق 
وقام بأعباءٍ الإسلام قيامًا تامّاء وفتح مُتوحاتٍ كثيرة فى بلادٍ الهندٍ وغيرهاء 
وعظم شأتّه فى العالمين » وانّسَعَت تمُلكثه ‏ واميَدَّتُ رعاياه» وطالّت أُيامُه» وللّه 
السك والمة :رو كان تخمليك فى سائر تَمَالِكه للحَليفةٍ العباسئ القادر باللّه» 
وكانت رسل الفاطِميّين ين الدَّيارٍ المصرية تَفِدُ إليه بالكتب والهّدايا والتحضٍ» 
فيِحْرِقٌ بهمء ويقطع كتبهم. ويُحَوْقُ حللّهم» وقد اتّفق له فى بلادٍ الهندٍ 
فُتوحاتٌ لم تنفِقْ لغيره م مِن الملوك اج ركيت ا وحر يلام كي ا 
ولا تَتَضْبِطٌ كثرةً » من الذهب واللآلئ والشَبي » وكشر من أصنايهم وأبدايهم) 


251١/١8 الخليع ) . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد 8/ ه١٠23 والمنتظم‎ ١ : فى النسخ‎ )١( 
وتاريخ الإسلام (حوادث‎ 2047/١ وميزان الاعتدال‎ 25١7/١ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزى‎ 
.8١ ص‎ )43. - 45١ ووفيات‎ 

والكايم لقب الحسين بن الضحاك بن ياسر الشاعر المتوفى سنة حمسين ومائتين وهو الذى له ديوان 
شعرء أما الخالع فلم يذكر أن له ديوانًا. انظر ترجمة الخليع فى الأغانى 2١47/17‏ ووفيات الأعيان ؟/ 
5 وسير أعلام النبلاء /1١‏ 151. 
)١(‏ بعده فى الأصل : ١‏ الشهيد » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 251١/١8‏ والكامل 29/8/59 401» 
ووفيات الأعيان ه/ /11: وسير أعلام النبلاء 2487/10 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 45١‏ - 
) ص 208 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ه/ "١4‏ والجواهر المضية 9 43778. 
5 - ”) فى الأصل : « ستة وثمانين)2 وفى ب » م: ( سبع وثلاثين ) . وانظر المنتظم .5١١ /١8‏ 
(4) هى الأصنام أيضا . 


فرق 


وأوثانهم شيمًا كثيرًا جدًا » بيّض اللَّهُ وجهّه وأكرم مثواه . وقد ذكرنا ذلك مُمَصَّل 
فيما سلفٌ مفبقًا فى السنينَ» كان فى جملةٍ ما كسر من أصُنامهم بُدّ عظيم 
للهنودٍ يقال له : سُومَناتٌ . بلغ ما تحصّل منه يمن الذهب عشرين ألفّ ألفٍ دينار» 
وكسر ملك الهندٍ الكبير الذى يقال له : جيبالٌ . وقهّر ملك التركِ الأعظع الذى 
يفال لها: ايلك غاف نه وآباى فلك التسامات ةا وك ملكو يكير ايسان ماله مين بياكة 
سَمَرْقَنَدَ وما حولهاء ثم هلكواء وبتى على بجيخونَ جشْرًا غرم عليه اف ألفٍ 
دينار» وهذا شى لم يَتَفِقْ لغيره من الملوك » وكان معه فى جيشِه أربمائةٍ فيل 
تقال مله عقلسة هائلةً وعرفة طاكلة » بوجددت له افصيرل :5 كد تقمايا طول ! 
وكان فى غاية الثّيانةٍ والصّيانة» بُحِبُ العلماء وامحدّئين» ويِكْرِمُهم ويُجالشهم , 
ويُحْسِنُ إليهم » وكان حنف المذهب » ثم صار شافعيًا على يدى أبى بكر القَمَالٍ 
الصغير » على ما ذكره إمامٌ الحرمئين وغيئه » وكان كَرَاميًا على اعتقادهم » وكان 
من جملةٍ م من يُجالِسه منهم محمدٌ بنُ الَيِضَّمٍ» وتناظر هو وأبو بكر بن قُورَك 
بين يدى الملكِ محمودٍ بن شب4كيكين فى مسألةٍ العرش مناظرةً طويلةٌ ذكرها ابن 
لهَيِضَّمِ فى مصئّفٍ لهء فمال السلطانُ محمودٌ بن شبكيكين إلى قولٍ ابن 
المَيِضَّم» ونقّم على ابنٍ قُورَكَ كلامه» وأمّر بطرده وإخراجه ؛ الموافَقته لرأي 
وكانت مَعْدِلئُه جيدةٌ ؛ اسْتَكى إليه رجلٌ أن ابن أخت الملكِ يَهْجُمْ عليه 
وعلى أهله فى كل وقتٍء فيِخْرِجه ين البيتِ ويختلى بامرأته » وقد حار فى 
أمره» وكلما اشّتكاه إلى أحبٍ 45/41 ١ظ]‏ 10 الأمر لا يتجاسَرٌ على إقامةٍ 
الحدٌ عليه ؛ يهابون املك . فقال له الملكُ بريعك اس جانتناني ل 
ولا تَسْمَعَنٌ من أحدٍ متقك من الوصول إِليَ ولو كان فى الليلٍ . وتقَدّمَ إلى الحجبةٍ 


5735 


أن هذا لا يتعُه أحدٌ متى جاء من ليلٍ أو نهارٍ الف لافنا كان 
إلا ليله أو ليلتان حتى هجم عليه ذلك الشابٌ فأخرجه واختلى بأهله » فذمَب 
باكيًا إلى دار الملكِ » فقيل له : إن املك نائ . فقال : قد تقَّدَّم إليكم بما سمعتم 
َبهُوا الملكَ» فخرج معه بنفسه وحدّه» وجاء منزلٌ ذلك الرجل » فنظر إلى 
الغلام وهو نائمٌ مع المرأة فى فِراشٍ م وي و 
أَطْفَا الضوء ‏ ثم جاء فاخترٌ رأسَ الغلام » وقال للرجلٍ : ويكحك ! الَقّى بشَرْ 
فق ماع . فسقاه ثم انْطَلَقَ لهت فقال له الرجل : : سك بل م لقت 
الشَّمْعَةَ ؟ فقال : ويلك ! إنه اب أختى » وكرتُ أن أُشاهِده حالةً اذبح . قال : 
ا 0 : إن كنت آلَتُ منذٌ أختّى أن لا أَطْعَمَ طعامًا ولا 
أَْربَ شرابًا نح آله يحتك: » فكنثٌ عَطْشانٌ هذه الأيامَ, حتى كان ما 
ردك فيه لك واتعي يفن عر عله الل 

وكان مرصّه سُوءَ مزاج اغتراه وانْطِلاقَ البطن سنتين» فكان فيهما لا 
يَطْطَجعٌ على فراش » ولا يتوه على شىءٍ لقوة بأبسه » بل كان يَسعيدُ إلى تخا 
يُوضَعٌ له » ويَحْصُرُ مجلس مُلكه , ويَفْصِلُ بين الناس على عادته » حتى مات 
وهر كالك. فى يوم لشيس لمع لقيال من ريغ الأخرر ون هذه الجد يفن 
ثلاث وستين سنةً , مَلَكَ منها ثلانًا وثلاثين سنةٌ » وخلّف من الأموال شيمًا كثيئا» 
من ذلك سبعون رَطلا من جوهر» سامّحه اللَهُ تعالى » وقام بالأمرٍ من بعده ولده 
محمدٌ ؛ ثم صار الك إلى ابنه الآحَرِ مسعودٍ بن محمود ء فأشْبَه أباه» وقد صنّف 


ييل """ تناد عسل انق متيرقة واثليةه والحكاته: وتتوجاتة وكالكهقافاة:. 


)١‏ هو أبو النصر محمد بن عبد الجبار العغتبى » واسم كتابه « الكتاب اليمينى » . انظر طبقات الشافعية 
)١(‏ هو ابو بن ر وأسم 


. 37١5 2 ”١ه/0ه للسبكى‎ 
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ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وأربعمائة 


١‏ و 2 و 0 ع 

فيها' ' كانت وفاةٌ القادرٍ باللوا”» وخلافةٌ ابه القائم بأمر الله على ما سيأتى 
غيل وتيانه : 

وفيها وه قبت يان عطيمة لين المنة والزوؤلنض » وقويت لبهم الشكةء وقتلوا 
خلقًا منهمء ونهبوا الكوح ودار الشُريك الو ونهَتت الفاقة دُورَ اليتهود 
هم ثيبوا إلى معاونةأهلى الكرخ ين الؤوافض » وتذى الب إلى دُورٍ كثيرة» 
وَانتَسْرَّ نتَسَّرت الفئْنةُ جدّاء ثم سكتت بعد ذلك . 

وفيها كثّرت العَمَلاتٌ وانْتَضّرت المحنةٌ بأئر العيّارين فى أزجاءٍ البليٍء 
وتجاسروا على أمور كثيرة » 147/11و] ونهبوا دُورًا وأماكنّ سرًا وجهراء ليلا 
ونهاراء فلا حول ولا قوة إلا باللّهِ العليع العظيم . 


خلافة القائم باللَّهِ 
أبى جعفر عبدٍ اللَِّ بن القادر بالل بُويع له بالخلافة لما وى أبوه القادو بالل 


47١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »4١8 - 4١54/9 والكامل‎ »5١7 - 5١7/1١5 المنتظم‎ )١( 
.لآ١‎ - ص و‎ )4#.6- 

(؟) انظر ترجمته فى تاريخ بغداد 4/ /ا*» والإنباء فى تاريخ الخلفاء ص 2١18*‏ والمنتظم 25٠١/١8‏ 
وسير أعلام النبلاء 2171/١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )47٠ - 49١‏ ص 78ء والوافى 
بالوفيات 7/ 575؟. وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 4/ ه. 


كر 


أبو العباس أحمدُ بن إسحاق بن مدر باللّه ؛ بن العقَضِدِ بن الأميي” أي أحية 
الف بن الُْوَكلٍ بن لصم بن الرشيدٍ دين اللؤلاق :رن امرك ليله لاقي 

اماد عقن وى دق الليكة مون هلم الام غرو بيك وتقانين لنة ور أشهر 
وأحلٍ وعشّرين يوماء ولم يُعَمُو أحدٌّ ين الخلَفاءِ قبلّه هذا العمر ولا بعدّهء يمن 
ذلك فى الخلافةٍ إحدى وأربعون سنة وثلاثةٌ أشهر» وهذا أيضًا شىة لم يَسْبِقّه 
أحدٌ إليم وأثه أ ولن اناي 2 1 ؛ مَؤلاةُ عبد الواح بن قد وقد ا 
رمه الله مها لأهلٍ العلم والدينٍ والصّلاح» يأر بالمعروف وتنْهَى عن الدكر» 
وكان على طريقة لسلٍ فى الاغيقاد » وله فى ذلك مُصَئقات كانت قفرا على 
الناس » وكان أبيضٌ» حسَن الجسم » طويلَ اللّحْيةِ عَريضّها يَحْضِبِها » وكان 
يَقَومُ الليل» كثير الصَّدَقَةٍ مها للسنة وأهلهاء ببِخِضٌ البدعةً والقائمين بهاء 
وكان يُكثْدُ الصوع ويد الفُقراء من أقْطاعهء يَنِعَثُ منه إلى امجاورين بجامع 
المنصورٍ وجامع الرُصافةء وكان يَخرْجُ من داره فى زِىٌّ العامّةء فيرُورُ بور 
الصالحين» وقد ذكنا طَرَها صالخا يمن سيره عند ذكر ولاييه فى سنةٍ إحدى 
وثمانين وثلائماثةٍ » وجلّسوا فى عزائه سبعة أيام لظم المصيبةٍ به ولتَؤطِيدٍ البيعةٍ 
لوليه القائم باللّهِ أبى جعفر عبد الله بن القادر» وأقه قط التّدَى أؤميئةٌ» أذركت 
غلائه » وكان مولدُه بوم الجةة العامج عدرون ذى الققدو نه إحدى وبين 
وقلإثماثة» وكانت بيعة يحخضرَة القضاةٍ ارا وجرا والأعيان » وكان أول 


من بايعه الشريف الموْتَضَى » وأنْسّده أ" 


. فى باء.ام: «الأمين»‎ )١( 
. ) «دمنة . وقيل : تمنى‎ :8١ /9 فى م» وتاريخ بغداد : ويمنى )» وفى الكامل‎ )١( 
.418 :4110//9 والكامل‎ ,518/١5 الأبيات فى المنتظم‎ )5( 
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فإمًا مضّى ججَلٌ والْقَضَى 
وإنا فُجغنا ببدر الثّمام 
لنا عرّدٌ فى مَحَلٌ السُرور 
6 1 كه 
ولا حضّوناك عقدٌ البياع 
3 اأ١ظ]‏ فقَابَانا بوَقارِ ليت 


لنا بعدّك الصارمٌُ الْنْكَضَّم 
تيد ل وتات سي المدي 


طاليثه الأثراكُ برسم البيعقء فلم يَكنْ مع الخليفة شىغ؛ لأنَّ أباه لم يدوك 
مالّاء فكادت الفتنةٌ تقَعُ بين الناس يسبب ذلك , حتى دقّع عنة الملكُ لال 
الدولة مالا بجزيلا » نحوًا مِن ثلاثة آلافٍ ألفٍ دينار» واسْتَؤرّر الخليفةٌ أبا طالب 
محمد بنّ أيوب » واسْتَقْضَى ابن ماكولا . 

ولم يَحجٌ أحدٌ من أهل المشْرِقِ سوى شْوْذْمةٍ خرجوا من الكوفة مع العرب . 

ومن توفى فيها من الأعيان والكبراءِ غير الخليفة » رجمه الله : 

الحسنٌ بن '"علئ بن" جعفر , أبو علي بن ماكولاء الوزيئ لال الدولةٍ» 
"وقد تقدم أنه بُعث إلى التطيحةٍ ففئئحهاء ورام أخدّ البصرة فلم يمكثه ذلك» 
وقاتلؤه. دوتها فأصروهء فسأن أن يذقت :به إلى.الملك أى: كاليجاتء فعا عنه 
وأطلّقه » فلما صار إلى الأهواز تعامل عليه غلامٌ له م فقتلاه فى ذى 
الحجةٍ من هذه السنةٍ عن ست وخمسين سنة . 


5 


)١(‏ فى نساءام : «محل). 
(؟ - ؟) سقط من النسخ وفع من مساكر شيعا الع الا وانظر الكامل .1١57/9‏ 
5 - #9) فى بام : « قتله غلام له وجارية تعاملا عليه ) . 
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عبد الوَهّابٍ بن علىٌ بن نصر بنٍ أحمدّ بنِ الحسين بن هارونَ بنِ مالكِ بنٍ 
طَؤْق”' » صاحب الإخبةء املع البعُداديٌ » أحدٌ أئمةٍ لمالكيةٍ ومُصَئفِيهِم » له 
كات واكلوى» يحلظة لطا وله سير * فى القُروعَ والأصولٍ » وقد أقام ببغداد 
دقوَاء وولى قَضاءَ باكرايا وباسسناي”؟ ثم خرج ين بغدادٌ لضِيقٍ حاله » فدححل 
مصرء فأكرمه الْعارِبةٌ » وأغطؤه ذهبًا كثيراء فتموّل جدَّاء فأَنْشَأْ يقولٌ مُتَسَوْنَا 
إلى بغدادٌ : 
سلامٌ على بغداد فى كل مَوْقَنٍ وحن لها منى السلامٌ. مُضاعف 
لاد افقو عن "لوالو" ,انق سد عابي امارد 
ولكنها ضاقّت على بأشرها 2 ولم تكن الأززاققٌ فيها تُساعِفُ 
فكانت 1 كنتٌ أَهْوَى دوه وأخلاقه تَنأى به وتُخالِف 


و4 


له 


قال الخطيث البغداد يات امشكاك”) 
وكتَبتُ عنهء وكان ثقةٌء ولم ئَرَ المالكيةٌ أحدًا أَفْقَة 


قال القاضى ابن حَلّكانَ فى ( الوفياتٍ ) عنه”” : وعندّما وصّل إلى الديار 


)١(‏ تاريخ بغداد ١١1/١1*؛‏ وطبقات الفقهاء ص »١5/8‏ وترتيب المدارك 4/ ١591؛‏ وتبيين كذب المفترى 
ص 2554 وتاريخ دمشق ٠١7/514‏ طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق» والمنتظم 255١/١5‏ ووفيات 
الأعيان 19 وسير أعلام النبلاء /١17‏ 24755 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 4105١‏ - 170) 
ص ©86. 

(؟) بادرايا وباكسايا : بلدتان قرب واسط وبغداد . انظر معجم البلدان /١‏ 408 401. 

5 - ) فى بء م: (ملالة). 

(4) تاريخ بغداد /١١‏ ا. 

(5) كذا فى النسخ . وفى تاريخ بغداد أنه سمع من أبى عبد الله , بن العسكرى وعمر بن محمد بن سبنك 
وابن شاهين . 

(3) وفيات الأعيان */ .57٠‏ 


لا 


المضرية وحصّل له شىءٌ من المالٍ » وحشن حالّه ؛ مرض من أكلةٍ اشْئّهاها » فذّكر 

عنه أنه كان يَتَقَلَّتْ ويقولٌ : لا إلهَ إلا اللّهُ » ة/0: دوع عندّما عِشْنا مثنا . قال : 

وله أشْعاٌ رائقةٌ طريفةٌ» فمن ذلك قوله : 

ناشت ان فتتيقت ققالت تَعالَا واطلبوا للم بالحدٌ 

فقلتُ لها إنى ' فدَيُك غاصِثٍ 2 وما حكموا فى غاصِبٍ بسوى الَدُ 

ُذِيها وكقّى عن أثيم ظُلَامةٌ ٠‏ وإن أنت لم تَوْضَّئْ فألْهًا على العَد 

د 5 
فباتت يمينى وى ه هِمْيانُ خضرها وباّت يسارى وهى واسطة العِقْدٍ 

فقالت ألم أُحبو بأنك زاهدٌ فقلتُ بلى ما زَلْتُ أَرْمَدُ فى الزْهدٍ 
زعا أنقت :انه علكاة القاضى كبن الؤفاي"" 

بغدادٌ دارٌ لأهلٍ امال طَيبةٌ وللمفاليس دارٌ الصَّئْكِ والصّيقٍ 


ظَلَّلْتُ عيرات أُمْشِى فى أَزِقّتها ‏ كأنتى مُصحفٌ فى بيت زِنْديقٍ 


. فى الأصل : ولثمتك غاصبا)‎ 0-5١١ 
.7؟1١‎ / وفيات الأعيان‎ )١( 
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ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 


00 ِو 0 ءَِ 5 
فى سادس الوم" اسْتَشْقَّى أهل بغداد لتَأَُرِ المطر عن أوانه فلم يُسْقَوْاء 
ولما كان يوم عاشوراءً عمِلّت الروافضٌ البدعةً الشنعاءَ » وكثر النّوْح والبكاءٌ ؛ 

2 58 2 1 عٍِ 0 عٍِ 


أهل بغدادً بانساعها مائة د إنسانٍ فى 5 كلها" . 


وفيها وقّع بين الجيش وبين جَلالٍ الدولة» فائفق الحال على مُروجه إلى 
البصرة » فردٌ كثيرا من بجواريه إلى أستاؤهن قبله » واسبقَى بعضّهن معه ». ورج 
ين بغداة ليلةً الاثيين سادس ربيع الأولٍ منهاء وكتب الغلمانٌ الأُسْمَهسِكَارٍ يه إلى 
لجار كا وعم شاي وراد تر بات ا ولم و أحد من أهلٍ 
العنادٍ ”والإخَاد"» ونهبوا دار جلالٍ الدولة وغيرهاء وتأَجر مَجىغ” أبى 
كاليجارء وذلك أن وزيره ' العادل بن مافيّة” أشار عليه بعدم القّدوم إلى بغداد » 


17١ والكامل 477/9 - 477» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ء"98٠.0‎ - 775/١٠ المنتظم‎ )١( 
.151 - 1١5 ص‎ )48.6- 

- 5) فى باء م: (واحد). 

م - سم فى الأصل : 9 ولا الحساد ) . 

(4) من هنا خرم فى 9 ب » ينتهى فى صفحة 7١1‏ عند قول المصنف : ١‏ وممن توفى فيها من الأعيان) . 
(ه - ه) سقط من: م2 وفى ص : ١‏ العادل بن قثاقة ) . وفى المنتظم 1 4”,: «أبو منصور وعد 


) 41١/1١6 البداية والنهاية‎ ( "54١ 


فكثر العيّارون يبغدادً وتفاقم الحا بهم » وفصد البلدُ» وافْمّر جَلالُ الدولة بحيث 
إنه احتاج إلى أن باع بعضٌ ثيابه فى الأسواق » وجعل أبو كاليجاز يَتَوَهُمْ مِن 
الأثْراكِ » ويَعلْلُْبُ منهم رهائن» فلم يَنِْنْ ذلك» وطال المَصْلُء فرجعوا إلى 
مُكاتبة جلالٍ الدولة أن يَوْجِعَ اران ار رق 
البلي على عاديّه » 40/47 اطع ” 5 ربع بعد ثلاث وأربعين ليلة إلى ا 
وأَؤْسّل الخليفةٌ الرسل إلى الملكِ أبى كاليجار» ويمن بعث إليه القاضى أبو الحسن 
الماوردٌ » عل عليه ويشتّؤحجشٌ منه ٠»‏ فدخلوا عليه وقد تحكل أْوًا عظيمًاء 
فسأل أن :آ يُلَقَب بالسلطانٍ المعظم مالك لأم» فقال المموَردِئٌ : هذا لا كن ؛ لأنَّ 
ا ال 0 ل 
الدراهم آلافٌ , وتحف 57 راقع الح على طل أرزاقهم ين الخفة 
فتعذّر ذلك ع فرامُوا أن يَفُطعوا خطبئه » فلم تُصَلُ الجمعةٌ فى هذا الوقت »2 ثم 
تُخطب له مِن الجمعةٍ القابلة» وتحّيئط البلدُ جدًّا وكثُر العئارون . 

ثم فى ربيع الآخرٍ من هذه السنةٍ حلّف الخليفةٌ لجلالٍ الدولةٍ بحخلوص النية 
وستتهاء راع على ها به بن ادق وصلاع ايز والشريرة واتبروقع ينها 
ل الدولة وشّوبه اليك و ته كه بهء ثم اغتذر إلى الخليفة » 

وفى رجب غلّت الأسعارٌ جدًّا يبغداد وغيرها من أراضى العراقٍ » ولم يَحجٌ 
- فنة ؛» والمثبت موافق لما فى الكامل 477/8 » وانظر ما سيأتى فى صفحة 545 » وفى تاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات 25١‏ - رم ص 7 :١‏ «ابن قبةَ) . 


)١ --‏ سقط من: م. 
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أحدٌّ منها . 

وفى هذه السنةٍ وقّع مُوتانٌ عظيمٌ ببلادٍ الهندٍ وَعَرْنةَ وُراسانَ وججوجانَ 
الى وأَصْبَهانَ » خرج منها فى أَدْنَى مدةٍ أربعون ألفَ جنازةٍ » وفى نواجى لجل 
والمؤصلٍ وبغداد طرفٌ قوٌ من ذلك بِالجَدَرٌِ » بحيث لم تَخْل دارٌ ين مُصاب » 
واسْئَمَمَ ذلك فى حزيرانَ وكُورٌ وآ" ' وأَيْنُولَ وتَصْرِينَ الأول والثانى » وكان فى 
الصيض أكثد منه فى الخريفي . قاله اين الَوزَيٌ فى ( المَُلِم »"" . وقد رأى رجل 
فى منامه من أهل أُصْبَهَانَ فى هذه السنةٍ مُناديا يناِى بصوتٍ جَفْوَرِئٌ : يا أهلّ 
أصْبَهانَ » سكت » نطق » سكت » نطق . فائتبه الرجل مَذْعورًاء فلم يَدْرِ أحدّ 
تأويًها » حتى قيل ذلك لرجل لبيب فقال : اخدّروا يا أهلّ أضبهانَ » فإنى قرأ 
فى شعر أبى العتاهية : 

سكت الدهدٌ زمانًا عنهمُ ثم أبكاهم دما حين نَطِقْ 

فما كان غيدُ قليلٍ حتى جاء الملكُ مسعوةٌ بن محمود بِنِ شبكيكين » فقتل 
منهم خلمًا كثيرا» حتى قتّل الناس فى الجوامع . 

وفى هذه السنةٍ ظفر الملكُ أبو كاليجار بالخادم صِبْدَلٍ” ' فققّله» وكان قد 
دوه عن اكه كر اق فد ستز الأسسو فراع مل : 

وفيها مات ملك التركِ الكبيه صاحبُ بلادٍ ما وراءَ النهر » واسمّه قدرخان . 


0 م 4 
8/5 اوع وممن تؤفى فيها من الاعيانٍ : 


. آذار » » وآب : أغسطس‎ ١ : فى م‎ )١( 

(؟) المنتظم 1/1١6‏ 770. 

() ليس فى ديوان أبى العتاهية . والبيت فى المنتظم .7٠١/١8‏ 
(4) فى م: ١‏ جندل» . وانظر الكامل 54371//9. 
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1-0 7 - ع و 0ض إطة 0 
رَوْحُ بِنُ محمدٍ بن أحمد » أبو زُزْعة الرازئٌ » قال الخنطيبٌُ 


بجماعةً » وقَدِم علينا حاجًا فكتيِتُ عنه» وكان صَدوقًا فَهِمَا أَديَاء , يَكَفْقَهُ نر 
يدن انف 1 روي لعباء امجهان . قال وى أنه مات بالتوخ سنة ثلا 
وعشرين وأربعمائة . 

ضف 


علئ بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعم أبو الحسنٍ البصرى ؛ 
0 ا خم الفقيةُ ل . قال البؤقانع” ' : هو 


ومن شعره 35 

إذا أَظْمَأنك أَكتُ العام كمّثك القّناعةٌ شِبِعًا وريًا 
فك رجلا رخل فى الثَّرَى وهامةٌ هِمّيه فى القُّريا 
بها المائل" ذى اكروة.. أكزاة عن فى يديه أبيا 
فإِنَّ إراقة ماءٍ الحيا 5 دون إراقةٍ ماهٍ المْحَهًا 


/ وسير أعلام النبلاء 251/117 وتذكرة الحفاظ‎ 2531/١٠ والمنتظم‎ »4٠١ /8 تاريخ بغداد‎ )١( 
وطبقات الشافعية الكبرى‎ 2٠١5 ص‎ )4«. - 47١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ ٠ 
للسبكى 98/14/ا9.‎ 

.4٠١ /8 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 257١/١١‏ وطبقات الفقهاء ص 2١7١‏ وتبيين كذب المفترى ص 255٠‏ والمنتظم 
225١ 6‏ وسير أعلام النبلاء 2440/11 وتذكرة الحفاظ / 21١١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )47٠ - 49١‏ ص 2٠١4‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ه/10؟. 

(5) تاريخ بغداد 997/1١١‏ 

(5) فى م : «بادرة؛. والبأو: الكثر والفخر. اللسان (ب أ و). 

(5) تاريخ بغداد 2355/١١‏ والمنتظم 7/١٠١‏ 389. 

0 فى الأصل » ضَّ: « لتأميل) . 


7 2 : زلف 1 4 

محمد بن الطيّب بن سعيد بن موسى , أبو بكر الصَّبَاعْ » حدّث عن 
النَجَادٍ وأبى بكر الشافعئن » وكان صَدوقًا» وقد حكى الخطيبُ البغداديٌ أنه 
عم امو 00 بن قمر يوت كر ره 3 00 1 
تَرَوّج تسعمائة امرأةٍ » وذكر أنه تَوْفى عن خمس وتسعين سنة » رحمه الله 
تعالى . 

٠. 5 يب(6)اعي, و2‎ 9 5 2 ِ (١ 7 

عليُ بن هلال » الكاتبٌ المشهورء ذكر ابن خلكان أنه تؤفى فى هذه 

السئةٍ » وقيل : فى سنةٍ ثلاث عشْرةً . كما قدّمنا . 


2535/١8 فى النسخ : « سعد) . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد 888/0 والمنتظم‎ )١( 
.1١١4 ص‎ )47٠8 - 47١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 2474 /١17 وسير أعلام النبلاء‎ 

(؟) فى الأصل» ص : ١‏ بسبعمائة ) . 

(*) كذا فى النسخ . وفى تاريخ بغداد وقع أنه ولد فى سنة ثمان وثلاثين وثلائمائة ومات سنة ثمان 
وعشرين وأربعمائة » فيكون عمره تسعين مسنة . وفى تاريخ الإسلام أنه عاش خمسا وسبعين سنة . 
(4) تقدمت ترجمته فى صفحة 554 . 

(5) وفيات الأعيان 7/ 8457. 
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ثم دخلت سنة أربع وعشرين وأزبعمائة 
فيه ' تفاقم الحال بأمر العارين» وترايدَ أنوهم وأَحْدُهم العملاتٍ » وقرى 
مر مُقَدّيهِم البوجمئّ » وقتل صاحب الشُرطةٍ غِيلةً » وتوائرت التّهَباتُ 2 فى 
الايلٍ والنهارٍء واحتمّظ الناسٌ بدورهم وحرّسوها حتى دار الخليفةٍ وسور البلدٍء 
وعظم الحتطبُ بهم جدّاء وكان من شأنٍ هذا البُرججمئ أنه لا يُوْذِى امرأةٌ ولا 
أذ مما عليها شيئّاء وهذه مُروءةٌ فى الظلم» فيقال له كما قال الشاعه” : 


» عنانَيِك بعض الشدٌ أهونُ من بعض * 


وفيها أَحَذ جَلالُ الدولة البصرةً » وأرْسَل إليها ولدّه العزيرء فأقام بها المخطبة 
لأبيه ؛ وقُطعت منها حُطَبةٌ أبى كاليجار هذه السنةً والتى بعدّهاء ثم اسْبُوجعت 
من بجقلال الدرولة+ وأخرج سوا ولتدن " ووفك الال لأ #التعا د > 
وفى هذه السنةٍ ثارت الأثْراكُ بالملك جلالٍ الدولة؛ تأر أززاقهم, 


وأخرجوه مِن داره , ورسّموا عليه فى مسجدذه »)2 وأخرجت خريعه ع فَذْمَب 


47١ والكامل 475/9 - 47» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 3837 - 75/١8 المنتظم‎ )١( 
.١54 ١87 / ا ص 7 والعبر‎ )4936- 
. ) فى م» ص : ( العملات‎ )١( 
: طرفة بن العبد » وصدر البيت‎ )( 
+ أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا‎ » 
. ١/1 ديوانه ص‎ 
(؟ - 8) سقط من:ام.‎ 


545 


:/م؛ اطع فى الليل إلى دار الشريف الْوْتَضَى فنزلَ بهاء ثم اضطلحت الأثراك 
عليه » ور له على 0 00 ورججع داره » 5 اعاريه 
ا ونُراسانٌ هذه اليك #القياء البلاد . 

7 م ةُ 3 

ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 

5 2 ١ ع‎ 5 

أحمدُ بن الحسين بن أحمد , أبو الحسين'' » الواعِظ المعروف بابنٍ 
الماك » وُلِد سنة ثلاثين وثلاثُمائةٍ » وسمع جعفرًا الخلّدئ وغيره » وكان يَعظ 
بجامع المنصور وجامع المهدئ » ويَتكلم على طريقة يقةِ التصِوُفٍ » وقد تكلّم بعش 
الأئمة فيه» ونسب إليه الكذبّ . وى فى هذه السنةٍ عن أربع وتسعين سنة » 


وذُفْن يباب حرب » واللّه تعالى أعلمٌ . 


219/١ ومختصر تاريخ دمشق 45/7» والضعفاء والمتروكين لابن الجوزى‎ 2٠١١ /4 تاريخ بغداد‎ )١( 
١114 ص‎ )45١ - 45١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 2770177 /١5 والمنتظم‎ 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين وأربعمائة 


فيها'' غزا السلطانُ مسعودٌ بن محمود بن سُبكيكِين بلا الهنيء وقح 
٠‏ حصونًا كثيرةٌ » فكان من جمليها أنه حار قَلْعدٌ حصينةً » فخربحت ين الشور 
تجورٌ كبيرةٌ ساحرةٌ. وأحَذت مكتسةً هلَتها ورستْها على ناحيةٍ جيش 
المسلمين » فمرض السلطانُ مسعودٌ تلك الليلةً مرضًا شديدًا» فاؤتّحل عن تلك 
قلع فلما اقل ذاهِيًا عنها مُوفى عافية كاملةً » وربجع إلى عَرْنةَ سالا . 
وفيها تَوَلى البِساسِيرِىٌ حماية الجانب الغريع””' من بغداد لا تفاقم أمد 


العَيّارِين وكثر سرهم وفسادُهم . 


لها 


وفيها وَلى سنانُ بن سيفٍ الدولةٍ غريب بن محمدٍ بن مَفْن بعد وفاةٍ أبيه» 
مهف ع ع 
فقصّد عمّه قِؤواسا © فاقكه وساعّده على استقامة أموره . 
وفيها هلك ملك الروم أرمانوسٌ » فملكهم من بعده رجلّ ليس من بِيتِ 


47١ والكامل 9 - 4"84» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 547 - ١٠١9/١١ المنتظم‎ )١( 
ص 79 ل ول‎ )436- 
.) ؟) فى م: (الشرقى‎ 
الذى فى الكامل أنه توفى سيف الدولة أبو سنان غريب بن محمد بن مقن وقام بالأمر بعده أبو‎ )"( 
الريان . وفيها توفى بدران بن المقلدء وقصد ولده عمه قرواشاء وأنه أقره ودفع عنه بنى غمير. انتهى‎ 
. مختصرا‎ 

فقرواش عم ولد بدران بن المقلد. وليس عم أبى الريان بن سيف الدولة . فلعله انتقال نظر من 
المصدف . والله أعلم . 
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بال اللدينة الت لهم ”+ 

وفيها كثُّرت التلازل بمصرٌ والشام » فهدَّمّت شيئًا كثيرًاء ومات تحت الوَدْم 
خحلقٌ كني » وانْهدَم بين الَلةِ ثلُهاء وتقطّع جامغها تَقْطيعًاء وخبرج أهلها منهاء 
فأقاموا ظاهرها ثمانية أيام » ثم سكن الحال فعادُوا إليها » وسقّط بعضٌ حائطٍ بيتٍ 
المقدس» ووقّع من - داود قطعةٌ كبيرةٌ» ومن مسجدٍ إبراهيم قطعةٌ» 
وسَلِمَت الحجرة» وسقَّطّت منارةٌ َشقلانٌ » ورأَسٌُ منارة عَرَةَ » وسقّط نصفٌ 
بِيانٍ نابنْسَ» وحُسف بقرية بإزائها'" وبأهلها وبقّرها وغنمهاء وساحت فى 


١ 7‏ و 7 9 زف 
الأرض » وكذلك قَُى كثيرةٌ هنالك . ذكره ابن الجوزئ 


1/5: اوع وكان غَلامٌ شديدٌ ببلادٍ إفْرِيقية ؛ وعصّفت ريخ سَوْداءٌ 
بِتَصِيبِينٌ ) فَألْقَث” ' شيمًا كثيرًا مِن الأشجار كالبُوتٍِ والجؤز والعُئاب » وافتلعت 
قصررا مشي يجار وآ وكس » ثم سقط معطو معه بر أمثال الح والأنود 
والأصابع» وجرّر البحو مِن تلك الناحية ثلاث هراس » فذهّب الناسُ خلف 
السمكِ » فربجع الماع عليهم فهلك خلقٌ كثيرٌ . 

وفيها كدر الموثُ بالمخوانيق””'» حتى كان يُعْلَقُ البابُ على مَن فى الدارٍ » 
كلّهِم قد مات , وكان أكثد ذلك بيغداد» فمات مِن أهلها فى شهر ذى الِجةٍ 


. لم يذكر فى الكامل أن هذا الرجل من سلالة قسطنطين» بل إن بنت قسطنطين هى التى اختارته‎ )1١( 
فى النسخ : «البازان ) . والمثبت من المنتظم . ويإزائها أى : بإزاء نابلس. ولم نجد فى معجم ما‎ )5( 
. استعجم ومعجم البلدان قرية أو بلدا تسمى البازان‎ 

.51٠.0 7199/١١ المنعظم‎ ”( 

(4) فى الأصل : « فأتلفت » . 

(ه) الخوائيق : جمع مئاق » كل داء يمتنع معه نفوذ النّفّس إلى الرئة . الوسيط (خ ن ق ). 


0 


وفيها ود عت الفتنةٌ بينَ الست والروافض حتى بن العيَارِين من الفريقين» 
ومع ابنا الأصبهانئ - وهما مُقَدّما عيَارى أهل الشِنةِ - أهلّ الكوخ من وُرودٍ ماءٍ 
دِجْلةَ فضاق عليهم التّطاقٌ . وقتل ابن البو جم وأخوه فى هذه السنة . ولم 
يَحْجّ أحدٌ مِن أهل العراق . 

ع . ّ 

ومن تؤفى فيها من الاعيانٍ : 

0 1 ع 2 8 00 ١‏ و 

أحمدٌ بِنُ محمد بن أحمدّ بن غالب الحافظ , أبو بكر ' المعروف بالبوقازع » 
ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة » سيمع الكثيرء وركل إلى البلادٍء وجمّع كتبا 
كثيرةً جدّاء وكان عالا بالقرآنٍ والحديث والفقه والنحوء وله مُصَبَاتُ فى 


و كاهو 


الحديث حسنةٌ نافعةٌ . قال زمر إإاعاك ايرتان عب ها لضان مروم 
ايك انق عيدى اوقال عيوي” : ما رأَئتُ أعبد منه فى أهلٍ الحديث . وى 2 
0 


الخميس تشتهل رلعسهه وطال عليه أبواغلة تن أبى تومو باشو رذن 


فى مَقبرةٍ الجامع ببغداةء وقد أَؤْرّد له الحافظ ا 5 من شعره قوله : 


أعل , تقاسي' كقك الويف اي و المعدا 
يمسر 9 - واحي 9 


(1) فى الأصل؛ ص : « تسعون» . 

(؟) تاريخ بغداد 4/ */الء وطبقات الفقهاء ص »؛ وتاريخ دمشق ١4/7‏ طبعة مجمع اللغة العربية 
بدمشق » والمنتظم 2517/١8‏ وسير أعلام النبلاء 2474/١117‏ وتذكرة الحفاظ */ 2٠١174‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات )47٠ - 45١‏ ص 2١47‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 47/4. 
(*) تاريخ بغداد 4/ ه/اا. 

(4) فى تاريخ بغداد والمنتظم أنه توفى يوم الأربعاء» وزاد فى تاريخ بغداد أنه دفن يوم الخميس . 
(5) تاريخ دمشق 1/1 158. 


() فى الأصلء م: «أجمل». 


أَشْعَلُ نفسى بتَضصْنيفِه وتخْريجه دائمًا سَرْمَدَا 
فطؤرًا ُصَنْه فى الشيوخ2 وطَوْرًا أَصَئْفَه كته تضنةا 
ُو الخارئٌ نيما نحاه وصكّفه جاهِدًا مهنا 
ومُسْلم إذ كان رَيْنَ الأنام بِتَضْنيفه مُسْلِمًا مُرشِدَا 
ومالى فيه سوى أنعى أراه وى صادف المقُصِدًَا 
ودجو النُواتِ بكثب الصلاةٍ على السيدٍ الصْطْفى أَحمدًا 
"وأسألٌ ربّى إلة العبا د جربا على ما به عدا 


أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد ) أبو العباس الأَبيرَزْدىٌُ " : 


و 


أحدٌ أئمة الشافعية » مِن تلاميذ يل 44/43 ١ظ]‏ الشيخ أبى حامدٍ الإِسْفْرايينع » كانت 
له حَلْقَةٌ فى جامع المنصور للهُثياء وكان يُدَوسُ فى قَطيعةٍ الربيع » ووّلى الحكم 
بيغدادٌ نيابة عن ابن الأكفانق » وقد سيع الحديتٌ» وكان ا حسَن الاغْتِقادٍ» 
جميلٌ الطّريقة » نصح اللسانٍ» صَبورًا على الفقر كاتمًا له» وكان يَقو تقول الشعر 


001 


اليد » وكان كما قال 0 مسد البصاهل أقفِيآة ورت التَعَفْفٍ 


سس الردو 


٠ 2 7 َِِ 32‏ 
تكرئهقم سبته لا معلرت _الكانت إلكاناً © [ابقرة: 0077 . تُوْفى فى 
جمادى الآخرة » ودُفِن بمقبرة باب حرب . 


أبو عل البدنيجئ » الحسئ بنْ عبد الل بن يحبى » الشيخ أبو علئ 
ديجت" ألعة آئمة الساففية + وتلبيذ أبن ساق الإسفرايييق أيضاء#ولم 


. زيادة من مصادر الترجمة» ليست فى النسخ‎ )١ - ١( 

)١(‏ تاريخ بغداد ه/ ١ه‏ وطبقات الفقهاء ص »١55‏ والمنتظم 2557/١0‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 475١‏ - 47”8) ص 8 ١ه‏ وطبقات الشافعية للسبكى 4/ .8١‏ 

() تاريخ بغداد / 47 "0 وطبقات الفقهاء ص 2١554‏ والمنتظم 47/١‏ 25 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )47٠6 - 405١‏ ص ٠ه‏ ١ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 4/ ٠8‏ ". 


56١ 


عاك 


َكُنْ فى أصحابه مثله » دوس وأنْتّى وحكم بيغداة » وكان دين ورغ ٠‏ توه فى 
جُمادّى الآخرة من هذه السنة يمنا 


عبدُ الوَهّابٍ بن عبدٍ العزيز بن" ارسي ص بر القَرَج التَمِيمُ”": 
الفقية الي الواعظ » سي بن أبيه ًا مُسلْسََا عن علق" : الحّانُ الذى يُقْبلُ 


2ر2 


طقن انض عند راكاد اللا ينذا بالتوَالِ قبل السوَالٍ . تُوْفُى فى ربيع 
الأول » ودُفْن فى مَقْبرةٍ أحمدّ بن حثْبلٍ . ١‏ 
غَرِيبُ بن محمدٍ بن مَقْنِ سيف الدولةٍ. أبو سنان” » كان قد ضرب 
الشكة باسمه ) وكان مَلِكا مَُمَكْنَا فى الدولق» كحاض خمسّمائة أل دينار» 
("وقام ابله نان بعته» وتقؤى بعقه ؤواش » واشتقامت أموؤه به موك كوخ 


ايو د عر للنبعين منندة : 


. سقط من: م. وفى ص بياض‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 7/١١‏ وطبقات الحنابلة ؟/ »١187‏ والمنتظم 44/١6‏ ؟»؛ وتاريخ الإسلام (حوادث 
ووفيات 45١‏ - ."*4) ص .1١5١‏ 

(*) وهذه صورة الأثر المسلسل كما كتبها عنه الخطيب فى تاريخ بغداد: حدثنا عبد الوهاب بن 
عبد المرير ين ارت بن التندين اليك بن يمان ين الأسوه بن فياك ون يزيد بن أكينة ابن عبد للد 
التميمى من لفظه قال: سمعت أبى يقول : سمعت أبى يقول : سمعت أبى يقول : سمعت أبى يقول : 
سمعت أبى يقول : سمعت أبى يقول: سمعت أبى يقول : سمعت على بن أبى طالب وقد سثل عن 
الحنان المنان فال :... | 

(4) تقدم ذكره فى حوادث هذه السنة . وانظر الكامل 478/9. 

١ه‏ - ه) سقط من: ص . 


فم دخات سكة اث وترون وارتعمافة" 


فى ارم كثر تَرَدُدُ الأعراب فى قطع الطريتي إلى حَواشِى بغدادٌ وما حولها ؛ 
بحيث كانوا يَسْتَلِبون ما على النساءٍ» ومن أُسَدُوه أُحَذوا ما معه وطالبوه بفداءِ 
نفسه » واشتفكل أمد العيّارين يبغداد » وكثّرت شُرورُهم وإفسادّهم . 

9 5 ع 0 
وفى مُسْكَهَلُ صمَّر زادكت دِجلةٌ بحيث ازتقّع الما على الضّياع ذراعين» 
024 زف 0 31 500 2 
وستقط من البضرة فى مرغ "نلاة آيام'" نحو من ألم دارا: 

وفى شعبانَ منها ورد كتابٌ من مسعودٍ بن محمود بن سُبُكيكين بأنه قد فتح 
2 : 5 5 20 عِ (5) عره 3 2 
فتحًا عظيمًا فى الهندٍ » وقتل منهم خمسين الفا ء واسّر تسعين ألفا» وغيم شيئا 
كنيةا:: وله الحم اليه . 

ووقّت فتنةٌ بين أهلٍ بغدادً والعيارين» ووقّع حريقٌ كنيد فى أماكن متَعدّدةٍ 

ىق 3 7 5 0( 9 ع دي 0 
منها» وانسّع الوق على الراقع : ولم يحُجٌ أحد من هؤلاء ولا من أهلٍ 
حُراسانَ فى هذا العام . 


ومن تُوُفى فيها من الأعيانٍ : 


- 47١ والكامل 440/9 - 45 4» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »5 47 54 /١© المنتظم‎ )١( 
صن لاما وك‎ ) 

(؟ - )١‏ فى المنتظم : « فى هذا اليوم وليلته ) . ولم يُذكر هذا الخبر فى المصدرين الآخرين . 

(0) فى المنتظم : ( سبعين») . 

4١‏ - 4) هذه العبارة مَكَلء يُصِرَبٍ فى الأمر الذى لا يُستطاع تداركه لتفاقمه . انظر المستقصى فى أمثال 
العرب للزمخشرى /١‏ 5". 


03 و ُُ )ع 
أحمد بن كلب الشاعرٌ امن مالك لمق »تررق ابن الجوزئ فى 


4 
« التقظم ) بسنده 5١/41‏ ١او]‏ فج طزيق أن عن الايد كم أن 


أحمد بن ليب هذا السكين العترئ”' تعش ق نشايا يقال له أسلع " بأ 
الجقد هن بي عالق '» وكان فيهم وزارةٌ وحِجَابَةٌ » فأنْصّد فيه أشعارًا تُحدّث 
ليها ركاه املع قن بات العام وي تجالتي مساو » اشفيا ون الاي 
وانْقَطّع فى داره” '» فلا يَجْتَمعُ بأُحدٍ من الناس » فاؤداد غَرامُ ابن كُلَيِبٍ به حتى 
مرض من ذلك مَرَضًا شديدًا » عادّه الناسٌ منه» وكان فى جملةٍ مَن عادّه بعض 
امتشايخ » فسأله عن مرضه فقال : أنتم تغلمون دائى ودوائى » لو زارنى أُسلَمْ ونظر 
إلى نظرةٌ » ونظزته نظرة واحدةٌ بِرئْثُ » وزلا فأنا هالكٌ . فرأى ذلك الشيخٌ من 
المصلحةٍ أن لو دحل عليه وسأله أن يزوره ولو مرةٌ واحدةً مُحَْفِيَاء ولم يَرَلْ به 
حتى الْطْلَّقا إليه» فلما دحلا دَرْيَهِ تغيّر الغلامُ واسْتّخيا من الدخولٍ عليه جدّاء 


)1١(‏ المنتظم 2547/١‏ وبغية الملتمس ص 2507 ومعجم الأدباء 2٠١8/4‏ والكامل 3/ 4 44» وإنباه 

الرواة ١‏ 45» والنجوم الزاهرة 4/ .58١‏ 

/4 ومعجم الأدباء‎ 2505 - 7١7 وانظر القصة أيضا فى البغية ص‎ .145 - 747/١ المنتظم‎ )١( 

٠48‏ - هال 

- #) سقط من: م. 

(5) العثرى : الذى لا يجدّ فى طلب <نيا ولا آخرة «اللسان زع ثبر). 

ا ا ؛ كن أحد ين سين لاحن تاه الأسلل ٠‏ وليف" الس فته 

الأدباء : 9 بن أحمد بن سعيد بن قاضى الجماعة » . وما فى المصادرء وما عندنا صواب ؛ فوالد ( سعيد) 

جد «أسلم » هذاء هو ابن قاضى قضاة الأندلس أو قاضى الجماعة؛ واسمه أسلم بن عبد العزيز» وقيل : 
هو أسلم بن عبد العزيز بن هاشم بن خخالد بن عبد الله ب بن كبالةدين عبد الله بن سيق بن اعد . وصحح 

هذه التسمية الثانية الضبى فى البغية . فاسم «أسلم ) صاحب الحكاية هنا مذكور على الاختصار 

والشهرة » واللّه أعلم . انظر بغية الملتمس ص 2398 وسير أعلام النبلاء 4 45/١‏ 5. 

(1) فى الأصل» م؛ ص : «دارهم». والمثبت من معنى ما فى مصادر التخريج . 


>56: 


رع أ فحوص ب الرجل كل الحجؤص لِدْيِلَهُ عليه » فأبى”" وانْصضَرف فدخحل 
الرجل على ابن كلهِب » فذكر له ما كان مِن أمرهء وقد كان غلامُه دخل إليه 
ره ُو أل عليه » ففرح جداء فلم جوعه اختلط كله واشعطارب 
فى نفييه » ثم قال لذلك الرجلٍ : اشمغ يا أبا عبد اللِّ مّى والحقّظ عنى . ثم أَنشَأ 
ول 

أُسْلّمْ يا راحةً العَليلٍ (ِمْقَا على الهائم التّحِيلٍ 

يشلك اشون لع تؤانى متعم الظالي الجليلٍ 

فقال له الرجلٌ : ان الله ما هذه العظيمةٌ ؟! فقال : قد كان . فخرج الرجل 
من عنده » فما توّسّط الدَّوْبَ حتى سمع الصّراحٌ عليه» وقد فارّق الدنيا . 

وهنده رَلََّ سَتْعاْ » وعَظيمةٌ صَلْعَاءُ» وداهيةٌ دَهْياكٌ» ولولا أن هؤلاءٍ الأئمة 
ذكروها لما ذكوهاء ولكن فيها عِبْرةٌ لأولى الألباب » وتّنبية لذّوى العقولٍ أن 
يشألوا الل رحمته ونُطْفَه بهم أن يعَبِمَهم على الخيرٍ والإسلام والشئةِ عندَ لمات 
إنه كريم جحوَاة . 

كال اللعفدة" +والشداق أبو نحي علق ند أحنة قال ؟ الكدق ميد 
اب عبد الرحمن النُحْوِىٌ”'' لأحمدّ بن كُلَيب » وقد أَهْدَى إلى أُسْلَم كتابَ 


)١ - ١(‏ فى م: «وقال للرجل العالم لا أدخل عليه» وقد ذكرنى ونوه باسمى وهذا مكان ريبة وتهمة 
وأنا لا أحب أن أدخل مداخل التهم ) . 

. (؟) بعده فى م : « عليه فقال له : إنه ميت لا محالة فإذا دخلت عليه أحبيته فقال يموت وأنا لا أدخل فلا 
يسكطظ الله على ويفضيية وأرى أن يل 

(") المنتظم .5145/١6‏ وانظر بغية الملتمس ص 25١1 205١5‏ ومعجم الأدباء 115/4. 

(:) سقط من: م. وفى الأصل » ص : ١‏ النحيى ) . والمثبت من المنتظم . 


« القصيح ) لثعلب : 
هذا كساة» التسيع. كا نشد ملمع 


ومَيِثّه لك طوعًا كما ومَبِتّك رُوحى 


الحسنُ بن أحمدّ بن إبراهيم بن الحسن بن محمدٍ بن شاذانَ بن حرب بن 
مهْران » أبو على بن ]٠٠١/:1‏ شاذان البرَارٌ"' , أحدُ مشايخ الحديثٍ» سيع 
الكثير» وكان ثقةً صَدوقًا » جاءه يومًا شابٌ غريبٌ فقال له : إنى ريت وسو 1 


الله يِه فى المنام » فقال لى : اذْمَتِ إلى أبى علي بن شاذانَ فسَلْ عنهء وأقْرِئه 


ٍِِ 


منى السلامٌ . ثم انُصَرَف الشابٌ » فبكى الشيحٌ وقال : ما أَعْلّمْ لى عملا أَسْتَحِق 
به هذا غير صبرى على إشماع الحديث » وصّلاتى على رسول اللّهِ يقد كلما 
0 د 000 1 7 ا ١‏ ءّ 
ذكر . ثم توُفى بعد شهرين أو ثلاثةٍ من هذه الرُؤياء فى مُكَوْمٍ هذه السنةِ عن سبع 
وتسانين شدة ع وذقق فاب الذتزه حم الله نمال 
ل ام امع )اي 2 7 سور 0 4 0 ' 
الحسنٌ بن عثمانّ بِنِ أحمد بن الحسين بنِ سَوْرَةْ أبو عمر الواعظ 
العروف باب القَوِء سمع الحديت ين مجماعة . قال ابن الجؤزئٌ”” : وكان 
يع وله بلاغةٌ» وفيه كرمٌ » "وكان يقد يأمه بالمعروفي ويَنْهَى عن الك" 2 


)١(‏ تاريخ بغداد 9/ 25109 والمنتظم 256٠/١‏ وسير أعلام النبلاء /١17‏ 2415 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات )4.١ - 47١‏ ص ١.5٠ء‏ والوافى بالوفيات /١١‏ 29914 والجواهر المضية ؟/8". 
وجاء فى تاريخ بغداد ( الحسن بن إبراهيم بن أحمد» . 

(؟) تاريخ بغداد / 2357 والإكمال 7/ ١/ا»‏ والمنتظم 55٠ /١ ٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
0١‏ - 0 476) ص 2٠077‏ والنجوم الزاهرة 54/ 587. وجاء فى المنتظم « بن الحسن») بدل « بن 
الحسين), وأشار محققاه أنه فى نسختين للمنتظم بن الحسين». وجاء الاسم فى تاريخ الإسلام 
مختصرا (الحسن بن عثمان بن سورة ) . 

.36٠ 1/1١8 المنتظم‎ )5( 


(5 - 4) فى م : ( وأمر بمعروف ونهى عن منكر ) . والمثبت من الأصل» ص » زيادة ليست فى المنتظم . 


56 


ومن سّعره : 

دخَلْتُ على السلطانٍ فى دار عِرَهُ شر ا كر 

وقلثٌ انُظروا ما بين قَقْرى وملُككم2 بمقدار ما بين الولايةٍ والعَرْلٍ 
ونى فى صفَرِ » وقد قارب الثمانين» ودُفِن مقْبرةٍ باب حرب إلى جانبٍ ابن 


الماك . 


- 


/ه ( البداية والنهاية 475/١٠‏ ) 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وأر بعمائة" 


فى احم تكامآت مار قنطَرةٍ ع مرا اله برت ولج 
يَلى مُشارفة الإنفاق عليها الشيحٌ أبو الحسين”"' دورق الحتفيع . 
9)ر ماع 7 0 
وفيه وفيما بعدّه ' تفاقم أمرُ العيّارين» وكهسوا الذّورَ» و تزايدٌ شئهم وعَمَلائُهم . 

٠.‏ 5 2 م 
وفيها توؤفى صاحبٌ مصر الظاهرٌ لإِعْزاز دينٍ الله الوا عايب اام 
ابن العزيز بن المعز الفاطمي » وله م من العم ثلاث وثلاثون سنةٌ ” شيف وكانت 
هَل ولافقه سك غشرة سنةٌ وتسعة اهزع و كانك سرك جيل ؟ وقام بالأمرمن 
بعيه وله المسمئْصِرُ» وعمزه سبع سنين » واسمه مَعَدٌ » وكنيثه أبو تيم » وتكفّل 


17١ ؟ - وهف والكامل ا - 4 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 57/١٠ المنتظم‎ )١( 
صن ثلا ل‎ )438 - 

(0) فى الأصلء ص : الحسن0. وفى الأصل حاشية : «هذه من عجائب الدنياء أرخ وفاة القدورى 
فى سنة ثمانى عشرة وأربعماثة » وبعد وفاته بتسع سنين ولاه مشرفا على هذه القنطرة) . والمثبت من م 
موافق لا فى المنتظم» ولم يُذْكر ذلك فى الكامل» وتاريخ الإسلام» فالمصنف هنا تابع ابن الجوزى فى 
سياق هذه القصة, وصنيع كليهما صواب » فلا خلاف على وفاة القدورى سئة ثمان وعشرين 
وأربعمائة » كما سيورده المصنف فى وفيات سنة ثمان وعشرين وأربعمائة» فاللّه أعلم لماذا ذكره المصنف 
فى وفيات سنة ثمانى عشرة وأربعمائة ص 571/0575 . 

(9) الذى ذو فى المنتظم » وتاريخ الإسلام ؛ ؛ أن دخول العيارين بعد المرة الأولى فى المحرم » كان فى شهر ربيع 
الآخر. ولم يتعرض صاحب الكامل لذكر ذلك . 

(؟ - 4) سقط من : : م . وعمر الظاهر حين وفاته ثلاث وثلائون سنة » كما فى الكامل . وفى المنتظم ذكر أنه 
توفى عن ثلاثين سنة إلا أشهدًا . ولم يذكر عن الظاهر شيئا فى تاريخ الإسلام . ومدة ولايته موافقة لما ذكر فى 
المنتظم . وأما فى الكامل ؛ فمدة ولايته حمس عشرة سنة وتسعة أشهر وسبعة عشر يومًا . وتولى ابنه المستنصر 
وسنه سبع عشرة سنة ؛ لأنه ذكر فى الكامل مولد المستنصر سنة عشر وأربعمائة . ولم يذكره ف فى المنتظم . 


بأغباءِ المقلكةٍ بين يديه الأفضلٌ أميد الجيوش » واسمُه بدث بن عبد اللَّهِ الجمالئ » 
وكان الظاهد المذكودٌ قد اسْتَؤرّر الصاحب أبا القاسم عليع بن أحمد الجوجرَائع - 
وكان تفطوع اليدين ين الزققن - فى سن مان عظرة » فا سْكَمَتٌ فى الوزارة مدة 
ولاية الظاهر » ثم لولده المشتئصر» حتى تُوْفُى الوزيز الجؤجرائئ المذكورٌ فى سنةٍ 
ست وثلاثين » وكان قد سلّك فى وزارته العِفةَ العظيمة ‏ وكان الذى يُعَلّمْ عنه 
القاضى أبو عبد الله الفُضَاعُِ صاحبُ كتاب ( الشَّهِابٍ ) » وكانت علامتّه عنه : 
الحمدُ للَهِ شكرًا ليعمته. وكان الذى قطّع يديه من المافقين الحاكم ؛ خيانة 
ظهرت منه فى سنة أربع وأربعمائة » ثم اشتفمله 01/4٠و]‏ فى بعضٍ الأعمالٍ سنة 
تسع» فلما ققد الحاكمٌ » » لعنه الله » فى السابع والعشرين يمن شوالٍ سنة إحدى 
عشْرةً 3 تَلّك من بعده ولدّه الظاهو المذكوذ» تقلت بالجرجرائيئ المذكور 
الأخوال بح اشتورو سه ثمانى عشْرةً كما ذكونا. 
وقد هجاه بعض الشعراءٍ فقال : 
واد حين مه ومُلْ ودع الرقاعة”' والتَّحَامُقْ 
أقَعتَ نفسك فى الثّمَا ‏ ت وميك فيما قلت صادق 
فين الأمانةٍ و الثٌّقَى قُطِعت يداك من الرافِق 
ومن تُوْفُى فيها من الأغيانٍ : 
أحمدُ بن محمد بن إبراهيم التلِي"» ويقال”” : التّغليئ - و 


)١(‏ الرقاعة : الحمق . انظر الحيط (ر ق ع). 

/١١17/ وسير أعلام النبلاء‎ 27/9 /١ ووفيات الأعيان‎ 2١١5 /١ معجم الأدباء ه/ 5؛ وإنباه الرواة‎ )١( 
ص 86 1» وطبقات الشافعية الكبرى‎ )45٠١ - 45١ ه48 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 
.58 وطبقات المفسرين للسيوطى ص‎ 2٠٠١ /١ للسبكى 8/4 ه؛ وغاية النهاية‎ 

(5) انظر اللباب /١‏ 4 5 .. وعنده : « الثعلبى » ويقال : الثعالبى ). 
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وليس بيشبةٍ - التّيسابورئٌ المَْسَدُ المشهوذء له « التفُسيدُ الكبيه ) » وله كتاث 
«العرائس » فى قصص الأنبياء» وغيرُ ذلك وكان كثير الحديثِ» واسع 
الماع ؛ ولهذا يُوجَدُ فى كتيه من العرائب شىءٌ كثيد . ذكره عبد الغافر بن 
إسماعيل الفازسئ فى ٠‏ تاريج تيسابورَ » ) وأنْنّى عليه 3 :هر صحيخ الثقلٍ 
مَؤنُوقُ به . يُوُفُى سنةٌ سبع وعشرين وأربعمائةٍ . وقال غيئه' ' : تُوْفّى يوم الأزبعاءٍ 
لسبع بقِين من امحرم منهاء ودُيِيِتُ له مناماتٌ صالحةٌ» وقال الشفعائه ”© 

لسابو امف كم 0 سابود الثانى ببنايّها مدينةٌ» ” وونّن) هو 
القصبٌُ بالفارسية . واللّهُ أعله') 


.8٠0/١ انظر وفيات الأعيان‎ )١( 

زهة الأنساب و].وه. 

() المقُصبَة : مثيت القصب . ويقال: أرضٌ مَفْصَبَةٌ : كثيرة القصب . الوسيط (ق ص ب). 
(* - 4) سقط من :ا م. 


3 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وأربعمائة 


0 ' خلّع الخليفةُ على أبى تام محمد بن محمد بن على الرَِئٌَ يك » وقلّده 
ما كان إلى أبيه من نِقَابةِ العباسيين والصلاة . 

وفيها وقعت القُوْقةٌ بِينَ النّدِ وبين جلالٍ الدولة» وقطعوا طبه وخطبة 
لملكِ أبى كاليجار”” » ثم أعادُوا الخطبة " لهما وصلّحت حال جلالٍ الدولةٍ» 
وحلّف الخليفةٌ له وعزلٌَ وزيره ابن ماكولا”” واشتؤرّر أبا المعالى بن عب الرحيم . 
وكان جَلالٌ الدولة قد جمع خلقًا كثيرا معه منهم التسايبيريٌ » ودُلئِسُ بن علي 
ابن مَرْيدٍ » وقِؤواس بِنُ مُقَّدِ اميل » ونارّل بتَغداد من جانيها الغريئ حتى أنحذها 
قهراء واصُطلّح هو وأبو كاليجاز على يدى أقضّى القْضْاةٍ الماوَزدىٌ » وترّرّج أبو 
منصورٍ بن أبى كاليجار بابنةٍ لال الدولة على صَداقٍ خمسين ألفٌ دينار» 

تَمَقَت كلمتّهماء وحشن عال الدولة . 


0 '» ومعه سمكٌ ورْنٌ السمكة رطلٌ ورطلان . 


- 45١ 5ه ؟. اه 5, والكامل 451/9 - 455. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ /١ المنتظم‎ )١( 
.396 "8 )ا ص‎ 

(1) المذكور فى المنتظم » وتاريخ الإسلام ؛ أن الجند قطعوا خطبة جلال الدولة وخخطبوا لأبى كاليجار. 
ل ا 0 يدها - ويؤيد 
صنيع المصنف هنا - تض تضئّن ما فى الكامل لهذا المعنى ؛ أن الخطباء أكرهوا على الخطبة لأبى كاليجار. 
5 - 0 سقط من: م. 

(4) فم الصلح : نهر كبير فوق واسط بينها وبين جثّل عليه عدة قرى . انظر معجم البلدان 3511//9. 
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وفيها بعث صاحبُ مصر بال لثْقّقَ على نهرٍ بالكوفةٍ إن أن الخليفة 
العباسيئع فى ذلك » فجمّع 1:/١ه١ظع‏ القائُ باللّهِ القُقهاء, وعاليه عن هذا 
لمالي» فأقتَا بأن هذا امال قَىمٌ للمسلمين» يُصْرَفُ فى مصالجهم» فأذِن فى 
صوؤفه فى مصالح المسلمين . 

وفيها ثار العَيّارون ببغدادّ» وفتّحوا السجن بالجانبٍ الشرقئ » وأحَدْوا منه 
رجالاء وقتلوا من رَجَالةِ اشر" سبعة عضَّرَ رجلاء والْتضَرت الفتنٌ والشّرود 
فى 0 0 


ل د 
من أهل العراق فى هذه السنةٍ ؛ لفسادٍ البلادٍ واختلافٍ الكلمة . 


ومن تُوْفَى فيها من الأعيانٍ : 
شورق 5 أحمدٌ لبعد ني أحمة بن جعفر. أبو الحسين القُدُورىٌ . 


0 


. فى المنتظم : «المعونة ). ولم يتعرض لذكر ذلك فى الكامل‎ )١( 

(؟ - 5) سقط من: م. ش 

(5) فى الأصل حاشية : « تقدم ذكر وفاته فى سنة ثمان عشرة ولم ينبه المصنف على ذلك ) . راجع 
حاشية ١‏ ص 555. وانظر ترجمته فى المصادر الآتية : تاريخ بغداد 4/ 1/9" والمنتظم 01//١©‏ 5ح 
ووفيات الأعيان ١/8/اء‏ وسير أعلام النبلاء /١17‏ 5174 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 47١‏ - 
*؛) ص »0١١‏ والجواهر المضية ١/417؟.‏ وقد جاءت كنيته فى الأصلء ص » و«المنتظم : « أبو 
الحسن » . والمثبت من م موافق لسائر مصادر ترجمته . 

(5) تاريخ بغداد 4/ /الالا. 

(ه - ه) فى الأصل » ص : «عبد اللّهِ) . والمثبت من المصادر التى ذكرت ذلك فى ترجمة القدورى . 
وانظر ترجمة الحوشبى هذا فى تاريخ بغداد .”51/٠١‏ 

(5) فى الاصل؛ ص : «الحرسى » . والمثبت من مصادر ترجمة القدورى التى ذكرت ذلك» - 
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5 )1 2 ع () 
يُحَدّثُ إلا بشىءٍ يسير»ء كتَبِتُ عنه» ' وكان صِدُوقًاء وكان ممن أنجت 


فى الفقهِ ؛ لذكايه » وانتهت إليه فى العراق رياسةٌ أصحاب أبى حنيفة وادتقع 
جامّه . وكان يَدَز فى القراءاتٍ . توثّى يوم الأحدٍ الخامس”” من رجب من 
ا اا 
تعالئ : 

لحن بئ هاب بن الحسن بن علئ ؛ أب علئ الكبرئ » الفقدة ابي 
الشاعه” وُلِد سنةٌ خمس وثلاثين وثلائماثة» سيمع من ”أبى بكر بن مالك 
وغيره » وكان ثقةٌ أميئاء كما قال التؤقانيع » وكان يَسْتَوْزِقٌ من الورّاقةٍ - و وهو 
لح ع فال :له كا يكنا وراد التي في لنت .از اا وان ال 
ولما : تُوْفى أذ السلطانٌ من ث كته لف دينار سوى الأئلاك » وكان قد أَؤْصَى 


هه 


بغلث ماله فى تَمَقَةِ الحنابلق» فلم يُصْرَفَ ذلك . 


لُظْفُ اللِّ ببنُ أحمدَ بن عيسى , أبو الفضل الهاشمئ '. ولى القَضاءَ 


- وانظر الحاشية السابقة . 

3 سقط من:‎ )١- ١ 

هه أنجب : أى صار نحيبًا وبرع فيه . 

فى الأصل » ص: 4 امن عشر) . والمثبت مما تقدم صفحة 2571 ومن مصادر ترجمته . 

(4) تاريخ بغداد /٠‏ 2875 وطبقات الحنابلة ؟/ 2185 والمنتظم لاه”, وسير أعلام النبلاء /١١/‏ 
؟4». وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 45١‏ - .«4) ص 21١7‏ والوافى بالوفيات /١7‏ 58. 
(ه - ه) فى تاريخ بغداد والففام : «وابن مالك القطيعى ). وفى سير أعلام النبلاء : «أبى بكر 
القطيعى ) . وفى تاريخ الإسلام : وأحمد بن جعفر القطيعى ) . ولم يُذكر ذلك فى طبقات الحنابلة 
والوافى . وهذه الأسماء الأربعة لشخص واحد ؛ هو أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن 
شبيب البغدادى القطيعى الحنبلى . انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء 17/ .71١١‏ 

() تاريخ بغداد 219/1١‏ والمنتظم .558/1١©‏ 


م 00 مرق 3 نم 2 
والخطابة بدرُزيجان 34 وكان ذا لسان ع وقد أضِر فى آخر عمره ) وكان يروك 
ع 8 وا 
دكاراظ يوا اسابيق نه نر ف وو 


0 ع 0 


1 3( إفة 5 زق م 
محمد بن احمد بن محمد بن أبى موسى عيسى بن أحمد بن 
)5 5 لأ م العا 34 
موسى بن محمد بِنٍ إبراهيم بن عبدٍ الله بنٍ مَعْبَدِ بن العباس بن 

عبد المطلب » " أبو علي الهاشميٌ ‏ القاضى » أحدٌ أثمةٍ الحنابلة . 


و 


محمد بِنُ الحسنٍ بن أحمدَ بن محمدٍ بن موسى, أبو الحسن 
الأهوازئ"'. ويغْرفٌ بابن” أبى علئ الأضبهانئ , ولد سنة حمس وأربعين 
وثلائِمائةٍ » وقدم بغداد » وخررّج له أبو الحسن التَُيِمِيُْ أَجاءٌ من حديثه » فسيع 
منه الؤقانيئ » إلا أنه بان كذبُّه » حتى كان بعصّهم يُسَمِيه جراب الكذب . أقام 
يبغدادٌ سبع سنين » ثم عاد إلى الْأَهُوازء فمات بها فى هذه السنة . 


)1١(‏ فى الأصل» م» ص : ( بدرب ريحان » . وفى مصدرى ترجمته : ( بدرزنجان » . والمثبت من معجم 
البلدان ؟//517؛ قال ياقوت - بتصرف - : درزيجان : بفتح أوله وسكون ثانيه وزاى مكسورة وياء 
مثناة من تحت وجيم وآخره نون ؛ قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربى » منها كان والد أبى 
بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادى , وكان أبوه يخطب بها ورأيتُها أنا. أصلها درزيندان فقبت على 
درزيجات . 

)١(‏ تاريخ بغداد 2384/١‏ وطبقات الحنابلة ؟/ »١18١‏ والمنتظم 2559/١6‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١؟7؛‏ - 178) ص 51.0. 

5) فى الأصل » م» ص : «على » . والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم » وقد ورد اسمه فى المصدرين 
الاخرين مختصوا . 

© -6) طن م6 

(5) بعده فى الاصل : (بن محمد بن موسى ) . 

(5 - 6) سقط من: ص. 

(1) تاريخ بغداد 1١8/7‏ والأنساب 2587/١‏ وامنعظم »559/١5‏ وكنيته عنده (أبو الحسن)» 
وميزان الاعتدال 7/ ).5١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 47١‏ - .47) ص 747. 
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00 


3ه( مِهْيارُ الذَيْلمِيُ الشاعرء مِؤيارٌ بن مَرْزْوَئْهه أبو الحسن 
الكاتبُ الفارسيئ » ويقالٌ له : الدَّئلَمِئْ . كان مَمَوِيًا فأْلّم , إلا أنه سلّك سبيلٌ 
الرافضةٍ » فكان يَنْظِمُْ الشعرٌَ القوئّ المَحْلٌ فى شىءٍ من مَذَاهبهم مِن سب 
الصّحابةٍ وغيرٍ ذلك , حتى قال له أبو القاسم بن بَؤهانَ : يا مِهِيارُ» الَْقَلْتَ مِن 
زاوية فى النار إلى زاوية أخرى ؛ كنت مجوسِيًاء فأشلّفْتٌ فصِوِتٌ تَسْبُْ 
الصحابة . وقد كان منزله بدب رباح من الكزخ » وله ديوانُ شعرٍ كبو مشهورٌ» 
د مرك 


7 


استتحد 1 سْتَئْجِد الصّبْرَ فيكم وهو مَعْلوبُ 
أَنَى عندّكم قلبًا سمحت به 
ما كنثٌ أغرفٌ ما يِقْدارٌ وَصْلِكُمْ 
ولهيار أيضًا قوله : 


أجارتئن"” بالعَؤرٍ والوكبث متهم 


رحَلْتمُ وعمرٌ الليلٍ فينا 0 
بئا أنتمٌ مِنْ ظاعِيِين وَحَلَفوا 
ولا جلا التودِيعٌ عمًا عَذِرته 
كيت على الوادى فحرئتٌ مايه 


وأسأل النُومَ عنكم وهو مَشلوبٌ 
وكيف يَرْجِعٌ شىءٌ وهو مَؤْ 
حتى هجوتم وبعض الهّجْرٍ تَأديبُ 


أَعْلّمُ خالٍ كيف بات الِّمُ 


سواءٌ ولكن ساهرون ونُرُمُ 

قلوبًا أَبَتْ أن تغرف الصبرَ عنهمُ 

ولم يَبِقّ إلا نظرة تَمَعْلْمُ 
2 5 

وكيف جل الما أكثذه دم 


)١(‏ تاريخ بغداد /1١‏ 23177 ودمية القصر 5١8/١‏ لأبى الحسن الباخرزى » والذخيرة فى محاسن أهل 
الجزيرة لابن بسام 494/8 ه» والمنتظم 257٠/١٠‏ ووفيات الأعيان ه/ وهل وسير أعلام النبلاء /١١1/‏ 
بن بسام و وو و9 3 


» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 47١‏ - 


4) ص 715. 


(؟) انظر المنتظم .55١ 23557٠0 /١©‏ وهى فى ديرانه 2514/١‏ 5"414/9. 


(؟) فى مصدرى التخريج : «أجيراننا ) . 


الاق 


ل وفاه فى مجمادى الآخرة . 
هبةٌ الله ؛ بِنُ الحسن 3 أبو الحسين لوقف بالحاجب””' » كان مِن أهلٍ 
الفضلٍ والأدب والتدَيّن 1 
و 0 7 ك2 ماه 
وأ الجلدة ناتك ال-0 كيين 2 حفاكت 


ه ع ك4 5 كك أن 
إذ أرتعى رَوْض المس 2 و مُذْرِكا ما ليس يُذَرَك 


: ولما كان شعده كله جيدًا اقْتَصَوثُ منه على هذا القَدْرِ . 


٠. 
م‎ 


وكدانيا السيزد تت عله اليا ذهت مُشَعَكُ 
53 اظ والتُورُيَدِسِمٌ فى اليا ض إن نَطَوْتَ إليه سَوْكُ 

قارطة: تفمن أذ أثو. :+ .بستها والشوط أفنك 
حتى تولّى الليلُ ثم هِزِمًا وجاء الصبخ يَضْحك 


.551 7/١ المنتظم‎ )١( 

31/١/١1 ومعجم الأدباء‎ »551 /1١© ونزهة الألباء ص 2748 والمنتظم‎ ءالا١‎ /١ 4 تاريخ بغداد‎ )١( 
. وإنباه الرواة 5/ م ه". وفى معجم الأدباء والإنباه كنيته (أبو الحسن»‎ 

(") انظر تاريخ بغداد /١4‏ الا ؟لاء ونزهة الألباء ص 848 8454 والمنتظم 2571/١8‏ 557 
ومعجم الأدباء 31/١/١5‏ 2”77 وإنباه الرواة / 565. 

(4) فى الأصل : ١‏ يزتعى 4 » وفى م : « ترتقى 6 » وفى ص : ١‏ يرتعى » . والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم . 
وفى بقية المصادر : « أرتقى ) . 


وأه الفتى لو أنه ل ا العَيّشِ يرك 
وه ه(0) 


والدهة بشنت عنمو تإذا أناه الشينك: كذلك 
"وكاك ولالاان رسان من هده الف بره اللا" 
أبو على بن سيناء الطَبِيبُ الفَيلَسوفٌ» الحسين بن عبد اللِّ بن سينا" 
الشيحٌ الرئيسُ الذى كان نادرةً فى زمانه » كان أبوه يمن أهلٍ بَلْحّ» وانْتقل إلى 
بُخارى » واسْتَغْل بها ابن سيناء فقرَأ القّرآنَ وأتقنّ علومه وهو ابن عشرء وأتقّن 
الحسابت والجئر والمقابلة و( إِقَلِيدِسَ ) و( المحشطى )7 ثم استغل على أبى 
عبد الل الناتي"' الحكيمء فبرع فيهء وفاق أهلّ زمايهء وتردّد الناسٌ إليه 
واشْتغلوا عليه » وهو ابن ست عشْرةٌ سنةٌ» وقد عالج , يعض الملزله الشامانية وهو 
أذ فرح بي نصر» فأغطاء جائرة تبي : وسكمه فى جزانة كيه + فى فيها ين 
العجائب » فيقال " : إنه عزا بعضٌ تلك الكتبٍ إلى نفيسه . وله فى الإلّهِيَّاتِ 
والطبيعياتِ كتبٌ كثيرةٌ . 


. فى الأصل » ص : طيب ظل » وفى م : « طيب » . والمثبت من مصادر التخريج‎ )١ -١١ 
. (؟) فذلك الحساب : أنهاه وفرغ منه ؛ وهى منعوتة من قوله : فذلك كذا وكذا إذا أجمل حسابه‎ 
. ) الوسيط ( فذلك‎ 

7-95 سقط من 1م. 

(؛) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص 47 » ووفيات الأعيان ١51/١‏ » وسير أعلام النبلاء /١١‏ 
١‏ » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١؟4‏ - 4*0 ) ص 5١8‏ ء والوافى بالوفيات 591/١١‏ »2 
والجواهر المضية 77/7 وعنده ( الحسن » بدل ١‏ الحسين » » ولسان الميزان 551/5 » وخزانة الأدب /١١‏ 
6 . 

(5) إقليدس : المراد به كتاب إقليدس . واليهسطى : أسم لعلم الهيئة » وبه سمى الكتاب الذى وضعه 
بطليموس الحكيم وعُوب فى زمن المأمون و«انظر تاج العروين 3 فلديق )+ مط ) .- 

(7) فى الآأصل » ص : ١‏ النوفلى » . وفى عيون الانباء : « النائلى » . والمثبت من م موافق لما فى وفيات 
الأعيان وتاريخ الإسلام ولسان الميزان وخزانة الأدب . ولم تتعرض باقى المصادر لذكره . 

07 انظر وفيات الأعيان ؟/88١.‏ 


1/ 


1١١ 
قال آي لكان" النا تف نين هائة شك‎ 


؛ صِغارٍ وكبارء منها 


« القانرنٌ ) » و«الشّفاء)ع و «التّجاة)» و 0001 و «(سلامان 


وانضال ووه 


ثم أَؤْرَد له من الأشعار قصيدته التى 1 


6 0 
هبَطث إليك من امحل الازفع 
5 ع 2 
مَخجوبة عن كل مُمَلةِ عارفي 
وصَلَّتُْ على كزهِ إليك وربما 

لما > ع س (0) 
وهى طويلة . وقوله أيضا 
3 5-0 4 75 
امجعل غِذاءك كل يوم مره 
واشمّظ مَييِك ما اسْعَطغتٌ فإنه 


بكفات 6 إوغيز ذلك . قال : وكان من فلاسفةٍ الإسلام . 


ل فيها : 

وَرْقَاءٌ ذاتٌ تَعَرَزٍ وفتلخم 
وغى: الى. فوت اكلم تجزرع 
كرمَث فِراقّك ومْى ذاتٌ تَفَجَع 


5 الأرحام 


وذكر”” أنه مات بالقُولنْجٍ فى هَمَذانَ . وقيل : بأصْبَهانَ . والأول أصحٌ . يوم 
الجمعة فى شهرٍ رمضانٌ سنةٌ ثمانٍ وعشرين وأربعمائة » عن ثمانٍ وخحمسين سنة . 
قلت : وقد لص العَدَالنَ كلامه فى « مَقاصدٍ القَلاسِفَةِ)» ثم رد عليه فى 
١‏ تَهاقْتِ القَلاسِفَةِ) فى عشرين مسألة» كفّره [/150رع فى ثلاث مسائل 
وه قرا بقِدَمِ العالم» وعدم الَحَادٍ الجشمانع» وأن الله لا يَعْلّم 
كنات وبع قن التاق ع ويقال + زندانات ,قن ارت > قاللة:سيحانه وتمالن 


عع 


أعلم . 


.15٠0 /9 وفيات الأعيان‎ )١( 
.1151 وفيات الأعيان ؟/‎ )١( 
.) (؟”) فى الأصل » ص : ( يصب‎ 


در 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وأربعمائة 


فيه" بدو فلك الفلالجفة : 

وفيها اث سْتَْلى كن الدولةٍ أبو طالب طُعْولِْك محمد بن بيكائيل بنِ سَلْجُوقَ 
على اتسابوة وجلّس على سَرير مُلْكهاء وبعث أخاه داودٌ إلى سائر بلادٍ 
حُراسانٌ » فملكها وانتّرعها من ثوّابٍ الملكِ مسعودٍ بن محمودٍ بن شبكيكين . 


وفيها قَثلُ جيش اليصريين لصاحب علب » وهو شِئِلُ الدولة نصوٌ بن صالح 
ابن مؤداس » وا سْعَوْلُوا على حلت وأعمالها . 


وفيها سأل لال الدولةٍ الخليفة أن يُلَقَّتَ بملكِ الدولةٍ » فأجابه إلى ذلك بعد 


2 


م 
وفيها اسْتَدُعى الخليفة القائم بأمر اله القْضْاةً والقُقهاءَ » وأخضّر جائَلِيقَ'”' 
النّصارَى ورأس جالوتٍ اليهودٍ , نموا بالغيار””" 
وفى رمضانٌ لقب جَلالٌ الدولةٍ شاهِئشاه الأعظم ملك الملوك بأمر الخليفة» 
وحُحخطب بذلك على المتابر» فت العامّةٌ من ذلك» ورمَوًا الخطياء بالآجد 
ووقعت فتنةٌ بسبب ذلك » واسثفتى الفقهاءٌ فى ذلك » فأفتى أبو عبد الله 


47١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ »45١ - 41/4 المنتظم 6١71/1؟ - 257 والكامل‎ )١( 
.4١ )4٠ ص‎ )45860 - 

(؟) الجائليق عند بعض الطوائف المسيحية الشرقية : مقدم الأساقفة . 

(7) الغيار: علامة أهل الذمة» كالزٌئار للمجوسى ونحوه يشده على وسطه. الوسيط (غ ى ر) . 
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الس ملي ار > 8 إِنَّ 
فد بعر بَعَكَ لَكُمْ مات كر [ البقرة : 419 . وقال 00 وك وده 
ملك 4 اكد وم وإذا كان فى الأرض ملوكٌ جاز أن يكونَ بعضّهم فوقَ 
؛ لتفاضلهم ف القوة والإمكان وخاز أن يكرة بعشهم “ أغظع :من 

بعض » وليس فى ذلك ما يُوجِبُ التْكثِرَ ولا الممائَلةَ بين الخالق وامخلوقين. 
وكتب القاضى أبو الطيب الطَبَريٌ : إن إطلاقَ ملكِ الملوكِ جائرٌء ويكونُ معناه 
ملك مُلوكِ الأرض » وإذا جاز أن يقال : كافى الكفاةٍ وقاضى القّضاةٍ . جاز ملك 
الملوك . وإذا كان فى اللفظٍ ما يَدُلّ على أن المراد به مُلوكُ الأرض زالت الشُِّهةُ » 
ومنه قولّهم : اللهم أَصْلِح الْلِكَ . فيِضِرفُ الكلامُ إلى المخلوقين» وكتب التّمِيمِيُ 
الحبلك نحوَ ذلك باه وأما القاضى الماوَدْدِىُ صاحبٌ ١‏ الحاوى الكبيرٍ » فُنُقِل 
عله اله انان فرق بارا كوو فنة نا نقلة الور" اسيك ار م 
ابن الصّلاحٍ فى أدب الى » أنه مئع من ذلك » وأصَدٌ على المنع 0 
للملكِ جلالٍ الدولة » وكثرةٍ تودادِه إليه » ووجاهيه عندّه» وأنه امتئع من الحضورٍ 
فى مجلبينه حتى اسْتَدُعاه جَلالَ الدولةٍ فى يوم عيدٍ » فلما دحل عليه » دل وهو 
وَل خائقٌ أن يُوقِعَ به مكروما ء فلما وابَهه قال له : قد علِمتُ أنه إما متك 
[5/ «داظع من مُوافقةٍ الذين جوّزوا ذلك » مع صَحْبتِك إياى ووّجاهتك عندى ) 
ديئُك واتبَاعُك الحقٌّ» ولو حاتَيِتَ أحدًا مِن الناس لحابَيتتى » وقد زادك ذلك 


١١‏ - 0 سقط من :1 م. 

. 79١1/0 ه5؟. وانظر طبقات الشافعية للسبكى‎ /١ المنتظم‎ )١( 

(5) فى م: «منصور»» وهو تقى الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح 
الشهرزورى الشافعى المتوفى 547ه. وكتابه : أدب المفتى والمستفتى . انظر كشف الظنون .44/١‏ 
وانظر أدب الفتوى - الاسم الذى طبع به الكتاب - ص 7؟5. 


1 


قلت : والذى صار إليه القاضى المارَرْدِىٌ من المنع من ذلك هو السنةٌ التى 
وتقك با لاديف المسيية مِن غير وجه؛ قال الإمامُ د بن حنبل فى 
ومسنده”” : حدّثنا سفيانٌ بن ُيدِنةَ» عن أبى الرّنادٍ » عن الأعرج» عن أبى 
هريرةً » عن النبين كد أنه قال : (أَخْتَعُ اسم عَتَدَ الله يوم القيامة كن 
بملك الأثلاكِ » قال أحمدٌُ : سألْتٌ أبا 0 الشَّيِانَِ عن « أَختَعْ اسم » قال : 
أَوْضَعٌ . وقد رواه البخاري”” عن علىٌ بن المدِينيع » عن سفيانَ 3 عيئِنة » 
وأخرجه مسلم ' ين طريتٍ هَهَامِ » عن أبى هريرةً» عن النبئ يِل أنه قال : 
أغيظٌ رجل على الل يوم القيامة وأخْيثُه رجن تسمى مِلكِ الأثلاك» لا مَلِكَ 


و( 


إلا اللهُ عر وجل" » . وقال الإمامٌ أحمد”' : حدّثنى محمدٌ بن جعفر؛ حدّثنا 
عَوْفٌ » عن خلاس » عن أبى هريرةً قال : قال رسول الل لت : « اشْعَدٌ غضبٌ 
اللَِّ على من قله نيه » واشْمَدٌ غضّبُ اللَّهِ على رجلٍ تسَمّى مملكِ الأئلاكِ» لا 
ملك إلا اللّهُ عز وجل » » واللَّهُ تعالى أعلمٌ بالصواب . 

ومّن تُوْفّى فيها من الأعيانٍ : 

انالبي ؛ صاحبٌ « تتِيمةٍ الدَّهْرِ» أبو منصور عبدُ الملكِ بن محمد بنٍ 


)١(‏ المسند ؟/ 44 ؟. (إسناده صحيح ) . وقد تقدم تخريجه على صحيحى البخارى ومسلم فى صفحة 
كاك 

(؟) البخارى (5١5؟5).‏ 

.5١4193/5١ مسلم‎ )5( 

(4 - 4) فى ص : ١‏ للّهِ تبارك وتعالى 6 . والمثبت هو لفظ الحديث فى مسلم )١١417/0(‏ ولككن رواية 
ابن أبى شيبة عن سفيان بن عيينة به» وفيها: «مالك ) بدل «ملك). 

(5) المسند ؟/457. 
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إسماعيلَ التّعالبيُ التتيسابورىٌُ ' » كان إمامًا فى اللغةٍ والأخبارٍ وأيام الناسٍ , 
بارعًا مُفيدًا » له التّصانيفٌ الكبارٌ فى التّظِم والتْرِ والبلاغةٍ والمٌصاحة , وأكبرُ كتيه 
ا الدهر فى مَحَاسِنٍ أهلٍ افير وفيها ول علي 

أبياتٌ أشعارٍ اليتيمة ‏ أبكارٌ أفكار قديمة 

ماتوا وعاسّت بعدّهم فلذاك شمٌّيّت اليَتِيمه 

وا سُمّى التّعالبيئ ؛ لأنه كان فَوَاء"" يَخِيطٌ جلوة التُعالب » وله أشعارٌ كثيرةٌ 
مَليحةٌ ؛ وُلِد سنةٌ خمسين وثلاثمائقء ومات فى هذه السنة . 

الأستاذٌ أبو منصور عبد القاهر بن طاهرٍ بن محمد البغدادى , الفقية 
الشافعك 7 : أحدُ الأئمةِ فى الأصولٍ والفروع » وكان ماهرًا فى قُنونٍ كثيرة» 
منها عل الحساب والقّرائض » وكان ذا مالٍ وثَوةٍ» نمق كله على أهل العلم» 
وصنّف فى العلوم » ودرّس فى سبعة عشَّرَ علمًا » وكان افكاله عاك الأساة الى 


إسحاق الإِسْفَرابينئ » وَأَحَذْ ره ؛ه١وع‏ عنه ناصرٌ المووَزَىٌ وغيده . 


(1) دمية القصر 8/5؟4» والذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة / »57٠‏ وعنده: « عبد الملك بن 
إسماعيل » » ووفيات الأعيان 7/ 174» وسير أعلام النبلاء 40//11 ووفاته عنده سنة ثلاثين » وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات )47٠ - 47١‏ ص 0555 2091١‏ فى سنتى تسع وعشرين وثلاثين على 
التوالى » وصحح وفاته فى سنة ثلاثين. 

.18٠١ / انظر وفيات الأعيان‎ )١( 

(5) فى م: «رفاء ) . 

(4) وفيات الأعيان ٠١1/7‏ وعنده «عبد القاهر بن محمد وسير أعلام النبلاء 2017/10 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 495١‏ - .47) ص 25550 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 7/8 .١75‏ 


فن 


وأربعمائةٍ من الهجرة النبويهة 


1 )23 2 0 5 5 7 2 و يك ن 
الَلْجِويٌ ومعه أخوه داودٌ فى شعبانٌ » فهزمّهما مسعودٌ ) وقتل مِن أصحابهما 
3 32 2 هس ع ل 2 )2 2 
وفى هذه السنةٍ خطب شَّبِيبُ بن وتاب للقائم بأمر الله بحَرّانَ والرّقةٍ وقطع 
وفيها حُُوطِب أبو منصور بن جَلالٍ الدولةٍ بالملكِ العزيز » وهو مُقِيمٌ بواسِطٍ ) 
5 7 8 - 2 20 8 ؟ٌ 
5 3 ف و 1 5 
وتسَهُوا ملك الأملاك » وهو اسع تغِضٌه الله فسلّبهم ما كان أَنْعَم به عليهم » وجعّل 
للك إلى غيرهم » قال الله تعالى  :‏ إرك الهلا يدم قوم حقّ رما فوم 
رذ راد َو شيم لامر كذ وما لم ين ُو ين وال 6 [الرعد: 1١‏ . 


وفيها خلع الخليفةٌ على قاضى القضاةٍ ف عبد الله بن ماكولا خِلّعة 


(1) المنتظم ©1/ 05717 578 والكامل 477/5 - 477 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 45١‏ 
)0 ص ؟5) ”53. 
(١؟١)‏ فى ما ص: «الرحبة ) . 


3 ( البداية والنهاية 47/١١8‏ ) 


وفيها وقّع ثلخ عظيم ببغداد مِقّدارَ شِئِر على الأسطحةٍ حتى جرقّه الناسُ . 

قال ابن الجؤزىٌ””' : وفى مجمادى الآخرة مَلّك بنوسَلْجوقَ بلاد خُراسانٌ 
والجبل » وتقّسَموا الأطرافٌ , وهو أولٌ مُلكِ السلْجُوقية . 

ولم يح أحدٌ فى هذه السنةٍ ين أهل العراق وحُراسانّ » ولا ين الشام ومصر 
إلا القليلٌ . 

ومن توفُى فيها من الأعيان : 

الحافظ أبو عَم الأضبهانئ , أحمدٌ بنْ عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن هران » أبو نعم الأضبهايئ” , الحافظ الكبير ذو القصاني اليد 
الكثيرة الشّهيرة» من ذلك و حِليةٌ الأؤلياءِ» فى مُجَلَّداتِ كثيرة» دلت على 
انّساع روايته » وكثرة مَشايخه » وقوةٍ اطلاعِه على مَخارج الأحاديثٍ , ونشَعُبِ 
رفيا : وله « مُعْجَمُ الصّحابةِ )» وهو عندى د وله «صفةٌ الجنة», 
فل الو وكتابٌ فى الطب » وغيد ذلك من المصِيّفاتٍ المفيدة . 

وقد قال الخاذطط أبو بكرٍ الخطيبُ البفدادئ”” : كان أبو بهم يَخْلِط المشموع 
له بامجاز» ولا يُوَضّحُ أحدّهما ين الآخَر . ١‏ 


.7 5107/١6 المنتظم‎ )١( 

0/9/١ والضعفاء ولمتروكين لابن الجوزى‎ ,558/١5 تبيين كذب المفترى © والمنتظم‎ )١( 
/" وتذكرة الحفاظ‎ 2457/١107 وسير أعلام النبلاء‎ 3١١ والكامل 477/9» ووفيات الأعيان‎ 
ص 2574 وطبقات الشافعية الكبرى‎ )4*. - 405١ 05؛ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 
.18/14 للسبكى‎ 

(5 - *) سقط من: الأصل؛ ص . 

(؛) المنتظم 2558/١5‏ وسير أعلام النبلاء .45٠0/117/‏ 


575 


57 و نه م ب دق 
وقال عبد العزيرٍ التخشبيٌ : لم يتشمغ أبو تُعَهِمٍ «مسنة الحارث بن أبى 
أسامةً » من أبى بكر بن حََلَادٍ كانه انعد كه يد كلد 


وقال الشيحٌ أبو الفرج بن اجوز" لد لكتيور وطق كتير وكان وين 
إلى مذهب الأُشْعريٌ مَئِلَا كثيرا . وكانت وفائّه فى الثامن عشرً'”' ين اغيم منها » »عن 
أربع وسفن شل إمحية اللّهُ؛ 4/93 هاظع لأنه وُلِد فيكا ذكرة القاضى ابن 
أكا”" فى سنة ست ونلاثين وثلايمائة» قال : وله 9 تاريثٌ أَصْبَهانَ » . وذكر أبو 
يما “فى ترجمة واليه أن ؤران ألم » وأن ولامهم لعبد الأَه بن معاوية بن عبد الل 
ابن جعفرٍ بن أبى طالب . وذكر أن معنى أَصْبَهانَ حرا سل التارقيا سية سباهان - أَىْ 
مجَمعٌ العشاكر » وأن إِسْكنْدَرَ بناها » قاله الشجعانه”) 


الحسنٌ بن الحسين , أبو علي الوخُجِك"' » وزّر لشرفي الدولةٍ بن علىٌ بن 
بهاءِ الدولةٍ سنتين ثم عُزِل » وكان عظيم الجاهٍ فى زمانٍ عطلته» وهو الذى بتى 
المارَسْتانٌ بواسِطٍ » ورئّب فيه الأَشْرِبةَ والأطِبَاءَ والأذوية وغير ذلك جما يحتاجٌ إليه » 
وول عليه كفايةة عراة اللة”عيدا و كاتة وفائة قن هده السئة وق قار 
النانان :ركه الله بعالل 


٠ 00‏ ع 5 ع م4 
الحسنُ بن حفص » أبو الفتوح العلوىٌّ ‏ أميز مكة 


.708/1١6 المنعظم‎ )1١١( 

. والعشرين)‎ ١ : فى م‎ )١( 

() وفيات الأعيان .57/١‏ 

(4) انظر ذكر أخبار أصبهان ؟/ 57. 

(ه) الأنساب /١‏ 2.11/0 

.7155 7/1١٠6 البرجمى ) . وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ (١ : فى م‎ )١( 
.457/9 والكامل‎ ,555 /١5 المنتظم‎ )0( 


نين 


الحسين بن محمد بن الحسن بن علي » أبوا' عبد اللَّهِ المرّدّبُء وهو 
5 0 
أخوأبى ‏ محمدٍ , الخَلّالُ ؛ سمع «صحيع البخارىٌ ) من إسماعيلٌ بن محمد 
| يهنن ؛ وسمع غيره . تُوْى فى مجمادى الأولى » دفن بباب حرب . 

عبدُ الملِ بن محمد بن عبدٍ اللَّهِ بن محمدٍ بن بِشرانَ”” بن مِقْرانَ » أبو 
القاسم الواعظ » سيمع التّكَادَ ودَغْلّجَ بن حمل والأجوىٌ وغيرهم » وكان ثقة 5 
صَدوقًا » وكان يَشْهَدُ عند الحكام , فرك ذلك رَعْبَةَ عنه ومات فى ربيع الآخرٍ 
من هذه السنة وقد جاوز التسعين » وصُلَى عليه فى جامع الرُصافةٍ» وكان الجَمعٌ 
حافلا » ودُفِن إلى جانب أبى طالب المك » وكان أَوْصَى بذلك . 


0 و 1 5 2 كع 000 0( ع 5 ع 
محمد بِنُ الحسين بن خلف بن الفرَّاءِ, ابو خازم أخو القاضى ابى 

3 2 2 0ه 04 9 0 62 ٠.‏ / 
يَغلى » الحَنْبلئٌ » سيمع الدارقطنئ وابنّ شاهِينَ . قال الخطيبُ : كان لا بام 
به » ورأَئْتُ له أصولا سَماعُه فيها , ثم بلَمّنا أنه خلّط فى الحديث بمصرء واسْيرى 
مِن الوَرَاقِين صحفا فروّى منها » وكان يَذْهَبُ إلى الاغتزالٍ . وكانت وفائه فى 


احم من هذه السنة ئيس من بلاد مصر . 


)١(‏ فى النسخ : « بن» . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد 2٠١8/8‏ والمنتظم 23707١ /١5‏ وسير 
أعلام النبلاء 4517/١1‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 47١‏ - .4) ص 7385. 

(؟ - 5) فى النسخ : «أبو). والمثبت من مصادر ترجمته . وانظر ترجمة أخيه أبى محمد الحسن بن 
محمد فى تاريخ بغداد // 2478 وسير أعلام النبلاء /11/ 5917. 

(؟) فى النسخ : « بشر) . والمثبت من مصادر ترجمته : تاريخ بغداد /٠١‏ 497 والمنتظم ١١/./ا”ء‏ 
وسير أعلام النبلاء »45٠ /١١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 47١‏ - .47) ص 255٠0‏ والعبر 
ع الاا. 

(؛ - 4) فى النسخ : « حازم ) . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ دمشق ٠59/١8‏ مخطوط » وتاريخ 
بغداد 2551/١‏ والمنتظم 297١/١5‏ ومختصر تاريخ دمشق 217١/97‏ وتاريخ الإسلام (حوادث 
ووفيات 47١‏ - .*4) ص 1968. 

(5) تاريخ بغداد ؟/157. 


كلا1 


محمدٌ بن ”عبيدٍ الل" أبو بكر الدّيتوَرِىٌ الزاهدٌ» كان خشِن” العيش» 
وكان ابن القَرْوِيِ ينيِى عليه » وكان جَلالُ الدولةٍ صاحبُ بغداد يَرُورُهِ» وقد 
سأله مرةٌ أن يُظْلِقَ للناس مكس املح" » وكان فى السنة ألفى دينار» فتركه من 
أجله » ولا وى الجقمع أهلُ البلدٍ لجنازته » وصُلّى عليه مراتٍ » ودُفِن بياب 
خريت» رحته الله تعالى , 


فض بن مصور ‏ أ لإا ء وف بابي لريي”, ركان شام 
طَريهًا » ومن شعره الفائق ونَظمِه الرائت قوله : 

[/ هه ١‏ وع يا قالةَ الشعر قد نصَحْتٌ لكم ولحت تي إلا مِن الثم 
قد ذمَّب الدهدٌ بالكرام وفى 2 ذاك أموه طتريلدة الشنوح 
وتَظَنُبون النَوَالَ من رجلٍ قد طبعت نفشه على الشَّحٌ 
وأنعمُ تمُدَحون بالمشن وال طوف وُجومًا فى غايةٍ القُبح 
من أجل ذا مُحَرَمونَ رزئكم ‏ لأنكم تككذبون فى الَدْح 
وتنا 'القواقن: فنا أرق" اعد “ينض كيه العاف جالكت 


1 . 0 1 ل 97 
فإن شككتم فيما أقول لكي فكذبونى بواحدٍ سَفح 
2 َ 7 1 8 7 1 > 9 5 7 

هبة الله بنُ علىٌ بن جعفر , أبو القاسم بن ماكولا » وزّر لجلالٍ الدولةٍ 

ل ا 50 6 
مراراء وكان حافظا للقرآنٍ » عارقًا بالشّعر والأخبار» حُيْق بهيتَ ‏ فى جُمادّى 


الآخرةٍ من هذه السنة . 


ا )١‏ فى مء ص : «عبد اللَّهِ 4 والمثبت موافق لما فى المنتظم 277١/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١5غ‏ - )4٠.‏ ص 5935 5917. وفيه ( محمد بن على ) . 
(؟) فى م. ص »ع والمنتظم : ( حسن ). وهو تصحيف » وانظر تاريخ الإسلام ا موضع السابق . 
(5) فى ص: « اللج » . وانظر المتتظم ا موضع السابق . 
(؟) المنتظم /١١‏ ؟لا”ى والكامل 4277/9. 
() هيت : بلدة على الفرات من نواحى بغداد. معجم البلدان 5917/4. 
> 


أبو زيدٍ الدَبُوسِئْ , عب الله بن عمر”'' بن عيسى ء القَقِيهُ احتف » أو من 
وضّع عل الخلافي » وأَبْررّه إلى الوجودٍ . قاله ابن حَذْكانَ” ' » قال : وكان يُضْرَبُ به 
التُلَ» وَالدَّبُوسِيُ : يسبةٌ إلى قرية من أعمالٍ بُخارَى . قال : وله كتابُ ١‏ الأشرار) 
و١‏ تَقُوبم الأدلة » . وغيرُ ذلك ين التّصانيفي والتّعاليقٍ . قال : ودُوى أنه ناظر الفقهاءً 
فبقى بعضّهم كلما ألْرّمه أبو زيدٍ إلزامًا تعشم أو ضحجكء فأَنْشَّد أبو زيدٍ : 
نا لى إذا الزققه شفة” . قابلى بالطكئلة. وَالقَمْقَيَة 
إن كان ضِحْكٌ الَوْءِ من فِقهه فالدُبٌ فى الصّخْراءِ ما أَْقَهَ 
الحؤفئ " صاحب ١‏ إغراب القرآن » أبو الحسن على بن إبراهيم بن سعيدٍ 
ابن يوسُفٌ الحؤْفيٌ النُحوىٌ , له كتابٌ فى النّحو كبيد» و «إعرابٌ القرآنِ) فى 
عذر لغلذات: وله « تَفْسيرْ القرآنِ» أيضّاء وكان إمامًا فى العربية والنحو 
0 وله تصانيفٌ كثيرةٌ انتمّع الناسٌ بهاء قال ابن حَلْكانَ” : والحؤفع : 
: نس إلى ناحية بمصر يقال لها : التق . وقصيثها مديةٌ دق » فجميع ريفها 
يُسََوْن الحوفَ” أ واحدُهم حوفي » وهو من قريةٌ د يقال الها : سهْرَ شرا اللنجة” ' من 
أغمال الشوؤكة المذ كورة» رحمه الله تفال وإثانا مله ورتحميد» آمين . 


)١(‏ فى ص : «عمرو». وانظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 248/7 وسير أعلام النبلاء /1١7‏ 11م 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )47٠. - 47١‏ ص لم5 - 384 والجواهر المضية ؟/ 459. 
(5) وفيات الأعيان 4/6/7 . 

() فى الأصل : ١‏ الجؤفى » . وهو تصحيف »ء وانظر ترجمته فى : معجم الأدباء 6 457١ /١‏ وإنباه الرواة 
5 5»؛ ووفيات الأعيان / 7٠٠‏ وسير أعلام النبلاء 107/ »01١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
4١‏ - 47886)ا ص 2557 وطبقات المفسرين .”/1١/١‏ 

(4) وفيات الأعيان / ٠.‏ .م 

واتن اسح +« خرن . والمئبت من الوفيات . 

(7) فى الأصلء ص : المليحة » ؛ وفى م » وتاج العروس ( ش ب ر) : ١‏ النخلة ». والمثبت من وفيات 
الأعيان . وقال محققه كذا - أى اللنجة - بخط المؤلف وضبطه والنسخ . فاللّه أعلم . 


578 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 


دق و2 ع م 4 ع2 

فيها زادت دِجْلة زيادة عظيمة بحيث حمَّلت الجيشرَ ومّن عليه » فالقئهم 
تأسقل البلية:وسامدا: 

وفيها وقّع بِينَ اند وبِينَ الملكِ جلالٍ الدولة شَّعَّبٌّ» وقتل من الفريقّين 
[4 دداظع لق كثيد» وجرت شُّرودٌ طويلةٌ وفُسادٌ عَريضٌ ء وانّسَع الوق على 
اراقع » وَنَهَتٌ الأتراك دُورَ الناس ‏ ولم يق للمَلِك عندّهم خومة ولا ا 
وغلّت :الأستعاة بنغداة جد : 

وفيها بء بعت الملك أبو كالييجار ديه العادل "يومائئة ”إل اصرق فملكها 

له . وفيها زار املك أبو طاهر مشهد علئ ومشهدٌ الحسين » ومشى حافها فى بعضٍ 
تلك الزيارات » ولم يحجٌ أحدٌ من أهل العراقٍ فى هذه السنة . 


ومن تُوْفَى فيها من الأعيان : 
إسماعيل بن أحمد بن عبدٍ الله أبو عبد الرحمن الضّرِيدُ الجيرئٌ” , 


- 47١ والكامل 5471/4 - 477 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »"074 210/77/١5 المنتظم‎ )١( 
."١9 )ا ص‎ 

اانا ارقف امات م راسي لزيد اعرد صا 
الآتية ص 395 

(5) فى م حر : «الحرى 4 » وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 2311/5 والمنتظم /١١‏ 
4 ؛ ومعجم الأدباء ؛:؛ وسير أعلام النبلاء /١1‏ 22124 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١‏ - 0 470) ص 258١‏ والوافى بالوفيات 5/ 84 وطبقات المفسرين .٠١ 4/١‏ 


03013 


من أهل تَتِسابِورَ » كان من أعيانٍ المُضَّلاءٍ الأذْكياءء والثّمَاتِ الأُمنا» قم بغدادً 
حاجًا فى سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة» فقرأ عليه الخطيبُ 0 جميع 
«صحيح البخارىٌ ) فى ثلائةٍ جايس بروايته عن أبى الهيثم الك شْمَيع ئ ؛ عن 
الْفِرَبْرىٌ » عن الإخارىٌ » وكانت وفانّه فى هذه السنةٍ » وقد 0 
رحمه الل تعالى . 


وه +0 وه ء و 2 

بُشْرَى الفاتنئُ . وهو بُشْرَى بن مَسِيسَ » مِن سَبِى الروم » أهُداه بعض أمراءِ 
بنى مدان لفاتن عُلام المطيع » فأدّبه » وسيمع الحديتٌ عن جماعةٍ مِن المشايخ » 
وروّى عنه الخطيبٌُ » وقال: كان صَدوقًا صالحا دَينَا . وكانت وفانّه يوم عيد 
القعارتع صعية الله بعالك 

.1 0 7008 0 ف 

محمد بن علىّ بن أحمد بن يعقوب بن مَرْوانَ , أبو العَلاءٍ الواسطئٌ 5 
وأصلّه من قم الصّلْحَء سيع الحديتٌ » وقرأ القراءاتٍ ورَوَاهاء وقد تكلموا فى 
روايته فى القِراءاتِ والحديث . فاللّهُ أعلمُ . وكانت وفائه فى مجمادى الآخرة من 
هذه السنة وقل جاوّز الثمانين » واللّه تعالى أعلمُ 7 


. فى م : ( التسعين) . وانظر مصادر ترجمته‎ )١( 

)١(‏ تاريخ بغداد / 2٠35‏ والمنتظم 51/4/١5‏ وسير أعلام النبلاء 20544/١1٠‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 4*١‏ - .44) ص 2,988 والوافى بالوفيات .١559 7/١٠١‏ 

(؟) تاريخ بغداد /٠"‏ 45» والمنتظم 2577/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )41١ - 47١‏ ص 
١ه‏ والعبر / 2١١/5‏ ومعرفة القراء الكبار 2850١ /١‏ والوافى بالوفيات 4/؟5؟١.‏ 


ا 


ثم دخلت سنة ذ شِئْتين وثلاثين وأربعمائة 


فيه" عظم شأنُ السَلْجُوقَِة » وارْتمّع شأن مَلِكهم طُفْوْئِك محمد وأخيه 
'جغربيتك " داوة » وهما ابنا ييكائيلَ بن سَلْجُوقَ بن داق" » وقد كان جدّهم 
دُقاقٌ”" هذا من مشايخ الوك القُدَماءٍ الذين لهم الرأىُ والمكيدةٌ والمكانةٌ عند 
ملكهم الأعظم» ونشأ "ولثه سَلْجوقُ" ينا شَهْعَاء فقدّمه الملكُ وله 
شباشى” » فأطاعته الميوضٌ » وانقادث له الناش بحيث توف منه املك » وأراد 
قله » فهرب منه إلى بلادٍ المسلمين » فأَسْلّم فازداد عِرًّا وعُلُوًا» ثم ُوْفُى عن مائة 
وسبع سني » ولف أَرْسَلانَ وم بيكائيلَ وموسى » فأما بيكائيل فإنه اغتنى بقتالٍ 
ا ل 0 
داوة؛ فعظم شأنّهما فى بنى عمهماء ؛ واجتمع عليهما [/:5٠ر]‏ الترك من 
المؤمنين ) وهم ترك الإيمانٍ الذين ال لهم اليومَ : كمان . وهم اللاجقةٌ بنو 
علغرق عدم هذاه عدوا بلاق خرزياة: بكماليا بي مرت: تجمود بن 


0 


- 47١ لالااء 8/اء والكامل 9/ 47/7» 43414» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ /١5 المنتظم‎ )١( 
.75١ )ص‎ 

0 -5) سقط من: م. وفى الأصل : « جعفر بك » ؛ وفى ص : « جعفر جر جعرى بك » . والمثبت من 

الكامل 9/ +47. وانظر نهاية الأرب 5؟/ ١٠1؟ء‏ وسير أعلام التبلاء 7/14 .1١5‏ 

5 فى الأصل » م: (بغاق ؛ء وفى ص : (مغاق6. وفى الكامل 9/ *47: ( تقاق »). والمثبت من 
وفيات الأعيان ه/*5. وانظر نهاية الأرب 3574/95 وسير أعلام النبلاء .1١5/14‏ 

(: - 5) فى ص : « والده إسحاق ) . 

(0) فى الأصل : « شبائى ؛» وفى م» ص : « شباسى » . والمثبت من الكامل . 


ا 


سُبكيكين » فقد كان يَتَحَوَفْ منهم الملك محمودٌ بعضّ التَّحَوْفٍ » فلما 
وقام ولذه مسعودٌ من بعده قاتلهم وقاتلوه مرارًا » فييهزمونه فى أكثر المواقفٍ » 
واستُكيل لهم مُلِك خُراسانَ بأسرهاء ثم قصّدهم مسعودٌ فى جُنودٍ يَضِيقُ بهم 
المَضاءٌ فكسروه فيهاء وكبسه مرةً داودٌء فانْهَرم منه مسعودٌ» فاشتخوذ 
على خواصله وخخيامه ) وجلّس على سريره» وفّق العَنائم , ومكث جيشّه على 
خيولهم ثلاثةَ أيام » لا يَنِلون عنها ؛ خوفًا من دُهْمةٍ العدرٌ » ويمثلٍ هذا الاحتراس 
تم لهم ما رامُوه » وكمّل جميعٌ ما أمُلوه» ثم كان مِن سَعادتَهم أن الملكُ مسعودًا 
توَجّه نحو بلادٍ الهندٍ لَيُسْتَىَ بها وترك مع ولده م مَؤْدودٍ جيشًا كثيقًا بسبب قتالٍ 
السَّلاجِقةٍ » فلما عبر الجشرٌ الذى على سَيْ سَيِحُونَ نيبت جنودُه حواصله » وَاجْتَمَعوا ١‏ 
على أخيه محمد » وخلعوا مسعودًا ) ف ربع إليهم مسعودٌ ) فقائلهم فهرّموه 
وأسَروه» فقال له أخحوه : واللّهِ لأقاتلتك على سوءٍ صَنيعِك إل » ولكن اخْمّد 
0 م راع و 5 ره م دق 

لنفسِك أىّ بلدٍ تكون فيه أنت وعِيالك . فاختارٌ قلعةَ كبرى ‏ فكان بهاء ثم إن 
ال ا ما مرف ار ا اااي 
ِيِضْفُوَ لهم الأمز» ويَدِمٌ لهم الملك » فسار إليه أحمدُ عن غير علم من أبيه فقئّله 
فلما علم أبوه غاظه ذلك وعتب على ابنه عَيْبَا شديدًا » وبعث إلى ابن أخيه يَعْمَذِرُ 
56 و 7 97 - 0 ا 03 عم 

ررّق الله ولدك المغتوة عقلا يَعيش به» فقد ازتكب أمْرًا عظيمًا » وأقدّم على إراقةٍ 
دمٍ ملت مثلٍ والدى » لَقَبهِ أمي المؤمنين بسيدٍ الملوكِ والسشلاطين » وستَغلّمون أىّ 


7 


عئف تؤرْطكم وأىّ شر تأتتكم : « ويك أن عدوا أن شم يلون 4 


(0) فى ص : ١‏ كذا)ء وفى الكامل : ( كيكى ). والمثبت كما فى نسختى الكامل 485/9 حاشية (0). 


ا 


[ الشعراء : /1١؟] ٠‏ ثم سار إِلَم فكو مح اليم قي وامرقم ٠»‏ فقتل 
عه محمدًا وابته أحمدٌ وبنى عه كلّهم» | نه" عبد الرحيم' وخَلْقًا من رءعوس 
أمرائهم » وابتتى قريةَ هنالك سمّاها فتحا باداء ثم سار إلى عَرْنةَ : فدخَلها فى 
شَعْبانَ » فأظهّر العدل وشلره شيرة تحده: ميحمودع الأطاعه الناسٌ ,ع وكتب إليه 
أصحابٌ الأطرافي بالانقيادٍ والاتباع, غير أنه أَهْلّك قومّه بيدِهء وكانّ ه/ 
5 ١ظ]‏ هذا من جملة سّعادة السّلاجقة . 
وفيها خالف أولادُ حَمادٍ على ' المعرٌ بن" باديس صاحب إفريقيةَ » فسار 
ا يي ل فى هذه السنةٍ عَلاءٌ شديدٌ بسبب 
ووقّع ببغدادٌ ف عَظيمة بين الروافض والشّنة م من أهلٍ الكوخ وأهلٍ باب 
البصرة» فقيل خلقٌ كثيد من الفريقين . . ولم يج فى هذه السنةٍ أحدّ من أهلٍ 
العراق وضواحيها. 
ف 4 
ومن تؤفى فيها من الْآعَيَّانٍ : 
و و 7 و 5 م . (0) 
محمد بن الحسَيْنٍ بن الفضل بن العبّاس . أبو يَعلى الْبَصْرىٌ الصّوفىُ 2( 
ذهب عمره ذ فى السفر والتّغْريبٍ » وقدم بغداد فى سنة ثنتين وثلاثين» فحدّث بها 
عن أبى بكر بن أن الحديد التمَشْقَ » وأى الحسينٍ بنٍ مجمَيْع العّسَانِىَ » وكان 


ًا 


تقد دوق أدننا”" حش الشعو: 


.48/8 /9 فى م: (عبد الرحمن» . وانظر الكامل‎ )١ - ١( 

(؟ - 5) فى م : (العزيز) . وانظر المصدر السابق 9/؟455. 

(؟) تاريخ دمشق ٠17/١8‏ مخطوط» وتاريخ بغداد ؟/ ,30٠١‏ والمنتظم 707/١5‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 47١‏ - .14) ص 8598. 

(5) فى م: «دينا)اء وففى ص: ( أمينا ) . وانظر المنتظم .778/١‏ 


اتنا 


ثم دخلت سنةٌ ثلاث وثلاثين وأرتجمائةٍ 


5 ا 0 


وفيها وَلَىَ "طَهِيد الدّولةِ“ أبو منصور بِنٌ علاءٍ الدولةٍ أبى جعفرٍ بن 


062 3 52005 4 26 ار 02 ان ع 
كاكوّيّه بعك وفاةٍ أبيه» فوقع الخلف بيئه وبين أَحْوَّيّه ؛ أبى كاليجارٌ 
زفق 


وفيها 0 أل كاليجارَ هَمَذان » ودع الغْرّ عنها ٠‏ وفيها ب سَعبَتَ الأترالك”0 
بلا بسي ذال التاق موان» ولت رجي را ان براي 
وكذا القَنْطرَةٌ العتيقةٌ التى تقاربها . 


وفيها دحل بغداة رجلٌ ين الْكر” ' يريدٌ احج : ؛ وذكرأنه بين كبارهمء فال 
بدار الخخلافة » ا وذكر أنهم ولو تمن النوك والصقالبة » 
وأنهم فى أقصى بلادٍ التركِ » وأن النهار يَقْصّرْ عندهم حتى يكونَ ست ساعاتٍ ‏ 


417١ المنتظم ١/17/5؟ - 185 والكامل 4945/9 - ٠70ه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
.357 اص‎ )44. - 

5 -5) فى الكامل : « ظهير الدين») . 

(") فى م» ص : ١‏ كالويه) . وانظر الكامل 9/ 4985. 

(4) فى الأصل : « كرساسف 24 وفى ص : « كرساشف »2 وفى م: ( كرسانيف »© . والمثبت من 
الكامل 4957/9. 

(5) فى م: «الأكراد» . وانظر المنتظم ول ؟. 

() فى مء ص : «البرغل) . وانظر المنتظم 2517/4/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ - 
٠غ)‏ ص ١5"اء‏ وفى الكامل 4/ ١”‏ 5: « البلغار) . 


14 


وكذا الليل» وعندهم عُيونٌ ورُروجٌ وثمار على المطر والسَقّي . وفى هذه السنةٍ 
رِئَ الاغتقادٌ القادرئٌ الذى كان جمعه الخليفةٌ القادد باللّهِ أميد المؤمنين » يرت 
حُخطوط العلماء وَالدْهادٍ بأنه اعْتِقَادُ المسلمين » ومن خالّفه فقد فق وكفّر» فكان 
أول من كتّب عليه الشيحُ أبو الحسنٍ عل بن عمرّ القَرُوينئ » ثم كتب بعدّه 
العلماءُ» وقد سرده أبو الفرج بن اجوز فى ١‏ مُتْتَظيه )"' بتمايه» وفيه جملةٌ 
جيدةٌ ين اعْتِقادٍ السَلَفٍ . 1 

وبمن تُوُفُى فيها من الأعيانٍ : 

بهْرامٌ بن ماقنّة"' , أبو منصور الوزير لأبى كاليجارء كان عَفينًا ترما 
صَيْنَاء عادلًا فى [5//4٠ر]‏ سيرتِه» وقد وقّف نجزانة 5 فى .مدينة 
فيزوزاباةً ” » تَشْتَمِلُ على سبعةٍ آلافٍ مُجَلّد » من ذلك أربعة آلافٍ ورقةٍ بخط 
أبى عل وأبى عبد الله ابن مُقْلةَ . 

محمد بن جعفر , أبوا” الحسين المعروفٌ بِالَقرَمِيَ » قال الخطيبُ 
البغدادئٌ ' : هو أحدٌ الشعراءٍ الذين لقِيناهم وسيِغنا منهم ؛ وكان يُجِيدُ القول , 


ومن شعره : 


.58٠١ ات‎ /١٠١ المنتظم‎ )١( 

.505 /9 والكامل‎ 2585/١5 منافنة ) » وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ ١ : فى م : « منافية ) » وفى ص‎ )١( 
فيروزباذ » . وانظر المنتظم والكامل . وفيروزاباذ : بلدة بفارس قرب شيراز. انظر معجم‎ ١ : فى م‎ )8( 
.57/8 7/9 البلدان‎ 

(4) فى م : ١‏ بن» . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 7/ 2155 والمنتظم 580٠/١٠‏ والكامل 507/9» 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 47١‏ - .44) ص ."9١‏ 

(6) تاريخ بغداد 7/9 .١69‏ 


م5 


يا ويح قلبى من تقَّلّبه أبدًا يَِحِنُ إلى مُعَذَّبهٍ 

قالوا كتَمْتٌ هَّواه عن جَلَّدِ ‏ لو أن لى جَلَدًا لبخت به 

"أن بيج غير مُكترثِ | عنّى ويُكيِرُ من تَعَتِّبهِ 

حسبى رضاه من الحياة ويا قلقى ومَوْتَىَ من تَعْصْبهِ 

مسعودٌ الملكُ بنْ الملكِ محمودٍ بن الملكِ سُبْكيَكين'" » صاحبٌ بلاد عَرْنة 
وابنُ صاحبها ال ل ا ل 
ابن مسعودٍ» فقكل عيه'” ' وان عه وأهلّ بيت من أجل أبيه» وَاسْتدّبٌ له له الأمز 
وحدّه يمن غير نازع ين قوهه كما تقدّم . 

بدت أمير المؤمنين المُّقَى للها '» تأخّرت مدَّتُّها حتى كانت وفائها فى رجب 
من هذه السنةٍ عن إحدى وتسعين سنةً بالحريم الطاهرى”" » ودُفِئت بالؤصافة» 
رحمها الله وإيانا به وكرمه لا إله إلا هو. ْ 


9ت )١‏ فى م: (ما بى جنلت ). 

- 471 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ »445 /١1/ وسير أعلام النبلاء‎ 78/١5 المنتظم‎ )١( 
.١8٠ / )ا ص #«59ء والعير‎ 

(”) فى م : «قاتل أبيه وعمّه ) . 

.584 1/١6 المنتظم‎ )4( 

(5) فى النسخ : « الظاهر ) . وهو بفتح الطاء نسبة إلى طاهر بن الحسين . وهو 6 موضع بالجانب 
الغربى من بغداد . انظر الجواهر المضية 4/ ه6ه١.‏ 
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ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وأربعمائة 


كن أُمَر الملك جَلالٌ الدولة أ طاهر بجباية أموالٍ الجوالى » ومع أصحابت 

0 من قبضِها» ٠‏ فاتْرّعَج القاكم كم بأمر اللّم وعرّم على روج من بغدادٌ) 

0 للفقهاء والقضاة والأعيانٍ فى التأَمّبِ للخروج صحيئه ) واريحت بغدادٌ 
لق 


وفيها كانت رَلْزْلةٌ عظيمةٌ بمدينة وي ؛ هدّمت قلعها وسورها وأسواقّها 
ودُورَها» حتى من دار الإمارةٍ عامّة فُصورهاء ومات تحت الهّدم خمسون ألقّاء 
ولبس أهلها لوخ لشدة مُصابهم . 

وفيها اشتؤلى السلطانٌ طَفْرلمِك على أكثر البلادٍ الشرقية » فمن ذلك مدينةٌ 
ُُوارَزمَ ودهشتانٌُ وطَبَسٌ والوٌَ وبلادُ الل وكَرمانٌ وأعمالّها وقّروِينُ . وحُطِب 
له فى تلك التُواحى كلّهاء وعظم شأنّه جدّاء واتّسع صِيثْه . 

وفيها ملّك سماكُ بنُ صالح بن مؤداس حلب » أحَذها ين الفاطيئين » 


- 471 والكامل 98 - 01. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ء55٠‎ 2585/١ المنتظم‎ )١( 
ص 56ل وال‎ )440 

(؟ - 5) سقط من:ام. !1 

(5) تبريز: أشهر مدن أذربيجان» وهى مدينة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة بالأج والجصٌ وفى 
وسطها عدة أنهار جارية » والبساتين محيطة بها. معجم البلدان /١‏ 855. 


"84/ 


ولم يَحيجٌ أحدٌّ فى هذه السنةٍ ولا فيما قبلّها . 


0/3 اظع وممن ُوْفُى فيها من الأعيان : 
أبو ذ, الهَرويٌ”' عبد”" بن أحمدَ بن محمدٍ الحافظ الفقيهُ المالكي » سيمع 
5 5 1 م 5 07 0 2 
الكثير» ورحل إلى الأقاليم» وخرج إلى مكةء ثم ترّرّجٍ فى العرب وأقام 
ا ل و ا 
اط كلتمن بال عن اانا تارق كان لق د حائطلا عابطلا 


تُوْفى فى ذى القَعْدةٍ من هذه السنة . 


9 و ا 0 الشّيِبانيُ الفا 


وم ام 


م يَسْلّكُ 0 الؤف : 0 07 :لما 0 سُمِيتٌ قُطيْطا ل 
أسماء البادية » ثم سمّانى ب بعض أهلى مدا + 


/١١5 وترتيب المدارك 535/4: وتبيين كذب المفترى ص 55 1» والمنتظم‎ 2١41/1١ تاريخ بغداد‎ )١( 
54ه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ /١1 وسير أعلام النبلاء‎ ١١٠١ /9 وتذكرة الحفاظ‎ 0 
.4054 ص‎ )4150 - 49١ 

(1) فى النسخ والمنتظم وترتيب المدارك : «عبد الله » . والمثبت من باقى المصادر . وانظر المشتبه ؟/ 485» 
وتبصير المنتبه “1/ /41 .١٠١‏ 

5 -") فى 1 : «فى العرب »» وفى ص : ١‏ فى المغرب وأقام ذ فى السودان ») . 

١5ت‏ 4) فى الأصل : « مذهب مالك ومذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى عن القاضى الباقلانى ») . وفى 
م: «مذهب الأشعرى عنه ) . 

(0) تاريخ بغداد ؟/ 2567 مختصر تاريخ دمشق 21١5/١5‏ ولمنتظم 2588/١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )11٠١ - :”١‏ ص .5١04‏ 


ا 


ثم دخلت سئة خمس وثلاثين وأربعمائة 


رم 

فيها ردت الجوالى إلى نوّابِ الخليفة . وفيها ورّد كتابٌ من جلالٍ الملك 
ىاه ءَ ١‏ 
طَْولبِك إلى جلالٍ الدولة يوه بالإخسانٍ إلى الّعايا والوصاةٍ بهه”" . 


ذِكر مُلْكِ أبى كاليجاز بغداد 
بعد وفاة أخيه حجلالٍ الدولة بن بهاءٍ الدولة 


وفيها تُوْنّى جلالَ الدولة أبو طاهر بن بَهاءٍ الدولة» فملّك بغدادٌ بعدّه أخوه 
سلطانٌ الدولةٍ أبو كاليجارٌ بن بَهاءٍ الدولة» وحُحطِب له بها عن تُمَالَةِ أمرائها ‏ 
وأخزرجوا املك القزير أ منصور بن جلا الدولة» فق فى البلاد» وتشود بين 
تلكته إلى غيرها حتى تُوْنى سنةٌ إحدى وأربعين» وحمل فدَفِن عند أبيه بمقابر 


٠ فريش‎ 


عه ”)4ع - - 7 0 ُ 


0. 


- 4١ والكامل 5/5 ١ه - 057, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 25٠ 2585/١5 المنتظم‎ )١( 
١ .37158 2375107 سس‎ )47 
. بعده فى م: ( قبل أن يحل به ما يسوءه)‎ )١( 

() سقط من : الأصل» ص . 


53514 ( البداية والنهاية 414/١8‏ ) 


وفيها فى صمَرٍ منها أشلم من التركِ الذين كانوا يَطرُقون بلادَ المسلمين نحوٌ 
من عشرةٍ آلاف كاه وضححوا فى يوم عيدٍ الأضكى بعشرين ألفٌ رأس من 
غنم » وتمّدّقوا فى البلادٍء ولم يُسْلِمْ مِن الخطا والتّتّر أحدٌّء وهم بتواحى الصّين. 
-550 7 ا . 5 1001# 26 
وفيها نفى ملك الروم من القشطئطينيّة كل غريب له دون العشرين سنة 
وفيها خطب الِْرٌ أبو تيم بن باديس صاحبٌ إثْريقِية ببلايه للخايفةٍ 
العباسيئ » وقطع حُطَبة الفاطييئين 4/.هاوع وأخرق أغلامهم » وأْرْسَل إليه القائمُ 
ِ 4 7 4 5 5 7 
وفيها أَرْسَل الخليفةٌ القائم بأمر اللِّ أقُضى القضاةٍ أبا الحسن عل بن محمدٍ 
ابن حبيب الموَرْدىٌ قبل وفاةٍ جَلالٍ الدولة إلى املك طُغْولْئَك ليِصْلِح بيئّه وبين 
لال الدولة وأبى كاليجار» فسار إليه فالتقاه بِججوجانَ » فتَلّّاهِ املك على أربعة 
فَراسِحٌ [كرامًا لمن أرسلّه » وأقام عندّه إلى السنةٍ الآتية . فلما قدم أخبره بطاعته 
وإكرامه له واحترامه من أجل الخليفة . 
ف 4 
ومن تؤفى فيها من الاعيانٍ : 
الحسينُ بنُ عثمانَ بن سهل بن أحمدَ بن عبدٍ العزيز بن أبى ذُلفٍ 
31 5 ع دعر و ع 
العِجْلئ  '‏ أبو سعدٍ , أحدُ الرحالين فى طلب الحديث إلى البلاد المحباينةٍ» ثم أقام 
يبغداد مدةً وحدّث بهاء وروّى عنه الخطيبٌ » وقال : كان صَدوقًا » ثم الْتَقَل فى 


. فى الكامل : و ثلاثين)‎ )١( 
)44١ - 47١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ )55٠0/١١ (؟) تاريخ بغداد 8/ 84» والمنتظم‎ 
: .4١ ١ص‎ 


0 


آخر عمره إلى مكة» فسكنها حتى مات بها فى شوالٍ من هذه السنةٍ . 


"عُبِيدُ الله" بن أبى الفتح أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزقر ؛ 
أبو القاسم الأرْهرىٌ» الحافظ الحدّتُ الشهيز» ويغرفُ بابنٍ الشوائ” ؛ سيمع 
من أبى بكر بن مالكِ وخلق يَطولُ ؤكزهم, وكان ثقد صَدوقًا دَيْنّاء صحيح 
الاعْتِقَادٍ حسن الشيرةٍ » وكانت وفاثّه ليلةَ الثلاثاءٍ التاسع عشّرَ من صفر من هذه 


7 


السنةٍ عن ثمانين سنةٌ و عشّرةٍ أيام . 


امك جلا الدولة ‏ أبو طاهر ب بهاءِ الدولة بن عَصْدٍ الدولة بن رك 
الدولة بن بُوَيْهِ لدئلَمه”” » صاحبٌ بغدادٌ وغيرها من البلادٍ » كان الس 
عَظيمة للعكاد ويزورُهم , ويَلْتَمِسُ الدعاءً منهم ) وقد كبن مرات عديدةً ) 


وخالّفه الأتراك غير مرةٍ وأخرجوه من داره ومن بغدادٌ بالكلية غير ما طريق » ثم 
يَعودُ إليهم ويرضّون عنه حتى اغتراه وَجٌَ فى كبيه » هذه السنة » فمات من ذلك 
فى ليلةٍ الجمعة الخامس من شعبانٌ هذه السنةٍ ) وله مِن العمر إحدى وخمسون 


سنةٌ وأشهد» وولى بغداد من ذلك ست عشْرةً سنةٌ وأحدّ عشّرَ شهرًا . 


/١١ والمنتظم‎ 785/٠ فى السخ : «عبد الله » . والمثبت من مصادر ترجمته : تاريخ بغداد‎ )١ - ١١ 
2418 ص‎ )44١ - 471 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 25108 /١17/ وسير أعلام النبلاء‎ ٠ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ه/ ؟7؟.‎ 

؟) فى الأصل : « الواحد» » وفى م » ص : ١‏ السوارى» . والمثبت من مصادر الترجمة » وانظر الأنساب 
كن باضه 

(©) المنتظم /١5‏ 2,551 وسير أعلام النبلاء /١0‏ /الاهء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 41١‏ - 
)ص 58" »4١١‏ ونهاية الآرب 5؟/558. 


ثم دخلث سنة سثْ وثلاثين وأربعمائة 


فيها"' دحل الملكُ أبو كاليجارٌ بغدادء وأمر بضَّوبٍ الطِّل فى أوقاتٍ 
الصّلّواتِ الخمس » ولم تكن الملوك قبله تفعله » إنما كان يضرت لعضّدٍ الدولة 
لاله أوقاتٍ » وما كان يُضْرَبُ فى الأوقاتٍ الخمس إلا للخليفة» وكان دخولّه 
فى رمضانٌ , وقد فرق على الجند أثوالا 13 اظع جزيلةً » وبعث إلى الخليفة 
بعشّرةٍ آلا دينارء وخلع على مُقَدّمى الجيوش» وهم التساسيرئٌ» 
والنشاوورئٌ” '» والهُمامٌ أبو اللقاءٍء ولقبه الخليفةٌ مُخيى الدولةء وحُطِب له 
فى بلادٍ كثيرة بأمرٍ مُلوكها ء وحُطِب له بِهَمَذانَ » ولم يَتِقّ لنوَابٍ طَمْلْك فيها 


ع 


مر . 

وفيها استؤرّر طَعْرْلبك أبا القاسم على بِنَ عبدٍ الله الجوَئنئ » وهو أول وزير 
وزّر له. 

وفيها وزّر أبو نصرٍ أحمدٌ بن يوسفٌ لصاحبٍ مصرّء وكان يهوديًاء فأشلّم 
بعد موت الجوجرَائي . 

وفيها تولى نقابةَ العَلَوينَ الشريفٌ أبو أحمد بن عَدّنانَ بن الشريفٍ الوَضِئٌ ) 
وذلك بعد وفاةٍ عمّه الموتّضَّى أبى القاسم علي . وستأتى تَوجَمَيُه . 
)١(‏ المنتظم 2537/١‏ 597ء والكامل 6 -0007, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 47١‏ - 


547) ص 59 ادل 
)١(‏ سقط من : الأصل ‏ وفى م0 ص : « والنشاورى » . والمئبت من الكامل 018 . 


وفيها ولى القَضاءَ أبو الطيب الطْبَرىٌ ؛ قَضاءً الكوخ » مُضافًا إلى ما كان 
يلاه من القَضاءٍ يباب الطاقي » وذلك بعد موتٍ القاضى أبى عبد اللَِّ لصّْمَرىٌ . 

وفيها نظّر رئيس الرؤساءٍ أبو القاسم بن المشلمة فى كتابة ديوانٍ الخليفة» 
وكان عندّه بمنزلةٍ عاليةٍ “ون يفم فى علد البدة الح ين آهل الفراق:: 

ومن تُوْفى فيها من الأعيان : 

الحسينٌ بن عليئ بن محمدٍ بن جعفر , أبو عبد اللَِّ الصيِمَرىٌ ' نسبةٌ إلى 
نهر بالبضرة يقال له : الصّهِمرُ لهذ كفن حر اتن ليق ون قضاء 
المدائن » » ثم قَضاءً رَيْع الكزخ » حلت عنم أن بكر المقِيدٍ» وابنٍ شاهِن 
وغيرهما » وكان صَدوقًا » وافرَ العقل» شيل المساكروء حصن العنافة “غارفا 
بحقوقٍ العلماءٍ . تُوفُى فى شوالٍ عن خمس وثمانين سنة . 


عبدُ الوََاب بن منصور بن أحمد . أبو الحسين” '؛ المعروف بابنٍ الُشْترى » 
لوازي » كان على قضاءٍ الأَهُواز وتواجيها » شافع المذهب » كان له مثزلة”' 


الو 2 و 2 
كبيرةٌ عند السلطانٍ » وكان صَدوقًا كثيرَ المالِ» حسن الشيرةٍ » رحمه الله تعالى . 


الشريف المرْتَضَّى , علىٌ بن الحسين بن موسى بن محمد بنٍ إبراهيم بن 
موسى بن جعفر بن محمدٍ بن على بن الحسين بنِ على بنٍ أبى طالب , 


/١0 وسير أعلام النبلاء‎ 21391 /١0 والمنتظم‎ 2554/١4 تاريخ بغداد 278/7 وتاريخ دمشق‎ )1١( 
.١١5 7/1 ص 455» والجواهر المضية‎ )44. - 47١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ »6 
. ) العبادة‎ ١ : ؟) فى مء» ص‎ 

(0) فى بء م: (الحسن » . وانظر ترجمته فى المنتظم 2196 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
وم - .44) ص 47.6» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى .57٠١/9‏ 

(5) فى الأصل» ص : «محلة). 


1 


الشّرِيفٌ الموسَوئٌ” , 20 الرتمتى بدن انوي كان ايو وو ارد 


الوْضيئ - ذى المتصبين» ” نقيبُ الطاليئين' » وكان جيذ الشعرء على مذهب 
الإمامية والاعتزالٍ ‏ يُنَاظِدُ على ذلك » وكان يُناظَوُ عنده فى كل المذاهب » وله 
تصانِيفٌ فى التَشَيْ ؛ أصولًا وفْروعًا » وقد نقّل ابن الجوزىٌ فى ترججميه أشياء يبن 
داه فى التَشَيِع » فمن ذلك أنه لا يح السجود إلا على الأرض أو ما كان ين 
جنسهاء وأن الاشيجماز إإما يزه فى الغائط لا فى البول» وأن الكتابياتٍ 
حرَامٌ » وذبائخ أهلٍ الكتاب حرام اانا (لرواسين ورد لز كاري 
الأطعمة , وأن الطلاق لا بقع إلا بحطرة شاهةئين» والْلَقَمنه لاي يَقَعُ وإن وُجد 
شرطه » ومن نام عن صلاةٍ العشاءٍ حتى انْتَضَف الليلُ وجب قضاؤُها ء ويجبُ 
عليه أن يُصْبح صائما كفارة لما وقّع منه . ومن ذلك أن الرأةَ إذا جرّت شعرها 
يجب عليها كفارةٌ كَثلٍ الخطأء ومن شق ثوته فى مُصيبة وجب عليه حُفارةٌ مين » 
وض تاق أمراة لمازوق 3١‏ منلقه وب عب اد يتضذت يحدنة دراطم ووذ 
قَطْعٌ السارق ين أصول” * الأصابع بأقال :]2 احور 1 مخاون قد أ 
الوفاءٍ بن عقيل . قال : وهذه مذاهبُ عَجيبةٌ َحْرِقُ الإجماع , وأَغبُ ب منها ذم 
الصحابة » رضى اللَهُ عنهم . ثم سرد ين كلايه شينًا قبيحا فى تكفيرٍ عمر 
وعثمانَ وعائشةً وحَفْصةً » رضى اللَّهُ عنهم , وتَبحه وأمثاله إن لم يَكَنْ تاب » فقد 


)١( .‏ تاريخ بغداد ١١/؟4.0»‏ ودمية القصر 2501/4/١‏ والذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 8/ 458) 
والمنتظم 44/١‏ ”2 ومعجم الأدباء »١ 47/١‏ وإنباه الرواة 2349/7 ووفيات الأعيان 231/9 وسير 
أعلام النبلاء /١١!/‏ 0588 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 471 - .44) ص 4"7. 

)١ -‏ سقط من: ب م. 

(9) فى ب.م: (رعوس). 


.594 1/١8 المنتظم‎ )( 


روّى 3 انك الحوزق” قال : ْنا ابن ناصرٍ» عن أبى الحسنٍ بِنٍ الطهورىٌ قال : 
سمغت أبا القاسم بنّ بَرْهانَ يقول : دحَلْتُ على الشريفٍ الْوْتَضَى أبى القاسم 
لعلو فى مرضهء وإذا قد حوّل وجهّه إلى الجدار» فسمعته يقول : أبو بكر 
وعمئٍ ولِيا فعدّلا» وَاسْدُوجما فرجماء أفأنا أقولٌ : ارنّدًا بعدّما أُسْلّما؟! قال : 
فقمثٌ فما بِلَعْتٌ عَتَبةَ الباب حتى سمغت الرّعْقَةَ عليه . وكانت وفائه فى هذه 
ل م 
الرائقةٍ . قال : ويقالٌ : إنه هو الذى وضّع كتاب ١‏ تَفْجٍ البلاغة) . 
ار م ا 
الؤويانه”' '؛ صاحبُ الشيخ أبى حامدٍ الإسْفَراييني . قال الخطيث” : سكن 
بغداد وحدّث بهاء وكتثنا عنه » وكان صَدوقًا يَشكن قَطيعةٌ ابيع . ومات فى 
ربيع الأول من هذه السنةٍ» ودفِن بباب حرب . ْ 
أبو الحسين البضري المعتزلئ , محمدٌ بنْ على بنِ الطيب”' أبو الحسين 
البضريٌ المتكلمُ » شيخ المعتزلة والقَصِدُ لهم » والحابى عن ذمارهم بالقُصانيفٍ 
الكثيرة » وقد كانت وفائه فى ربيع الآخر من هذه السنةٍّء وصلَّى عليه القاضى 


"٠.6. /١١ المنتظم‎ )١١( 

(؟) بعده فى ب » م: 9فملس عليه على عادته مع الشعراء فى الثناء عليهم » . انظر وفيات الأعيان / 
اك 

(؟) تاريخ بغداد 2٠1/١‏ والمنتظم 2*٠ /١٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 4١‏ - .44) ص 
5؛ وفيه : ( محمد بن أحمد بن أبى شعيب )2 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 45/4. 

(؛) تاريخ بغداد 9/ لا 08" 

(5) فى م: (الخطيب). وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد / 2٠٠١‏ وطبقات المعتزلة ص 9#"ء 
والمنتظم 8.٠/١0‏ ووفيات الأعيان 4/١1؟»‏ وسير أعلام النبلاء 8109/11ه» وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 4١‏ - .41) ص 17"8. 
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أبوعبدٍ اللَّهِ الصَّيِمَرىُ » ودفِن فى الشُونيزية » وليس له من رواية الحديثِ سِوَى 
حديث واحدٍ» رواه عنه الخطيبُ البغدادىٌ فى وتاريخه »7 : حدَّئنا محمد بن 
ا ترد اس م ل بالبضرة وأنا 
سْمَعٌ» قيل له: حدّئكم أبو مسلم الكجئ وأبد اليف بالف نين 57 
الجمحئٌ اللاي والمازنيع والرْقئَ قالوا: حدّئنا الفَعتِين » عن شعبةًء عن 
منصور » عن رِبُعىٌ ) عن أبى مسعود البذرىٌ قال : قال رسول 1 0 8 
ضع (إِنَّ مما أذرَك الناسُ من كلام النبوة الأولى : إذا لم تشئح فاضتة 
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شْكتٌ ) . وَالعَلَابيكَ اسمّه محمدٌء والمازنِع اسمّه محمد بن حيَّانَ , 0 


عل محمد بن أحمدّ بن خالدٍ البصرى . 


» وأخرجه الإمام أحمد فى المسند ه/ من طرإيق الفضل بن الحباب به‎ .٠٠١ / تاريخ بغداد‎ )١( 
» )518154( وأخر جه أبو داود (/41/91)» من طريق القعنبى به. كما أخ رجه البخارى فى صحيحه‎ 
من طريق شعبة به.‎ 2»)5170( 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين بن وأربعمائة 


2 بعث السلطانٌ طُمْولِك السَلْجوقئ أخحاه إبراهيم ينال إلى بلادٍ الجبلٍ » 
فملكها وأخرَج منها صاحبها كرشاسف بن عَلاءٍ الدولةٍ » فالْقحق بالأكراد» ثم 
سار إبراهيمٌ ينال إلى الدَّيبَوَرِ فملكها , وأخرج منها صاحبها وهو أبوالشَّوْكِ » فسار 
إلى حُلُوانَ » فتبعه إبراهيمٌ » فملكها عليه قَهْرَاء وأخرق داره » وغيم أمواله » فعندَ 
ذلك تجهّر الملك أبو كاليجار صاحبُ بغدادَ لقتال السَلاجقةٍ الذين غرّوا أنصاره» 
فلم ييْكنْه ذلك لِقلَةِ الظهْرِ » وذلك أَنَّ الآفَ اغتّرت فى هذه السنة الخيلَ » فمات له 
فيها نحوٌ من اثّئ عشَّرَ ألفٌ فرس » بحيث جاقّت بغدادٌ من نتن الخيلٍ . 

وفيها وقّع ببغدادَ بين الروافض والسُنةٍ» ثم اتّمّق الفريقان على نَهْبٍ دُور 
اليهودٍ » وإخراتي الكنيسة العتيقة التى لهم واتّقّق فى هذه السنةٍ موث رجل من 
أكابرٍ التصارَى بِواسِطٍ » فجلّس أهلّه لعزايه على باب مسجيٍ هناك , وأخرجوا 
جنازتّه جهْرةَ » ومعها طائفةٌ من الأثْراكِ يخؤسونهاء فحمَلّت عليهم العائةٌ 
فأَحَذوا اميت منهم , واسْتحُرجوه ين أكفانه فأخرقوه ؛ ورمؤه فى دجلةً » ومضّوًا 
إلى الدَّيْرٍ فنقبوه » وعبجز الأثْراك عن دَفْههم . ولم يحي أهل العراقي فى هذا العام . 

ومن تُوْفَى فيها من الأعيان : 


)44. - 47١ والكامل .»© 015 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2707/١ المنتظم‎ )١( 
.353١ ص‎ 


"551/ 


فارسٌ بن محمدٍ بن عنان” ' » صاحبُ الدّيمَوَرٍ وُلوانَ » وكانت وفائه فى 
هذا الأوانٍ . 

خديجةٌ بدت موسى بن عبد الل الواعظة”” , ويُعْرَفُ بينت البقّالٍ » وتُكتّى 
لفلف فال الخطيث : كتَيِتٌ عنها» وكانت قَقِيرة صالحةٌ فاضلةً . 

أحمدُ بِنُ يوسّفَ الْتَازَىٌ”” » الشاعد الكاتبُ» وزيد أحمد بن مَرْوانَ 
الكُودىٌ صاحب ميافارقين وديار بكر » كان فاضلًا بارعًا لطيفاء تردّد فى التَرَشّلٍ 
إلى الُسْطْئْطِينئَة غير مرةء وحصّل كتبًا كثيرة أَؤْقَمَها على جامعئ أمِدَ 
وميَافارِقِينَ » ودتحل يومًا على أبى العلا احص فقال له : إنى مُعْمَرِلَ الناسّ » وهم 
يُؤدُوننى . فقال : ولِم وقد تركتٌ لهم الدنيا والآخرة؟! وله دِيوانُ شعر قليل 
النُظيرٍ عَزيد الؤجودٍ » حرص عليه القاضى الفاضل فلم يَقْدِدْ عليه » وكانت وفاله 
فى هذه السنةٍ . وين شعره واف اانا ل 
./.دروع وقانا لَفْحَدَ الَمْضاءٍ واد وقاه مُضاعَفٌ النبتٍ العميم 
نَرَلْنا دَوْحهُ فحنا علينا خحيُوٌ الوْضِعاتِ على القَطيمٍ 
وَأُرْمَّقَنا ا اك ل" 


(1) فى م : وعناز» . وانظر ترجمته فى : المنتظم 2٠ 4 /١©‏ والكامل 0171/5 وفيه : 9 مناز» » وامختصر 
فى أخبار البشر ؟/ 2178 وتاريخ ابن الوردى 749/١‏ وفيه : ( بن عناز» . 

(؟) تاريخ بغداد 45/١4‏ والنتظم ."٠*/١8‏ 

() فى ب ء ص : 9 المازنى » . وانظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ١ 4 /١‏ والمختصر فى أخبار البشر ؟/ 
ا وسير أعلام النبلاء لكلف وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 9١‏ - 41.6) ص 455) 
وتاريخ ابن الوردى .545/١‏ 

.١44 2147/١ وفيات الأعيان‎ )4( 

,)2( هذا البيت زيادة من: با )2 م. 


يزاعين: الى الى قابلثة: , .تتشضعمهنا ادن للتسيم 
تروٌ حصاه حالية العَذَارَى فَلْمَسٌُ جانبٌ العِمَّدٍ التّظيم 


برأم بد : 43 00 7 
قال ابن لكان : وهذه الابيات بَديعة فى بابها . 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وأريعمائة 


1١) 5 4‏ ل و - 0 
اسْتَهَلُت هذه السنة ' و الموتانُ كثيد فى الدوابٌ جدًّا حتى جائّت بغدادٌ . 
إديف ع اس و 3 0 

قال ابنُ الجوزىٌ : وريبما أخضّر بعض الناس الْأَطِبَاءَ إلى دوابّهم فيشقونها ماءً 
الشعير ويُّطبَّبُونها . 

ونيا دامر الطلطلات: ب لل ابلق أطقيان "انك أعليا غاى ال 
يَخملونه إليه» وأن يُخْطِبَ له بها فأجابوه إلى ذلك . 

1 2 9 ىنم 

وفيها ملك مُهَلهِل قَرْمِيسِينَ والديتوَرٌ. 
ذا ذا بن شاك بن مال » وهؤلا الأغرات هم أ > بعد اس عن 
البيتت احرام » فلا بجزاهم اللّهُ خيرا» وقبحهم يوم يقومٌ الأشهاد» «9 يرم لا يمَم ع 


عم ماش ساد 


َلطبِلِمِتَ 0 وَلْهُمْ للْعَمَهُ وَلْهُمٌ سو ألدَّارٍ © [ سورة غافر: ؟ه] . 
ومن تُوْفَى فيها من الأعيانٍ : 
الشيحٌ أبو محمدٍ , عبد الله بنُ يوسُفَ بن عبدٍ اللّهِ بن يوسفّ بن محمدٍ 


- 471 ه.”, 5.” والكامل 587/9 - 574, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ /١© المنتظم‎ )١( 
بشضة ارضضة‎ 02 

,”"٠06/1١6 المنتظم‎ )5( 

(*) قرميسين : تعريب كرمان شاهان بلد معروف يينه وبين همذان ثلاثون فرسحًا قرب الدينور . معجم 
البلدان 55/14. 


ابن حَيْوَْه '. الشيحٌ أبو محمد الوَئِنِ مام الشافعية فى زمانه » وهو والدُ إمام 
الحرمين أبى المعالى عبدٍ المللتِ بنِ أبى محمدٍ » وأصلّه من قَبيلةٍ يقال لها : سِئْيسٌ . 
وجْوَيْنُ من تواحى تيسابورَ» سيمع الحديتٌ فى بلادٍ شَنَّى على جماعة» وقرأ 
الأدب على أبيه» وتقمّه بن اليب سهل بن محمدٍ الصّعلُوكي » ثم خرج إلى 
مَْوَ إلى أبى بكر عبد اللِّ بن أحمد القََالٍ» ثم عاد إلى تَتسابور» وعمّد مجلس 
المناظرة+:وكان مهيبا لا يجرى يي يديه إلا للد » وصكف التصائي الكديرة فى 
أنواع من العلوم » وكان ورِعًا زاهدًا شديدٌ الاحْتِياطٍ » ربا أخْرَج الزكاةً مرتين . 
وفك تكزقه ف ولاك الشافعية ) وما قاله الأئمةٌ فى مدجه » وكانت وفائّه فى 
ذى القَعْدةٍ منها . قال القاضى ابنٌ حَلْكان”" : صبّف ١‏ التّفْسِيرَ الكبيرٌ) الْشْتَمِلَ 
على أنواع العلوم , وله فى الفقه ١‏ التَبِصِرةٌ) و «التذكرةٌ»» و ( مُحْتَصَدِ 
ممص » » و« الفرقٌ والجممٌ » » و السَلْسِلةٌ ؛» وغيد ذلك »وكان إمائما فى الفقه 
والأصول والأدب والعربية . وكانت وفاثه فى هذه السنةٍ - وقيل : سنة أربع 
وثلاثين » قاله السَمعانيٌ 141/ ظ] فى ١‏ الأنُساب )' 5 وول د لحيو 


)١(‏ تاريخ بغداد 2198/٠١‏ وتبيين كذب المفترى ص 57 5» والمنتظم 205/1١8‏ وإنباه الرواة ؟/ 
؟5١»‏ ووفيات الأعيان '/ 241 وسير أعلام النبلاء /١17‏ 25117 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ه/ 
“لا وطبقات المفسرين 87/١‏ 7. 

.4// وفيات الأعيان‎ )١( 

(5) الأنساب ؟/9؟1. 


ب 


فيها”' اضطلح الملكُ طُعْولْيك السلجوقئ وأبو كاليجار صاحبٌ بغداد» 
وتروّج طُعْولبِكُ بابنةٍ أبى كاليجار» وترَوّج أبو مُنصور بن أبى كاليجار بابنةٍ الملكِ 
داود أخى طَعْولَِكَ . 

وفيها أُسَت الأكرادُ شوخاب أخا أبى الشَّوْكِ » وأخضّروه بين يدى إبراهيم 
تثال) فأَمَر بِقَلْع إحدى عينيه . 

وفيها اشتؤلى أبو كاليجار على بلادٍ التطيحة » ونجا صاحبها أبو نصر بنفسه . 

وفيها ظهّر رجلّ يقال له : الأصِمَّد التَغليثْ . وادَّعَى أنه من المذكورين فى 
الكتب » فَاسْتَفْوَى خلقًا من الناس » وقصّد بلا الروم » فم منها أموالا ‏ فقرى 
بهاء وعظم أمزه» واتَمَقَ أله بكر وحمل إلى نصر الدولةٍ بن مَوْوانَ صاحب ديار 
بكرء فاغْتقّله وسدّ عليه باب السجن . 

وفيها كان وَباءٌ شديدٌ بالعراقٍ والجزيرة وبغداة فمات خلقٌ كثي» حتى 
خلّت الأشواقٌ» وغلتٍ الأشياءُ التى يَحْتاح إليها الموَضَّى» وورّد كتابٌ من 
المؤّصِل بأنه لا يُصَلّى الجمعة ين أهلها إلا نحوٌ أربعمائة» وأن أهلّ الذّمةِ لم يَنقَ 
منهم إلا نحو مائةٍ وعشرين نفسًا . 


(1) المنتظم "١8/١6‏ والكامل 5/9*ه - 44 ه, وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )41٠ - 411١‏ 
ص 77514. 


وفيها وقّع غلاءٌ شديدٌ أيضاء وجرت فتنةٌ بين السنةٍ والروافض ببغداد » قُتِل 
فيها خاقٌ كثيرٌ . ولم يجْحيٌ أحدٌ ين ركب العراقي فى هذا العام . فلا قوة إلا الله . 
ومن تُوْفَى فيها من الأعيان : 
أحمدُ بن محمد بن عبد الل بن أحمد , أبو الفضل القاضى الهاشمئ 
الرَشِيدىٌ '» ين ولدٍ الشيد, .0 القَضاءَ بييجشتانٌ» وسمع الحديتٌ ين 
الِطريفيٌ وغيره . قال الخطيب”” : وأنْشَدَنى لنفيه : 
الوا افْتصِدْ فى الجود 00 عدْلٌ وذو الإنصافٍ ليس يَججود 
فأَجَبتُهم إنى شلالةٌ مَعْضَرٍ ‏ لهم لوك فى النّدَى مئشوه 
الله إنى شائدٌ ما قَدْ بتى بحدّى الوشيدٌُ وقبلّه المنصود 
عبد الواح بن محمدٍ بن يحيى بن أيوبَ ؛ أبو القاسي ؛ الشاعرٌ المعروفٌ 
بالطو ومن شعره الذى رواه عنه الخطيبٌ قوله : 
يا عبدٌ كم لك من ذنب ومَعْصِية إن كنت ناسيها فاللّهُ أخصاها 
لا بد يا عبدٌ من يوم تَقُومُ له لان 
إذا عَرَضتٌ على قلبى تذكرها وساء ظنى فقلتٌ اسْتَغْفِر الله 


ذا ب لسن وان بوه ارين ا ا ؛ ورد 


6 المنتظم ملاواى_ وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات 47١‏ 5410) ا ص 2414# لاه4. 

(؟) المنتظم 1/١6‏ 9.05. 

(5) تاريخ بغداد 035/1١‏ والمنتظم 6 ١٠ى‏ والكامل 49/9 هم وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١"ا؟‏ - 4406) اص 474. 

(5) المنتظم ١١65‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 47١‏ - 44.8) ص 2475 والوافى 
بالوفيات .8/٠‏ 


للملكِ أبى طاهر ست مراتٍ » 171/41,] ثم كان موه بجزيرة ابن عمرٌ فى هذه 
النكة عن شك عوسي سنة. 

00000 
الخطيث : قم بغداد » وأظهّر الزهد والتّقَشّفَ والوَرع وتزوف النفس عن الدنيا » 
اتن الناس به» وكان يَحْصّ مَجلِسَه خلقٌ كثيد » ثم إنه قل ما كان يُعْرَض عليه 
د وله فكثرت أمواله ‏ ولبس الثيابٌ الناعمةً » وجرت له أموث ع وكرت 
أثبائه » وأظهر أنه يُرِيدٌ لدو » فاتّئعه خخلقٌ كثيد» فبرز ظاهر البلدٍ ناحيةٌ منها» 
وكان يُصْرَبُ له الطَبلٌ فى أوقاتٍِ الصلواتٍ » وسار إلى ناحيةٍ بلادٍ أَدْرَيجانَ ؛ 
فالْتَتٌ عليه خليٌ كثيه » وضاهى أمير تلك الناحية » وكانت وفاتّه هنالك فى هذه 
السنة . 

قال الخطيث”" : وقد حدّث بيغداة؛ وكتَيِتٌ عنه أحاديتٌ يَسيرةً ؛ وحدّئنى 
بعضُ أصحابنا عنه بشىءٍ يَدُلَّ على ضعفه فى الحديث » وأنْشّدنى هو لبعضهم : 
إذا ما أطَقتَ النفسى فى كل لذَّةِ تبت إلى غير الليجا” والتكم 
إذا ما أَبْت النفس فى كلّ دعو دعَئك إلى الأمر القبيح المْحكم 

محمد" بن الحسين بن عمر بن بَْهانَ ‏ أبو الحسن لعزا ؛ سيمع محمة 
ابن المطَمّر وغيره » وتكان: طيدوقا » ريه الله تفال 


)١(‏ تاريخ بغداد /١‏ 255 والمنتظم 6 8١١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )55٠ - 117١‏ ص 
5 . 

.756/١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(م) الحجا : العقل والفطنة . المخيط (ح ج و). 

(4) فى ب » م: «المظفر) . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد ؟/ 4ه والمنتظم .”١1 7/١8‏ 


محمد بن على بن إبراهيم , أبو الخطَاب الليْله”" الشاعو» فمن شعره 
قولّه : 

ما حكم الحبُ فهو مكل وما جناه الحبيبُ مُحْكَمَل 

تفؤى وتشْك الضُنَى وكلُ وى لا يُنْحِلُ الجسم فهو متتل 

وقد ساقّر إلى الشام » فاجتاز مَعَدَةٍ التُعمانٍ » فَامْتَدَح أبا العَلاءٍ بنَ سليمانَ 
بأبياتٍ + فأجابه عنها . وقد كان حصن العيتين حينٌ سائَرء فما عاد إلا وهو 
الى كانت وفائه قن ذل القعد من هده النلة قال زه #اندشدية 
الوَفْض . فاللهُ أعلم . 

الشيحٌ أبو عليٌ السّنجئٌ , الحسينُ بن سُعَيْبٍ بن محمد" » شيحٌ الشافعية 
فى زمانه» أُحَذ عن أبى بكر القَغّالِء وشرّح ١‏ القُروع ) لابن الحدَّادٍ » وقد شرّحها 
قبله شيحُه » وبعده'" القاضى أبو الطَيِبٍ الطّبريٌ » وشرح أبو عل السنْجِيع كتات 
التَلْخِيص » لابن القاصٌ شرْحما ات (المجموع ) وأحذ منه العَراليَ 
فى (الوّسِيطٍ ) . قال ابن شلكاة : وهو أول من بجمع بين طريقتى العراق 
وُراسالٌ . وكانت وفاته سنة بضع وثلاثين وأربعمائة» رحمه اللَّهُ تعالى . 


٠٠١/9 والأنساب‎ ٠١١/٠ الحنبلى 6 . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد‎ ١ : فى النسخ‎ )١( 

وتاريخ دمشق 57/١5‏ مخطوطء والمنتظم "١١/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 471 - 
44) ص 8ل29. 

(؟) وفيات الأعيان ؟/ ه"اء وسير أعلام النبلاء 1١17‏ 577» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 47١‏ 

)44٠ -‏ ص 755 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 414/4؛". 

(9) فى ب 2 م: (قبله ) , 

(:) وفيات الأعيان 7/ 170. 


هلا ( البداية والنهاية 45/١9‏ ) 


و 


ثم دخلت سنة أربعين وأربعمائة ئة" 


فى جمادى الأولى منها مرض الملكُ أبو كاليجار صاحبٌ بغدادٌ» وهو فى 
بدي فقُصِد فى يوم ظ] ثلاث مراتٍ » وحمل فى د مات ليلة 
الخميس » وانتهبت الغلمانُ الخرائ » وأخرق الجوارى الخيامَ » سِوَى اليِمةٍ التى 
هو فيها واللهكاه التى كان بها وولى بعدّه ابنّه أبو نصرء وسئئؤه الملكُ الرحيم » 
ودتل دار الخلافةِ فى يوم مشهودٍء وخلع عليه الخايفة سبع خجلع» وسوّره 
وطوّقه » وجعّل على رأسه التاج والعمامةً السوداءً الؤصافيةَ » ووضّاه الخليفةٌ: 
ورججحع إلى داره » وجاء الناسٌ لتهنعته . 

وفيها دار الود على شِيرارٌء وكان دَوْدُه اثتن عضَّرَ ألف ذراع » وارتفاعه 
ثمانية أذرع » وعَوْضُه ستةٌ أذرع ) وفيّة أححل عد يايا:. 

وفيها غزا إبراهيمٌ يال بلادّ الروم » فغيم مائةً ألفٍ رأس » وأربعة آلافٍ دِزع , 
وقيل : تسعة عشَّرَ ألفَ درع . ولم يَنْقَّ بيته وبين القُسْطئْطينية إلا خمسةً عشَّر 
يومًا » وهل ماسطل ردن الاق على غكرة الاك قيلت 

1 8 ِ 0 ع 6000 

وقيها اكتلي لدخيرة الذيق أنى العبانن معيك "ابل الخايقة القافم بأمر الله 
على المنابر بولاية العهدٍ بعد أبيه» وحيى بذلك . 
)١(‏ المنتظم ل ”7 والكامل 146/9ه - وت 0 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١”اع‏ - 
02 ارس ارفرة 
(؟) فى النسخ : «أحمد» . والمثبت من المنتظم » والكامل . 


كلا 


وفيها اقكتل التوافض والسئّة » وجرت بيبغداد فتن يطول ذكدها. ولم يَحجٌ 
أحدٌ من أهل العراق فى هذا العام أيضًا . 


ع مًْ ؟: 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 


السيدُ الكبيرُ الحسنٌ بن عيسى بن القَُدِرٍ باللّوء أبو محمد العبَاييئغ”", 
وُلِد فى الحرم سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة» وسمع ين مُوَّدْبه أحمدَ بن منصور 
الييشكري 7 وأبى الأرْمَرٍ عبد الوَمّابٍ بنٍ عبد الرحمن الكاتب » وكان فاضلا 
ديْنَا حافظًا لأخبار الخلفاءِ, عالاً بأيام الناس » صالخا » أغرض عن ولايةٍ المخلافةٍ 
عو قدو وأئّر بها القادر بالل ء وكانت وفاه فى هذه السنةٍِ عن سبع وتسعين 
بت وأؤضى نيان وا شرت ير رياه فون برنااون فر بالإمام يمد 
ابن حنبلٍ . "ركان يوم جنازته مشهودًا ؛ مشى الأمراءٌ والوزراء والبساسيرئٌ إلى 
المقبرة » وجلس رئيس الرؤساءٍ أبو القاسم بن المشلمةٍ للعزاءِ من الغ" 

عبد الل بن عمر بن أحمة بنٍ عفماق » أبو الاسم الواعظٌ المعروفٌ بابنٍ 
شاهين ', سيمع من أت بكر بن مالكِ وابنٍ ماسى وأبى بحر البَْتّهارىٌ وابن 
المظفر . قال 0 : كيَكِتٌ عنه» وكان صدوقًا. وكان مولده فى سنة 


5007 5 )2 3 لانن 0 1 7 و 
إحدى وخمسين وثلاثمائة» وتؤفى فى ربيع الآخر من هذه السنةٍ» ودفِن 


»571 /11/ والكامل 9/ 7هه, وسير أعلام النبلاء‎ ,8١4 /١١ تاريخ بغداد / 4ه" والمنتظم‎ )١( 
.195/١7 ص 483» والوافى بالوفيات‎ )44.0 - 4*١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 

. فى النسخ : « السكرى » . والمثبت من المصادر السابقة‎ )١( 

- »#) سقط من: ب ام. 

(5١‏ تاريخ بغداد /١١‏ "م والمنتظم هلإهال/ وسير أعلام البلاء /ا١١/‏ لعي وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )44١ - 47١‏ ص 4868. 

(5) تاريخ بغداد .8851/٠١‏ 

(3 - 7) فى تاريخ بغداد : « ربيع الأول » ؛ وكذا فى سير أعلام النبلاء » وتاريخ الإسلام نقلا عن الخطيب . 


07" 


يباب حرب » رحمه الله . 


علئ بن الحسن بن محمد بن ثعاب ٠‏ أبو القاسي ؛ المعروف بابنٍ أبى 


عثمانَ الدّقَاف0" قال/ الخطيث”” : سمع القَطِيعئ وغيره » وكان شيحًا صا حا » 


ار محم بن جغر بن أى الترع بن قسائمي الريز | و 


غَزيرةٍ » ملي الشعر والتَرَدُ » وين تحاسي أنه جب ليه فى رجي مات عن ولا 
ار لجس اراس دمر لزن راك الزن أن 


0 ثكره الله ا 00 


مال الأيتام . اعبٌقِل ثم قُتِل فى رمَضانٌَ من هذه السنةِ عن إحدى وخمسين سنة . 
غَيْلانَ » أبو طالب البَرَّاٌُ”' » روى عن بجماعةٍ » وهو آخِرُ مَن حدّث عن أبى بكرٍ 


)١(‏ تاريخ بغداد 05٠/١1١‏ وتبيين كذب المفترى ص 8ه 5 والمنتظم /١5‏ 6٠١ء‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )41٠١8 - 47١‏ ص 5868. 

(؟) تاريخ بغداد .890/1١١‏ 

(") دمية القصر »4١١/١‏ ولمنتظم 09١7/١‏ وسير أعلام النبلاء 235٠0 /١1‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 4١‏ - .44) ص 488» والوافى بالوفيات ؟/ .7٠١4‏ 

(:) بعده فى ب 2 م: « فكتب إليه الموصى » وقيل : غيره . إن فلانًا قد مات وخلف ولدًا عمره ثمانية 
أشهر» وله من المال ما يقارب مائة ألف دينار) . 

(5) تاريخ بغداد */ 5 277 وفيه : «أبو طاهر ) بدلا من: «أبو طالب ©4» والمنتظم 7/6 » والكامل 
9/؟هت6 وسير أعلام النبلاء 2054/1١17‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )44٠١ - 171١‏ ص 
والوافى بالوفيات .١١59/1١‏ 


الشافعيئ » وكان صدوقًا دَيْنَا صا حا » قوئٌ النفس على كبر السنٌ» كان يِيْلِكُ 
ألفّ دينار » فكان يَصُيْها كل يوم فى حجره فيمَبْلُها » ثم يَددُها إلى موضعها » وقد 
خوج له الدارقطنيئٌ الأخراء الِلائيّات , وهى سماعٌنا . وكانت وفاته يوم الاثنين 
سادس شوالٍ من هذه السنةٍ عن أربع وتسعين سنةً » ويقال : إنه بلّغْ مائةٌ وخحمس 

لمللك أبو كاليجارٌ واسمّه اران بنُ سلطانٍ الدولةٍ بنٍ بَهاءِ الدولةٍ بن 
عصّدٍ الدولة' » كانت وفاته فى هذه السنةٍ عن أربعين سنةٌ وأشهر » وقد ولى 
العراقٌ نحوًا من أربع سنين» ونُهبت له قَلْعَةّ كان فيها ما يَزيدٌُ على ألفٍ ألفٍ 


دينار» وقام بالأمر من بعده ابنّه الملك الرحيمٌ أبو نصر . 


ووفيات 4١‏ - .44) ص 4/ا4: 4948. 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وأريعمائة 


فى عاشر الوم" به ُقُدّم إلى أهل الكوخ أن لا يَعْملوا يِدْعَةَ التّْح » فجرت 
بيهم وبين أهلٍ باب البصرة ما 000 

وفيها بتى أهلُ الكرخ سُورا عليه » وبتى أهل الشنة سوا على سوقي القَلائين ؛ 
ونقّض كل من الفريقَهِن أبنيته » وحملوا الآجر 00 تواضع بالطبولٍ والرَامير» 
وجرسايتهم نفاخرات في ذلك وطخت لا ب تَحصِد ولا تنْضَّبطُ ؛ » ثم وقعت 
ييتهم فقن طول ذكزهاء وأخزقوا دوا كثيرةٌ جاه فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفيها ونكت وَحْشةٌ بن الملكِ طَعْولْيك وأخيه ' إبراهيم يثّال » فأمر طَفْولْبك 
بضريه وسَمْلٍ | إحدى عينيه وقطع فته فسار إبراهيم ' فجعع مجموعًا كثيرة ؛ 
فافتكل هو وأخوه فهزمه طَعْرلْيك » ثم أسّره مِن قلعةٍ قد تحصّن بهاء بعد مُحاصّرة 
أربعةً أيام » فاسْتَئرله مقهوراء فأخسن إليه وأكرمه » وأقام عند أخيه مكرما . 

وكتب ملك الروم إلى طَعْولِْك 31/47 ١ظع‏ فى فداءٍ بعض مُلوكهم ممّن كان 
أُسَره إبراهيمٌ يَّال » وَيتِذُلُ له فيه قطعةٌ كثيرةٌ من المال » فبعثه إليه ممجانًا من غير 
عِوَضٍِ اسْترَطه عليه » فأَرْسَل ملك الروم هَدايا كثيرةٌ وتحمًا غزيرةٌ » وأمر بعمارة 
الن ]للا والاشتية ور مقت ند السارةة ونه ونركان وه للك 


414١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 51١ - والكامل 9/*هه‎ 51 - 5١9/١٠ المنتظم‎ )١( 


-4980) ص ©. 
الت ؟) سقط من: ب.م. 


7٠ 


إن 0 8 2 3 م ثمى ه 5 
طعُولْك » فبلغ هذا الأمرُ العجيبٌ سائرٌ الملوكِ » فعظموا الملك طعرّلبك تغظيمًا 
زائدٌاء وخطب له نصِد الدولةٍ بن مؤوانٌ بالجزيرة . 

وفيها ولى مسعودٌ بن مَؤْدودٍ بنِ مسعودٍ بن محمود بن سُبُكتكين الملك بعد 
وفاةٍ أبيهء وكان صغيراء فمكث أيامّاء ثم تق د 
0 
ل ل بن محمود » فاستقر الملك بيده وانعزل علي بن 
مسعودٍ"' » وهذا أمد غريبٌ جدًّاء فللهِ الأمد من قبل ومن بعدٌ . 

وفيها ملّك الضريون مدينةً حلب » وأَجِلّوا عنها صاحبها ثُمالَ بن صالح بن 


0 ., 000 7 0 2 سيو 
وفيها كان بين التساسييرى وبين بنى عَُيِلٍ حربٌ 


وفيها ملّك البساسيرئٌ الأنْبارَ من يد قوواش » فَأْصْلّح أمورها . 
1 1 0 9 هه ا( 
وفى شعبانٌ منها سار البتساسيرئٌ إلى طريقٍ حُُراسانَ » وقصّد ناحيةً الدّرْدارٍ 
وملكهاء وغيم مالا كثيًا كان فيهاء وكان سُعْدَّى بِنٌ أبى الشَّوْكِ قد حصّنها . 
ا 1 
قال ابق الجوزئ”' : فى ذى اليجةٍ نفعت م برا رصعل 
ظلمةٍ اليل » وظهّر فى بجوانب السماءٍ كالنار المضْرَمة" ' » فائْرعَج الناسسٌ لذلك » 
0 000 7 1 
وخافوا وأتَذوا فى الدعاءٍ والتَضّدْع» فالْكضّف فى باقى الليل بعد ساعق' 


010 اسقط ابن ون 

(؟ - 5) سقط من : الأصل. 

(م) فى الأصل ‏ ص : ١‏ الذردار » » وفى ب » م : ١‏ الدوران » . والمثبت من الكامل . ولعلها 
ودُوزْدانَ ) كما فى معجم البلدان 540/9 فى معرض كلامه عن ( شهرزور » . 

و4 أكذا فى البسخ» » بل قال هذا ابن الأثير فى الكامل 9/ .57٠‏ ولعلها سبق قلم من المصنف رحمه الله . 
(5) فى الأصل » ياام: : (المضيئة ) . 

32( بعده فى الأصل » ص : ( جيدة) . 


ال١‎ 


روقص ب عي يدا بل لإقرو واس اج مِن الأشجار» 
هدنت وراغة ' ' كثيرةٌ من دار المخلافة ودار المقلكة . 

“ولم يحم أحدّ من أهل العراق فى هذه السنة" 

ف 3 

ومن توفى فيها من الآعيانٍ : 

أحمدُ بن محمدٍ بن ' أحمد بن" منصور أبو الحسن , المعروف بالعتِبقى ؛ 
نسبةٌ إلى جد له كان يب ُتمى تيا سجع من ابن شاهِينَ وغيره » وكان صدوثا . 
لوم ار واف 
اليه" اه /؛ سيع ين ابن مطَئِ وق عنهء وكان صدوة .ب 


حَسَن الاغتقادٍ » يُوَدْقٌ بالأخرة وجاك هنة ويتشة قن . تُوفى فى رجب منها وقد 
جاوز الثمانين . 


عبدُ الومّابٍ بن أقضى القضاةٍ أبى الحسن الماوردئ”" يُكَتّى أبا الفائرٍ, 


(1) الرواشن: جمع رَؤْشن» وهو : الشُفة . الوسيط (ر ش ن). 

(؟ - ؟) سقط من: ص . ولم يذكر فى المصادر شىء عن الحج فى هذه السنة . 

( - ”) سقط من: ب » م. وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد 2337/4/4 وتاريخ دمشق 25٠١/0‏ 
والمنتظم 7١/١5‏ وسير أعلام النبلاء 2307/١117‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )40٠ - 44١‏ 
ص ٠4.ء‏ والعبر */ 2١98‏ والوافى بالوفيات 9//هلا. 

(4:) فى ب » م: ( التسعين) . 

(ه - ه) سقط من: ب» م. وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد ؟1١/4.‏ والمنتظم 25١/١5‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - 45.0) ص 497. 

(1) فى النسخ : « الحسن» . والمثبت من مصادر الترجمة . 

(0) فى الأصل : « يحيى الشبيه »)» وفى ب » م: «محبى السنة؛ . وانظر تاريخ بغداد .5/١5‏ 

(8) تاريخ بغداد .5/١1‏ 

(9) المنتظم /١5‏ 50ل والكامل 9/ 51ه. 


71 


شهد عندّ ابنٍ ماكولا فى سنةٍ إحدى وثلاثين » فأجاز شهادتّه اخيرامًا لأبيه, يُوْنّى 
ا ا 

الحافظ أبو عبدٍ اللَّهِ محمدُ بن على بن عبد اللَّهِ بن محمد الصُوريُ 
الحافظ"" + طب اذيك ينقليية بعد ما كبر رارع وأْسَنٌّ ؛ فرحل فى طلب 
الحديث إلى الافاق » وكتب الكثيء وصئّف واسْتّفاد على الحافظٍ عبدٍ الغنئ بن 
سعيدٍ المصرىٌ » وكقب عنه شيحّه عبدُ الغنيع شيعًا في" تصانيفه» وكان من 
أعظم أهلٍ الحديثٍ مِمَةٌ فى الطُلَبٍ وهو شابٌ » ثم كان من أَقْوَى الناس عَزعةٌ 
على العملٍ الصالح ؛ كان يَسْرْدُ الصوم كلّ يوم إلا يومي العيدين وأيامَ التَمْرِيتِ » 
وكان'مع ذلك خسن الحخلق ميل المعاشرة + وقد ذهيت إتحدى عينيه ,فكان 
َكب بالأخرى امْجَلدَ فى جزءٍ . قال أبو الحسن بن العلهور” : يقال : إن عائة 
كتب المخطيب سوّى ١‏ التاريخ ) مُشتفادةٌ بن كتب أبى عبد الله الضُوريٌ . كان 
قد مات الصُورىٌ وترك كتهه اث عشَر عِدَْا عند أخيه”' ؛ فلما صار الخطيبُ إلى 
الشام أَعْطَى أخاه”' شيعا » أذ بعض تلك الكتب » فحوّلها فى كنيه . 

ومن شعرٍ أبى عبد اللَّهِ الصّوريٌ”” : 

نولي السبات روماه .وجا الانييف تأشانه 

فقلبى لمُفْدانِ ذا مُوْلَمْ كعيبٌ بهذا ووجدانِهِ 


)١(‏ تاريخ دمشق 6١/.هل‏ مخطوط ؛ والمنتظم /١8‏ 5701؛ وسير أعلام النبلاء 2571/10 وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - .45) ص 8ه. 

(؟) فى النسخ : « من» . والمثبت من المصادر. 

.557 1/١١ المنتظم‎ )5( 

(4) كذا فى النسخ. وفى مصادر الترجمة : «أخته » . 


.871/١6 المنتظم‎ )5( 
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ون كان مجان اف سيره 
ولكن أنّى مُؤْذِنًا بالرحيلٍ 
ولتزلا :ضرف كلها 
ولكنٌ ظهْرِى تفيل نا 
نو ان لوك نان" عفن 
فليس بُكائى وما قد ترَؤ 
ولكن لَاُ كان قد جرَهُ 
فوئلى وعؤلى”" إن لم يَجدْ 
ولم يكَمَكَدُ ذُنوبى وما 
ويَجْعَلُ مَصيرى إلى جنةٍ 
وإن كنث ما ل من قُوبة” 
وأنّى مُقِدٌ بتوحيده 
د ا 
وأدمجو به الفورٌ فى منزلٍ 
ولن يَجْمَعَ اللّهُ أهلّ الجحودٍ 


وو/عداظع فهذا يُتَجيه إِيانه 


. ) زمانا‎ ١ : فى المنتظم‎ )١( 
1 : هم بعده فى المنعظم‎ 
«فولّى وأبقى علئ الهموم‎ 
.) فى بء م: ( وَيُجى‎ )5 
فى بء م: وطاعة).‎ )4( 
. » فى ب » م: (الهوى‎ )0( 


7*1: 


ولا شاع ف كر نان 
فول من قرب إيذانِه 
1 راعنى حال إِنَيانِهِ 
جحناه شبابى بطقيانة 


ص سر امل 


وأهلّ الفشوقي وِعُدُوائِهِ 
ومن قد أقيٌ بِإهِمماتِه 


: 2 2 


بما قد تحملت فى شأنه). 


3 


: 2 29 26 4 
وهذا يُنَعَمٌ فى جنةٍ وذلك فى قعر نيرانِه 
ومن شعره أيضاء رعية! لهال # 
أبعلم تقول هذا أبئ لى أم بجهل فالجهلٌ حُلْقُ السّفيهِ 
أيْعابُ الذين هم حفظوا الدي نَ من التٌّدَهاتٍ والتَّمْويهِ 
2 
وإلى قولهم وما قد روّؤه راجمٌ كل عالم وفقيهٍ 


وكان سبب وفاتِه رحمه اللَهُ أنه افْتَصَّد » فورمّت يده » لأنه - على ما ذُكر - 


قل لمن عائّد الحديت وأضْكحى عائبًا أهلّه ومن يَدَّعِيهِ 


كانت رِيشةٌ الحاجم مَسمومةً لغيره » فغلط ففصّده بهاء فكانت فيها مَنِيتُه بإذنٍ 
الله وقدروم نكيل إلى المارَسْتانٍ » فمات به فى يوم الأربعاءٍ سَلْحّ جمادى الآخرةٍ 
من هذه السنةٍ » ودفِن بمقبرةٍ جامع المدينةِ » وقد نيف على الستين سنةً » أسأل الله 
تعالن أن يمه ,ركان هله وكرمد نين ؛ 


. » فى با م: «وذاك قرين لشيطانه‎ )١ - 5١ 


0 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة 


فيها”” فح السلطادٌُ طُمْولِك أَضبَهاتَ بعد حصارٍ سنةٍء فتقّل إليها حواصله 
مِن الوَىّ » وجعلها دارَ إقامته » وخوّب قطعةً من سُورِها » وقال : إنما يَحتاجج إلى 
الشُورٍ من تَضْعُفُ قوثّه » وإما حِصْنى عَساكرى وسيفى . وقد كان فيها أبو 
منصور قرامرز”"؟ بن علاءٍ الدولة أبى جعفر بن كاكوَيه" “» فأخرجه منها وأقْطعه 
بعض بلادها . 

وفيها سار الملكُ الرحيمٌ إلى الأَهْواز» وأطاعه عَشكرٌ فارسٌ وملّك عسكر 
فكرم . 

وفيها اسؤلّت الخوارج على عُمانَ » وأخْرَبوا دار الإمارةٍ فيهاء وأسَروا أبا 
شري ان كالبحاد. 

وفيها دخَلت العربٌ بإذنٍ المْمئصِر الفاطمئٌ بلادَ إفْريقكة ؛ وجرت بيتهم 


وبين محر بن باديسّ حروب طويلة » وعاثوا فى الأرض فَسادًا عدةً سنين . 


0 1 رو 2 
وفيها اصُطلّح الوافضٌُ والسنَّةٌ ببغداةء وذهبوا كلهم لزيارة مشهدٍ علىٌ 


(1) المنتظم 6١/56ء‏ +" والكامل 9/؟ه - ./اه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 414١‏ - 
٠هة؛)‏ ص لاء 8. 

)١١‏ فى با م2 ص : « قرامز) . وفى الكامل  :‏ فرامرز» . وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
441١‏ - 60.ه4) ص 775(. 

(5) فى النسخ : كالويه ». والمثبت من ترجمة علاء الدولة فى الكامل 4/ 445» وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 44١‏ - 45.8) ص 784. 


5الا 


ومشهدٍ الحسين» وترضّوا ذ فى الكوْخ عن الصّحابةٍ كلّهم , وتركموا عليهم » وهذا 
عب ف اا إلا أن يكونّ مِن باب التّقَة . 

ورخصضك الأسعاة ببقداة جدًا. ولم يحي أحدٌ من أهل العراقٍ . 

3 0 5 ع" 

وثمن توفى فيها من الآاعيانٍ : 

5 َ 4 ١) 1 

علي بن عمر بن محمد بن الحسن, أبو الحسن الحزبئ » المعروف 
5 وا لس :0 
بالقزرِينئ » وُلِد فى مُسْتَهّل امْحرّم فى سنةٍ [154/4و] ستين وثلائمائةٍ » وهى الليلة 

و 0 - 2 8 0 زف 
التى و فيها أبو بكر الآجرىٌ» وسيع أبا بكر بن شاذانَ وأبا حفص > بن 
الزَيّات 3 ' ابن حَيوَيهُ يد0 وكان وافنَ العقلٍ , من كبارٍ عباد الله الصاحين » له 
كراماتٌ كثيرةٌ » وكان يُقرئ القرآنٌ ويروى الحديثٌء ولا يَخْرْح إلا للصلاة . 
وكانت وفائّه فى شعبانٌ من هذه السنقء فَعُلَقّت بغدادٌ يوصملٍ» وحضّر الناسُ 
جنازته , وكان يومًا مَشْهودًا , رعية لل 

هه 75١‏ 7 2 
عمرُ بن ثابتِ لتمازييى"” ؛ التُحوىٌ الضّريو» شار « المع »» كان فى 
3 

غاية العلم بالنحر » وكان يَأَتمُ عليه وذ كاي لكا ن” أنه اشتعل. على :أبن 
جِنَْ » وشرّح كلامّه » وكان ماهرًا فى صناعةٍ النحوء قال : وهذه النسبةٌ | إلى قرية 
من تُواحى جزيرة ابنٍ عمرّ عند الجبلٍ الجودىٌ » يقال لها : تَمانِينَ . باسم اللَمانِينَ 


23295 /18 سقط من النسخ . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد ؟١١/ 24 والمنتظم‎ )١ - ١( 
وتاريخ‎ 2505/١177 وسير أعلام النبلاء‎ 517١ /4 والندوين فى أخبار قزوين للرافعى ؟/ 285 والكامل‎ 
.55 150)اص‎ - 44١ حوادث ووفيات‎ ١ الإسلام‎ 

5 -5) سقط من: ب» م. 

ةا المنتظم كم ومعجم الأدباء ا والكامل 9/ الام ووفيات الأعيان ؟/ 41 وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات 414١‏ - 45.8) ص 58 . 

(4) وفيات الأعيان 444/7 . 


/االا 


الذين كانوا مع نوح عليه السلامٌُ فى السفينة» واللهُ أعلمُ . 

قزواشٌ بن مُقَلّدِ » أبو انيع ''» صاحبُ الموصل والكوفةٍ وغيرهما» كان 
من الجارين » وقد كائبه الحاكمم صاحبُ مص فى بعض الأحيانٍ » فاشكماله إليه » 
ا سر لعو ل الس ار 

عن في الكاح + لاتق العزث .قال اراق بيع المعلء لالغر ا ل 

الشريعةٍ ؟! وقد تكب فى أيام الجر الفاطميع , وثُهبتت حواصله » وحين تُوْفّى قام 
بالأمرٍ بعدّه ابن أخيه قُريسٌ بن بَدْرانَ بن مُقَلد . 

مَؤْدودُ بِنُ مسعودٍ بن محمودٍ بن سكين "'» صاحث عَزْنة » توفُى فى 
هذه السة #وقام بالأع رين بحله عقه عبد الرشيق رق محمود بن شيكيكين : 


(1) دمية القصر 2190/١‏ ولمنتظم “91/١6‏ وسير أعلام النبلاء 2578/17 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 454١‏ - 8.ه4) ص 48. 

(5) المنتظم 6 ه» والكامل 8/9هه. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - 450) 
ص 5ه. 


7218 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 


فى صَفَرٍ منها” ' وق الحربُ بين الرتوافض والسنةٍ ؛ فقتل من الفريقّيِن خلقٌ 
شيو ء وذلك أن الروافضٌ نصبوا أَبْراجًا» وكتبوا عليها بالذهب : محمدٌ وعليٌ 
خية البشرء فمن رضى فقد شكرء ومن أتى فقد كفّر. فأنَكرت السيّةٌ اقْترانَ 
عل مع النبئ يَلْهِ فى هذاء فتَشِبت الحربُ بيتهم , واسْتَمرٌ القِتَال بيتهم إلى 
ربيع الأول فقيل رجل هاشمئ » فدُفِن عند الإمام أحمد» وربجع السنةٌ ين 
دفنه » فنهبوا مشهدٌ موسى بن جعفرٍ وأحرقوه» وأخرقوا صرح موسى ومحمل 
الجرَادِء وقبور ملوكِ بنى بُوَنْهِ من هناك ين الؤزراءِء وأخرق قبد جعفرٍ بن 
المنصورء ومحمدٍ الأمين » وأمّه زَُيَيْدةَ» وقبود كثيرةٌ جدَّاء وانْتَشّت الفتنة 
وتجاوّزت الحدّ » وقد قابلهم أواقلك أبعنا #قائينة 6نف وأند قر اتمجال كتير 
وبغّْروا قَبورًا قديمة » وأخرقوا مَن فيها من الصالحين, حتى هَمُوا بقبرٍ الإمام 
أحمدّ » فمتّعهم 14/41١ظ]‏ 202 وخاف من غائلةٍ ذلك » وتسَلّط على 
الرافضةٍ عَيَارٌ يقال له : الطقيطقك”" . وكان يِتَيُمُ رُءوسَهم وكبارهم فيَفئلُهم 
جهارًا غيل » وعظعت امحنةٌ بسيبه جدّاء ولم يَقّدْ عليه أحدٌّء وكان فى غاية 
الشجاعة والبأس والمكرٍء وما بل ذلك ذُيَيِسَ بن على بن مَرْيَدٍ » وكان رافْضِيًا 


414١ 0ل والكامل 69 - ١٠86ه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ - 759/١ المنتظم‎ )١( 
.1١ 2.656 اص‎ )45ه٠‎ - 


(؟) فى بء م : ١‏ القطيعى ؛ . وفى المنتظم : ١‏ الطقطقى ) . 


98 


قطّع خطبةً الخليفةٍ القائم باللّه» ثم ُوسِل فأعادها . 
وفى رمضانٌ جاءت الهدايا مِن الملكِ طَفْرلْك إلى الخليفة شكرًا له على 
إنْعامه عليه وإحسانه إليه بما كان بعثه له من الع والتَقلِيدِ » وأَؤْسَل إلى الخليفة 
بعشرين ألفٌ دينار”"” » وإلى الحاشية بخمسةٍ آلافي, وإلى رئيس الوؤساءٍ ألم 
ي احنا 
يْنَ كثيرةً من الذهب والجوهر» فعظم شاه بذلك » وقوى ملكه بسببه . 
ومن تُوْفَى فيها من الأعيانٍ : 
4 او 0 ابي 7 افق 2 
محمدٌ بن محمد بن أحمدّ , أبو الحسن الشاعرٌ البِضرَوئُ ”" ؛ نسبة إلى 


قريةؤون كيدا يقال لين : بُصَرَى اا سس 
بغذاة» وكات فتكلها مطبر عا له نَوادِرٌ » ومن شعره ا 


رى الدنيا وزهرتها'” فنصيو وما يَحُلُو ِن الشّهَواتِ قلبُ 
ُضول العيش أكتزها هُموم 2 وأكثر ما يَضُوك ما حب 

فلا يَمْددك تُخرفٌ ما تراه وعيشٌ لين الأعطافٍ رَطبُ 
إذا ما بُلْعٌّ جاءتك عقْوًا ‏ فَحُذّها فالغِتّى مَوتى وسْوْبُ 
إذا اتَّمَّى القليلُ وفيه سِلْمٍ فلا ثُرِدِ الكثير وفيه ححزبُ 


. كذا فى المنتظم » والكامل : «عشرة آلاف دينار)‎ )1١( 

)١(‏ تاريخ بغداد 387/8 والمنتظم /١‏ 75©: والكامل 4/ :8٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
44١‏ - 0ه4)اص 454. 

(0) تاريخ بغداد 75/9؟. 

(:) فى بع م: (شهوتها). 


7*6 


د 


ثم دخلت سنة أريع وأربعين وأربعمائة 


)ا م ع ع 

فيه" تت محاض؛ بذكر الخلفاءٍ المصريين» وأنهم أَدْعِياءٌ لا نسب لهم 
صحيحا إلى رسولٍ اللَّهِ متلق » وكتّب فيها القُضَاةٌ والتقهاة رالا افاي 

وفيها كانت رَلازلُ عظيمةٌ بتواجى أَرَجانَ والأَهُوازٍ وتلك البلادٍ » تهدّم بسبيها 
مرج إيوائه وهو يُشاهِدُ ذلك , حتى رأى السماء منه » ثم عاد إلى حاله لم تيد . 

وفى ذى القَعْدةٍ منها تجَدّدت الحربُ بين الرَوافِض وأهلٍ السنوٍء وأخرقوا 
أماكن كثيرةً » وقتل من الفريمَيِن لائق ؛ وكتّبوا على مساجدهم : محمد وعلىٌ 
يد البشر . وأذّنوا بحيئع على خير العمل » واسّْمَرّت الحربُ [10/4ر] بيهم ) 

2 زفق 9 5 
وتسلط الطقيطقئ العيّارُ على الوّوافض بحيث إنه يَقْمَ لهم معه قرارٌ» وهذا 
بم كال ناسورك تبه الاقداك: 

ك ل 5 ع 
ومن توّفى فيها من الاعيانٍ : 


واءع 0 - 2 5 اضف 
الحسن بن علىٌ بن محمدٍ بن على بنٍ أحمد بن وهب بن شَبيلٍ بن ثروة 


41١ المنتظم ه/عسمسم - +سمم, والكامل 89/9ه - 057ء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
.15 .ه4) ا ص ألكء‎ 

(؟) فى ب » م : ١‏ القطيعى )؛ وفى ص: « الطيطقى » » وفى المنتظم » والكامل : « الطقطقى » . 

() فى النسخ » والمنتظم : «قرة». والمثبت من مصادر ترجمته» وتاريخ بغداد 25/9 والمنتظم /١١‏ 
05 وسير أعلام النبلاء ٠/91‏ 54» وميزان الاعتدال /١‏ ١٠ه»‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
44١‏ - 0مه4) ص 8 والوافى بالوفيات .١١١ 7/1١7‏ 


,”7 ( البداية والنهاية 45/١٠8‏ ) 


ابن واقِدٍ , أبو علي التَّمِيمِيُ » الواعظ المعروفٌ اين الملهِبٍ » وُلِد سن حمس 
وخمسين وثلاثمائة» وسمع (مسندٌ الإمام أحمدّ») من أبى بكر بن مالك 
القَطِبعيٌ » عن عبد الّهِ بن الإمام أحمدَ» عن أبيه» وقد سمع الحديتٌ ين أبى 
محمدٍ بن ماسى وابنٍ شَاهِينٌ والدارقْطنئ وخَلْقء وكان دَيْنَا خَيَْاء وقد ذكر 
لخطيث” أنه كان صَحيع الشماع ل مسن أحمة » ين القطيعى ء غير أن الى 
اسمه فى أجزاء 0 اب الجوزئ : وليس هذا بدح ؛ لأنه إذا تحمّى سماغه 
عار أن تلق اسع ” الذئتغثل عن لكاب تب » والعجبٌ أن يُجارٌ قول الشيخ : 
أخبرنى فلانٌ . ولا يُشْمَعٌ منه إلحاقه اسمه” فيما تحقق سماغه له . وقد عاب عليه 
الحغليتك أشياء لآ حائحة إليينا: 

علئ بن الحسين بن محمد » أبو الحسنٍ امعروفُ بالشباش”” , البغدادئٌ , 
وقد أقام بالبصرةٍ فاشتخوّذ سْتَحْوّذ هو وعمّه عليها وعلى أهلهاء وعمل أشياءً ين اليل 
وهم بها أنه من ذَّوِى الأخوالٍ والمكاسّفاتِ » وهو فى ذلك كاذتٌ فاجد, قكحه 
الله وقئح عمُّه » وقد كان مع هذا رافِضِيًا حَِيئا قدمطِئا » لا كثّر اللّهُ من أمثاله فى 
العالمين . كانت وفاثه فى هذا العام » فللهٍ الحمدٌ والشكدٌ على الإنْعام . 


القاضى أبو جعفر محمد بِنُ أحمدَ إن ام أبو جعفر السَمْنانيٌ 


.89-٠ 107 تاريخ بغداد‎ )١١( 

.؟الا//١6 المنتظم‎ )١١( 

9 - ”) سقط من: ب2. م. 

(؟) فى بء م: (الشاشى ») . وانظر ترجمته فى : المنتظم 14/١‏ 78. 

(5) فى النسخ : «أحمد» . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد /١‏ #08» وتبيين كذب المفترى ص 9ه ”2ح 
والمنتظم 8/١١‏ وسير أعلام النبلاء ١ /١١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 44١‏ - .45) 
ص »٠١*‏ والوافى بالوفيات ؟/ 20". 


القاضى ء أحدٌ المُكَلّمن على طريقة يقةٍ الشيخ أبى الحسن الْأَشْعرِ عَرِىٌ » وقد سيمع 
الحديتٌ من الدارقُظني وغيره» كان عالاً فاضلا سَخرًا » وَلّى الْقَضاءً بالموصل » 
وكان له فى داره مجلس للمناظرة» وتؤبى بعد ما كف بصزه بالموصل » وهو 


قاضيها فى هذه السنةٍ فى ربيع الأولٍ» وقد بلّْ خمسًا و 000000 


(1) ذكر ابن الجوزى فى المنتظم أنه ولد سنة إحدى وستين وثلاثمائة » فيكون عمره ثلاثا وثمانين سنة » 
ونص على ذلك الذهبى فى تاريخه وسير أعلام النبلاء . 


إرضى 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وأربعمائة 


5 د64 07 1 8 و 7 7 9 8 8 5 م 2 
فيها مجلد الشرٌ والقتال والحريق بين الرّوافض والسئّةِ وقّوى» وتفاقّم 
الخال 


57 4 )0 
وورّدّت الأخبار بأن الغرّ على قصدٍ العراقٍ . 


وفيها ثُقِل إلى الملكِ طدْدِيك أن الشيحٌ أبا الحسن الأسشْعرىٌّ يقولٌ بكذا 
وكذاء وذّكر أشياءُ يمن الأمورٍ التى أنكرها الملكُ» فأمر بلعنه » وصرح أهلٌ 


اما يوت بتكفير نشول ذلك. فض أبو القاسم الفُسَيْرىٌ عبد د الكريم 7 
هَوازِنَ » وصنّف رسالةٌ سماها « شِكاية أهلٍ انعد الي وو ا 


وَاسْتَدعَى السلطانٌ جماعة من رُعوس الأشاعرة » : منهم القُشَيْرىٌ : فسألهم 5/ 
* اع عما أن ليه ين ذلك» فألكروا أن يكو الأشْعريٌ قال ذلك » فقال ؛ 
نحن إما لعا مَن يقولٌ بذلك . وجرت فتن طويلةٌ . 
5 0 5 و(4)ء 7 عِ يه 2 
وفيها اشتؤلى فولاستوث أبو منصور بن الملكِ أبى كاليجار على شِيرارٌ: 
وخرّج منها اخوه أبو سعدٍ. 


(1) المنعظم 4١ 054١65‏ والكامل /091 - 557. وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 44١‏ - 
450) ص "الع 15. 

سام : «المعز الفاطمى عازم » . والغز مه . اللسان وغ زز). 

(5) أوردها كلها تاج الدين السبكى فى طبقات الشافعية /.. 

(5) فى الأصل؛ ص : «فولاسون»» وفى م: «فولا بسون» . 6 الكامل 9/ 556. 


"لا 


01 ال سار التَساسِيريٌ إلى أكرادٍ وأغراب أُفْسَدوا بالبوازيج » فهزمهم 
وأتَذ أموالهم . ولم يَمْحجٌ فيها أحدّ من أهل العراقي أيضًا . 

هه و 5 004 

وممن تؤفى فيها من الاغيانٍ : 

ال اليا ا 


َ يكن فى سفيئة ملكايرة : 


وما طلّبوا سِوَى قَتْلى فهان على ما طلبوا 

الكتوتلقه رتلف أحست” إليه ايعان 

على قتلى الأحبةٌ بالكٌ ‏ -ممادى فى الجفا غلبوا 

وبالهجرانٍ طيبُ النو م من عَييَ قد سلَبوا 

وما طلَّبوا سوى قتلى فهان على ما طلبوا 

إسماعيلٌ بن علئ بن الحسين بن محمد بن رَنويهِ» "أب سعد" الرازىٌ » 
المعروفٌ بالسَمَانٍ » شيخ التَزلةِ » سيمع الحديت الكثير» وكقب عن أربعةٍ آلافف 
شيخ » وكان عالاً بارعًا فاضلًا مع اعتزاله » وين كلامه : من لم يكب الحديتٌ 
لم يمَوِعَو بحلاوةٍ الإسلام . وكان حنفئ المذهبء عالاً باليلافٍ والفًرائض 


)01 بعده فى الأصل : «وشعبان أو). 

(1) تاريخ بغداد 547/4 والمنتظم 2541/10 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - )ص 
ل . وانظر الكامل 08 وفيه أنه توفى سنة ست وأربعين وأربعمائة . 

(م - م) فى ب » م ص : ( أبو سعيد ) . وانظر ترجمته فى : تاريخ دمشق 4/ 27١‏ وسير أعلام النبلاء 
ههء وتذكرة الحفاظ */ 2١1١1١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )45١٠ - 44١‏ ص 2١١١‏ 
والوافى بالوفيات 27١8/5‏ والجواهر المضية /١‏ 474» وطبقات المفسرين .٠١9/١‏ 


7” 


والحساب وأسجاة الرجالٍ » وقل ته جَمه أبن عَساكرَ فى « تاريخه ) فأطتّب فى 
شكره والَّنَاءٍ عليه 
مزل 

عمرٌ بِنُ الشيخ أبى طالب المكىٌ محمدٍ بِنٍ على بن عَطِية ؛ سميع أباه 
وابنّ شاهينّ ) وكان صَدوقًاء يكت بأبى 0 

محمد بِنُ أحمدّ بن عثمانّ , بن الفرج بن الْأَزْهرِ ؛ أبو طالب" 0 
بابنٍ السَّوادِىٌ » وهو أخو أبى القاسم الأرعريٌ » وى عن تن وثمانين سد . 

محمد بن محمد بن أبى تام أبو ام التي" + ثفيت التقباء + فاخ :ابثد 
مَكائّه فى الثُقابة . 


)40. - 44١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 547/١٠ هلا والمنتظم‎ /١١ تاريخ بغداد‎ )١( 
.١١١ ص‎ 

(5) فى النسخ : « جعفر » . والمقبت من مصادر ترجمته . 

(1) تاريخ بغداد 2315/١‏ والمنتظم 2347/١‏ وميزان الاعتدال /٠‏ 405» وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات :4١‏ - 45.8) اص .١1١5‏ 

(؟) تاريخ بغداد */ 55307» والمنتظم 45/١٠١‏ » والكامل كلدم وتاري الإسلام ( حوادث ووفيات 
)45٠ - 5:١‏ ص 25١8‏ وفى تاريخ بغداد وتاريخ خ الإسلام أن كنيته أبو منصورء وأنه توفى سنة 
إحدى وحمسين وأربعمائة . 


"كلا 


ثم دخلت سنةٌ سث وأربعين وأربعمائة 


فيها "' غزا السلطان طُعْوِك بلاق الروم بعد أخحليه بلا أدب بيجانّ » فَعْيِم من 
بلاد الروم وسبجى » وعيل أشياء حصنةً » ثم عاد سال | إلى أَدْرَبِيجانَ فأقام بها سنةً . 

وفيها أتحذ قُرَيسٌ بن بَدْرانَ الأنْبارَء وخطب بها وبالموصلٍ للسلطانٍ 
طَعْولْبك » وأخرج منها ثُوَابَ التساسيرئ 

وفيها دخل أبو الحارث المظمّد التساسِيرىٌ إلى بغدادٌ مع بنى [117/4و] 
حَفاجةً مُنْصَرَقَه من الوَقْعقٍ وظهّرت منه آثاد التَقْرةِ للخلافة» فراسّله الخليفة 
لطي نفشه» وخحرج فى ذى الِجَةٍ إلى الْأنْبارٍ فأتحَذهاء وكان معه ذُيَيْسُ بن 
علي بن مَرْيدِ » وخخوّب أماكنّ » وح حدق غيرها » ثم أَذِن له فى الدخولٍ إلى بيتٍ 
الثُوبة ليلع عليه » فجاء إلى أن حادّى بيت النُوبة » فخدّم وانْصَرف ولم يَثز» 
تويك الدكشة, 

ولم يج أحدّ من أهلي العراقي فى هذه السنةٍ أيضًا . 

ون مُونّى فيها من الأعيان : 


الحسينٌ , بِنْ جعفر بن محمد "بن جعفرٍ "بق ذارةة أب نعي الله 


41١ المنتظم ومراععم - وعم والكامل 6 - 304, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
.15 - ١١ .هع ص‎ 

(؟ - )١‏ سقط من : النسخ . والمغبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد 2059/8 والأنساب عل ولاى 
والمنتظم /١‏ ه25 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - 45.8) ص .1١١‏ 


يضف 


السَلَمَاسِيّ؛ سيمع ابن شاهينَ وابن حَثْونه والدارقطيئ, وكان ثقدٌ أميئاء 

مشهورًا باضطناع المعروفي , وفغلٍ الخير » وَافْتَِادٍ الفقراءٍ » وكثرةٍ الصَّدقَةٍ » وكان 

قد أريد على الشهادةٍ , فأتى من ذلك" . فى كل شهر عشّرةٌ دنانير نفقةٌ لأهله . 

ىت و 1 7 بعء. 0 7 

عبد الله بِنُ محمدٍ بنٍ عبدٍ الرحمن , أبو عبدٍ اللَّهِ الأضبهانيئ ؛ المعروف 

ا 0 7 راضى 

بان اللَّعَانِ» أحدٌ تَلامذةٍ الشيخ أبى حامدٍ الإسْثَراينئ » ولى قضاء إيذج” , 
0 5 0 مي 74 7 0 0 

وكان يُصَلَى بالناس التّراويح » ثم يقومٌ بعدّهم إلى الفجر , فربما انْقَضَّى الشهد عنه 

ولم يَضْطجِمْ إلى الأرض » رحجمه اللَه . 


(1) لعل هنا سقطا من النسخ » أو انتقال نظر من المصنف عند نقله الترجمة من المنتظم » فبعد أن ذكر ابن 
الجوزى إباء أبى عبد اللّه السلماسى الشهادة » ذكر رجلا فقيرا أرادوا أن يعرفوا من أين له ما ينفق , فعرفوا 
بعدما مات أبو عيد الل السلماسى » فقد وجدوا فى سججلاته أنه كان يخصص عشرة دنائير كل شهر نفقة 
لهذا الرجل . 
وبهذا يتم الربط بين الجملتين . 

)١(‏ تاريخ بغداد 0144/٠١‏ وتبيين كذب المفترى ص 255١‏ والمنتظم 0947/١9‏ وسير أعلام النبلاء 
051١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )45٠ - 44١‏ ص 2١75‏ وطبقات الشافعية للسبكى 
ه] كلل والوافى بالوفيات 007 . وفيهم - عدا المنتظم - « أبو محمد» بدلا من « أبى عبد الله . 
9) فى بء م: «الكرخ ؛ . وإيذج: كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان . معجم البلدان 1/١‏ 415. 


722/8 


”ثم دلت سنةٌ سبع وأربعين وأربعمائة 


ا" ' ملّك طَعْدْلْبِك بغدادٌ » وهو أُول ملوك الشَلْجُوقية قية لبلادٍ العراقي 1/ 
1 او] وآخبد مُلكِ بنى ويه" 

وفيها تأكدَت الوخشةٌ بينَ الهساسيرئٌ وبين الخليفة» واشْفكت الأثراك 
منه » وأَطُلّق رئيس الرؤساءٍ عبارته فيه» وذكر قَبيح أفعاله » وأنه كاتّب المِضريين 
بالطاعٍء وخلّع ما كان عليه ين بيعةٍ العبايئين» وقال الخليفةٌ: ليس إلا" 
إهلاكه . 

وفيها غلّت الأسعار بتواجى الأُهُوازء حتى بيع اكد فى مدينة شِيرازٌ بف 
دينار . 


وفيها وفعت الفِتنةٌ بي السئّةِ والرافضة على العادقء فاقتكلوا قِتالا شديدًا 
مُشْتمرًا» ولا 0 الدولةٌ أن يَخجزوا بين الفريمّن . 

وفيها" وفعت الفتنةٌ بين الأشاعرة والحتابلة» وكان جانبُ الحنابلة قويًا 
بحيث إنه كان لا يتمكنٌ أحدّ مِن الأشاعرة شهود الجماعاتٍ . قاله ابن الجوزىٌ 


)١ - ١(‏ سقط من نسخة الأصل فى هذا الموضع » وجاء فى موضع آخر منهاء فأثبتنا أرقام الحخطوطة كما 
هى » وفيها تقديم وتأخير. 
)١(‏ المنتظم همع" - ١هو“*ل‏ والكامل 5.0/9 - 115» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 54١‏ 
0 02 لل رفة 
(") فى المنتظم : «الآن). 


» من هنا تبدأ نسخة المكتبة الخليلية التى يرمز لها بالرمز (خ) ٠‏ 


2223 


00١ م‎ 


زف ع 0 1 0 5 

قال الخطيث : كان أزسلان التركيئ المعروف بالتساسيرىٌ قد عظم أمزه 
واسْتفحل » لعدم أُقْرانِه من متقَدَّمى الأتراكِ » وَاسْتَؤْلّى على البلادٍ » وطار اسمه » 
وتهئبئه أمرامُ العرب والعجم , ودُعِى له على كثيرٍ بن المنابر العراقية والأهواز 
ونواجيها » وجبى الأموال : ولم يكن الخليفةٌ القائم بأمر الله يقطْعٌ أمرًا دونه ثم 
صحٌّ عند الخليفة سوعٌ عقيدته , وشهد عنذه اع من الأتراك عرّفهم وهو 
بواسطٍ عزمّه على نَهْبٍ دار الخلافةٍ والقبض على الخليفة» فكاتب الخليفةٌ أبا 
ا 2 0 
أْجْمَع رأيّهم على قصبدٍ دار التساييرئ » وهى [7/5١ظ]‏ فى الجانب الغربئٌ 
فأخرقوها» وهدموا أبنيتها . 

ووصّل طَعْولِك | إلى بغداد فى رمضانٌ سنة سبع وأربعين » وقد تلماه إلى أثناٍ 
الطريق الأُمراء والؤزرائ والحُحَاث » ١‏ 50 
له بهاء ثم بعدّه للملكِ الرّحيم » ثم قُطِعَت ححطبةٌ الملكِ الرحيم فى أواخر شهر 
رمضانّ» ورُفِع إلى القلعةٍ مُعْتَقََاء وكان آخر مُلوكِ بنى بُوَيْهِ » وكانت مدةٌ 

فق 5 5 
ولايته لبغدادٌ ست سنين وعشرة أيام ؛ وطْعَْلْيِك أول ملوك السلجوقية » ول 
مك دار املك بعد القراغ من يجمارتها » ونزّل أصحائه دور الأثراكِ » وكان 
معه انيه أفيلة » ووقعت الفتنةٌ بين الأتراك والعامّة) وهب الجانك الشرقي 


."1407/1١8 المنتظم‎ )١( 


(؟) المصدر السابق 8 .848/١‏ 
9) فى باء خ. ا م: دولا يتهم قريب المائة والعشر سنين. وكان ملك الملك الرحيم ) . 


07 


بكماله » وجرت خطوبٌ وخبطةٌ عظيمةٌ . وأمًا البساسيرئٌ فإنه فر من الخليفة إلى 
ناحية بلادٍ الرَحْبَةٍ » وكتب إلى صاحب مصر بأنه على إقامةٍ الدّغوة له بالعراتٍ » 
إليه بولاية الخبة ونيابيه بها؛ ليكوت على أَمْبةٍ التمكن من الأمرٍ الذى 
يحاوله » قكحهما اللَّهُ تعالى . 
وفى يوم الثلاثاءٍ عاشر ذى القَعْدةٍ قُلّد أبو عبدٍ الله محمدُ بنْ علي الدَّامكَانِ 
قضاءً القُضِاةٍ» ولع عليه به وذلك بعد موت أبى عبدٍ اللّهِ الحسين بن عل بن 
ماكولاء ثم شُلِع على الملكِ طَعْولِْك بعدّ دُخوله بغدادٌ بيوم » وربحع إلى داره 
وبين يديه الدَّبِادِبُ والثوقاتٌ . ْ 
وفى هذا الشهر تُوْفُى دخيرةٌ الدّين اوالعا م بن أميرٍ المؤمنين القائم 
بأمر الله » وهو ولي عهدٍ أبيه » فعظمت الوَزِيُ به» ” وجلّس رئيس الرؤساءٍ 
للعزاءِء وجاء الناسٌ» وقد أمروا بتخريقٍ ثيابهم ونشرٍ عمائيهم والتّحَفّى ' 
وقطعت الدبادبٌ أُيامَ العزاءٍ بدارٍ الخلافة ودار الملكِ حزئًا على ولئ عَهِدٍ 


وفى هذه السنةٍ اسْتولى أبو كامل علي بن محمد الصّلَئْحِيُ الهَمْدانَِ 
الحا يا لالس وقطع حُحطبةٌ العباسيّين . 

وفيها كر فَسادٌ ا ا فثاورهم العوامٌ ركلوا و" ان 

50 التّوْدُ بخمسة قَرارِيطً » والحمار بقيراطين إلى خمسة قراريط . 


)١ - ١١‏ سقط من: باه خوام. 

. التحفى : أن يمشوا حفاةٌ‎ )١( 

9 - ") فى باء خء م : ( ونهبوا دواب الناس» . 

(5) فى الأصل » ص : ١‏ نهبتهم ؛ . والمثبت موافق لسياق الكامل . 


خرف 


وفيها اشتدّ العّلاءُ بمكةٌ» وعُدِمت الأَقُواتُ » فَأوْسَل اللّهُ عليهم جرادًا مِلَءَ 
الأرض » فتعوّضوا به عن الطعام . 

ولم يج أحدٌ من أهل العراق فى هذه السنةٍ أيضًا . 

وممن ثوفى فيها من الأعيانٍ : 

م : 0 017 0 
العِجْلي , قاضى القُضَاةٍء أبو عبدٍ الل المعروفٌ بابن ماكولا الشافعيئ » أصلّه من 
ءِ 200 7 8 1 07 0 
أهلٍ جوباذقان » وولى القضاءً بالبصرة 3 ثم ولآه القادرٌ بالله قضاءً القضاة ببغدادٌ 
سنةٌ عشرين وأربعمائة » وأقَه ابه القائم بأمر الله م 
تسع وسبعين سنةٌ» منها فى القَضاءِ سبع وعشرون سنة» وكان صَينًا ينا 
لفاس " 
مَنْدَّه ) وله شعد حسنٌ » فمنه : 

- واد ة اعمس زفي كن 3( 5 

1 ِ ره ")2 5 0 95 و 
وأبدَى للأحية كلّ نُطْفٍِ 2 فما زادوا سِوّى فَرْطٍ الجتناب 
سلامٌ اللَّهِ عَوْدًا بعد بِدْءِ على أيام رَيْعانٍ الشباب 


)١(‏ فى النسخ : «على » . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد 8/ 28١‏ والمنتظم 7/١١‏ 1ه 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 44١‏ - .ه4) ص 2147 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 4/ 
6" 

0 - ) فى الأصل» ص : «المشيب مع», وفى ب 2 خ؛ م : : «المشيب عن» . والمثبت من المنتظم . 
(0) فى الأصل, خ, ص : خط »» وفى المنتظم : « خضر» . 


ضرف 


1١) 0‏ . 8 ع( 2 5 0 0 أن (١‏ 
توَلى غير مذموم وابْقَى 2 بقلبى حشرة تحت الميجاب 
2 4 إعره 7 / الم أن الا كم 000 
علىٌ بِنُ ا محسّن بن علىٌ بن محمد بن أبى الفهم , أبو القاسم التوخئٌ . 
ا 7 ١‏ 2 - و 3-1 7 8 5 0 3 20 
قال ابنُ الجؤزئٌ : وتَّنوحٌ اسمٌ لعِدَّةٍ قبائل اجْتَمَعوا بالبخرين» وتحالفوا على 
و 2 9 )2 
الشََاصُرٍ والتآزّرء فشمُوا تَنوحًا. وُلِد بالبصرة سنة حمس وستين " وثلاثمائق» 
وسيمع الحديث سنة سبعين )» وقبلت شهادثه عند الحكام فى حدائته » وولى 
القَضاءً بالمدائن وغيرهاء وكان صدوقًا مُختاطًاء إلا أنه كان كيل إلى الاغتزال 


والرفض . 


)١ - ١١‏ فى بء م: (عزمه يوما). 

- 5) فى ب.ام: دثم اكتعاب »). 

(؟) تاريخ بغداد 21١7/١١‏ والأنساب و«النتظم /١١‏ 9ه 2 وميزان الاعتدال / 21١1‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 44١‏ - 45.8) ص ١215ء‏ وفوات الوفيات "/ .5٠‏ 

(4) المنتظم ؟١/‏ لاهلا 


(5) فى ب خ.2 م: ( خمسين ) . 


ضيف 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 


فى يوم الخميس لثمن يقون ” ا عُقِد عقَدُ الخليفة على حَديجةًَ بنتِ 
أخى السلطانٍ ا "ريق كاري" أفيه داوق زتها سديفة + الللثية 
أرسلان خحاتون”© - على 7/41١١ظع‏ صَداقٍ مائةٍ ألفٍ دينار» وحضّر هذا العقدّ 
7 الملّكِ الكندريٌ وزيد طُعْولْيك» ونقيبُ العلَوينَء ونقيبٌ الهاشمئين 
وقاضى القُضَاةٍ الدَّامَعَانْْ » وأقضى القضاةٍ الماوّددىٌ » ورئيسُ الدّؤساءٍ ابن امشلمة 
وهو الذى تحطب الخطبة » وقَبل الخليفةٌ العقدّ » فلما كان شعبانٌ ذهب رئيسٌ 
الؤساءٍ إلى الملك طُّمْرْتِك وقال : يقولٌ لك أُميد المؤمنين : قال اللَّهُ تعالى : ل إِنَّ 
لَه مده أن مُوّدُوأ الامتتٍ إِلع أَمْلِهَا © زالساء: مم . وقد أن فى نقلٍ الوديعةٍ 
الكريمةٍ إلى داره العزيزة . فقال : السممٌ والطاعةً . فذهّتت أمٌّ الخليفةٍ إلى دارٍ 
المملكةٍ لاسْتِدْعاءٍ العَروس » فجاءت معهاء وفى خدمتها الوزيك عَمِيدٌُ ” الْلّكِ 
والحشّم فدحَلوا داره» وشاقة الخليفة اث عمّها يسأل معامائها باللطفٍ 
والإخسانٍ» فلما دحَلّت عليه قلّت الأرضّ بين يديه مراراء فأذناها إليهء 


وأَجلّسها إلى جانيه » وأفاض عليها جِلْعةَ سَنِيةَ وتاجما من جَؤْهَرٍ » وأغطاها من 


ميك 


- 414١ والكامل 511/9 - 575, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ .4 - 8/١ المنتظم‎ )١( 
.55 - 154 ص‎ )4ه٠‎ 

)5١ - ١١‏ سقط من: با2 خ.م. 

() فى الأصل» ص : «امرأة ) . والمثبت من المنتظم والكامل وتاريخ الإسلام . 

(5) فى الأصل» بء خ» ص : عبد )» وانظر دمية القصر 17/8/5. 

(ه) فى الاصل » ص : (عبد). 
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العَدِ مائةٌ ثوب دِيباجا» وقَصَباتٍ” يمن ذهب » وطاسةً ذهب قد ن نبت فيها امد 
والياقوث والمَهْرُورَجٌ » وأقْطّعها فى كلّ سنةٍ ين عمل الفراتٍ اثنى عشَّرَ ألف دينار. 

وفى هذه السنة أُمَر الشلطانٌ 0 ببناءٍ دار الملِْ العصّدية » فخربّتت 
محال كثيرةٌ فى عمارتهاء ونهبت العائةٌ أخشابًا كثيرةٌ بسبيها ين دُورٍ الأتراك 
والجانب العَرِِيَ » وباعوه على الاين وغيرهم . 

وفى هذه السنةٍ وقّع عَلامْ شديدٌ وحَوفٌ ونَهْبٌ كنيد ببغداد » ثم عَقَّب ذلك 
َناعٌ عظيم بحيث ذفن كثيرٌ من الناس بغيرٍ غَشَلٍ ولا تكفين» وغلّت الأُشْربةُ وما 
يَحْتاج إليه المْضَّى كثيراء واعْبَ اجو وفسد الهواء ' وكثر الذباث" . قال ابن 
الجؤزىٌ فى ( منتظيمه )”" : وعم هذا الوَباءُ والعَلامُ مكة والميجارٌ وديار بكر 
والوضل "" ويلةة ارود" مو خوافياة روطان" اندها “كلها هذا الفشات فن 
امعطم » . قال: وورّد كتابٌ من مصر أن ثلاثة من النُصِوص نقبوا بعض 
وير عد رشاع نزي ؛ أحدّهم على باب النَقْبِ » والثانى على رأس 
لتر" » والثالتُ على الاب المكورة© 

وفيها أُمَرَ رئيسٌ الوؤْساءٍ بأن تُنْصَبَ أغْلامٌ سُودٌ فى 0 فائرَعَج أهله 


0# 0 


لذلك» وكان كثيرَ الأذية للرافضة » وإنما كان يُدافِعُ عنهم عميد الملك 


01 فى الأصل : « قضبان ). 

50 ؟) سقط من : بح خام. 

.5 /١١ المنتظم‎ )5( 

(5 - 4) زيادة من النسخ ليست فى المنتظم . 

(ه) الدرجة : اللوقاةٌ . 

(5) فى باء خ. م: «التى كورها ليأخذها فلم يمهل). 
9) فى ص : (عبد) . 


3 


الكندُرٌ وزيد طَعْولَبك . 

وفيها هت ري شديدةٌ » وَارْتَمَعَتْ تَمَعَثُْ سَحابةٌ ثُرَابِيةٌ » فأَظلّمَت الدنيا» واختاج 
الناسش فى الأسواق إلى الشرّج فى 0 

قال ابن الجوزئ فى ( امنتظم 0" : 58/93 اوع وفيها في العشرٍ الثانى من 
جَمادّى الأجرة ظهّر وقتّ الشكر ْم له ذُوَابةٌ راي فى َأي العين نحوٌ من 
عشَّرةٍ أذرع » وفى عَرْضٍ نحو الذراع » وليث على هذه الحالٍ إلى النصف من 
رجب ثم اضْمَحَلٌ » وكانوا يقولون : إنه لّع مثل هذا بمصرٌ فيكت . وكذلك 
بغدادٌ لما طلّع فيها هذا مُلِكت وححطب بها للمصريين. 

وفيها َم الؤوافضٌ بِتَوكِ الأذانِ بحئ على خير العمل ) ار | أن يُنادِىَ 
لمؤدّنون فى الصبح بعد الميعلتين : الصلاةٌ يد ين النوم . متّين» وأزيل ما كان 
على أبواب #تاحدم ومساويى رأ واي كانه ميضية ول نيد البشر . 
0 النْشِدون من باب البصرةٍ إلى الكوخ » فأنشدوا بفضائلٍ الصحابةٍ فى 

لهم : وذلك أن النّوءَ الأول اضْمَحَلٌ ؛ كانت بنو بُوَيْه تُقوّيهم وتنصزهم ) 
قرَالوا وبأذو اخ :اذ هين الله دولتهم » وجاء الله قوم آخرين من الأتراكِ السّلْجوقية 
يُحِبُون السنةً ويُوالُون أهلّها » ويعترفون برفعةٍ قدرهاء وتَوِفّعون مَجلّها» واللهُ 


المحمودٌ أبدا على طول المدَى . 

وأّر رئيس الرؤساءٍ وزيد الخلافة للوالى بقتلٍ أبى عبد اللَِّ بن الجلٌاب ب شيخ 
لازن ياب الطاقي ؛ با كان تاهو ب ين الغ فى لض » قوسب على 
باب ذكانة + وهزت - جعفر الطوسيُ ونُهبَت دائه» وله 5526 والمنةٌ . 
(1) المنعظم .5/1١‏ 


خرف 


وفيها جاء التساسيرئٌ » قبّحه الَهُ» إلى الموصل » ومعه نورٌ الدولة دُيَيِس » فى 
جيش كثيفب » فاقتتل مع صاحبها قُرَيْشِ ونصره قتُلِمِسُ بن عمٌ طَعْرْلبك » وهو 
بد مُلوكِ الروم » فهزمهما التساسيريٌ » وأَُذ البلدَ قهراء فخطب بها للمصريين 
(5عه نن 5 ع" 
ٍٍ 06 5 0 ل 4 0 و ٠‏ 
ذلك يَنْمَعْهِ » فلم يَنْفَعْه» فقتل - وكذلك تخطب للمصريين فى هذه السنةٍ 
بالكوفة وواسِطٍ وغيرهما من البلاد » وعرّم طَغْرْلَك الملك على المسيرٍ إلى الموصلٍ 
نا بجزةٍ الساسِيرىٌ» فنهاه الخليفةٌ عن الخروج. ذلك لضيقٍ الحالٍ وغَلاءِ 
الأسعار » فلم يقل » فخرج بجيشه قاصدًا الموصل فى ججخفلٍ عظيم » ومعه الفيلة 
والمنْجَنِيقاتُ » وكان جيشُّه لكثرتهم يَنُهبون القُرَى » وربما سطؤا على بعض 
الحريم » فكب الخليفةٌ إلى السلطانٍ يهاه عن ذلك » فبعث يَعَْذِرُ بكثرة مَن معه » 
3 َ ان 2 ءِ 
واتقّق أنه رأى رسول الله ملَِهٍ فى المنام » فسلم عليه » فأغرض عنهء وقال له : 
2و و 0 9 5 و هَ 
يُحكمّك اللهُ فى البلادٍ » ثم لا تؤفقُ بخلقه ولا تخاف من جحلالٍ الله عز وجل ؟ ! 
فاشتيقظط مَذُعووًا» وأَمّر وزيرّه أن يُنادى فى الجيش بالعَدّلٍ » وأن لا يَظلِمَ حل 
ع اس ه ٌّ- 7 هَ 
أحدًا . وما اقْتَب من الموصل فتّح دوه بلادّاء ثم [/78١ظع‏ فتّحها وسلمها إلى 
1 [ف4 3 : 3 
أخيه داود » ثم سار منها إلى بلادٍ بكرء ففتّح أماكن كثيرة هنالك . 
وفيها ظهرت دولة الملَثّمِين ببلادٍ المغرب » وأظهّروا إغزارٌ الدين وكلمة 
ال حقٌ » وَاسْتَؤلَا على بلادٍ كثيرةٍ بالمغرب » منها سِجِلْماسَةٌ وأعمالّها والشوسٌُ ‏ 
وقتلوا خلقًا كثيرا من أهلهاء وأولُ مُلوكِ الملَئمِين رجلٌ يقال له: أبو بكر بن 
2 لقره و 1 4 
عمرٌ . وقد أقام بسجلماسَة إلى أن تؤفى سنة يُتْتَيِن وستين كما سياتى بيانه » وولى 


. لم نجد هذه العبارة أو معناها فى المصادرء ولعلها مقحمة‎ )١ - ١( 
. الذى فى الكامل أنه سلمها إلى أخيه إبراهيم ينال‎ )١( 


ضف ( البداية والنهاية 49/١٠8‏ ) 


راع 1 ءِ )00 0 

بعده ابو نصرٍ يوسف بِنُ تاسْفِين» وتلقب بأميرٍ المسلمين » وقوى أمره. وعلا 
قَدْرُه ببلادٍ المغرب . 

وفيها ألم أهلٌ الذَّحَةِ ببس الغِيّار ببغداد عن أمر السلطانٍ طُمْولْبِك » بِيِض الله 
وجهه . 

وفيها ولد لدّخيرة الدّين - بعد موه مِن جارية له- ولد ذكوُء وهو أبو 
القاسم عبدُ الله الى بأمر الله . 

وفيها كان العّلاءٌ والمَناعُ مستمرّيْن ببغدادٌ وغيرها مِن البلادٍ على ما كان عليه 
الأمدٍ فى السنة الماضية . 


ولم يحي أحدٌ مِن أهل العراقٍ فى هذه السنة . 
2 و 5 عَِ 
ومن تؤفى فيها من الاعيانٍ : 
ع" 2 هه و١5‏ و 
علي بن أحمدَ بن على بنِ سَلْكِ » أبو الحسن الَوّدّبُ" . المعروفٌ 


سف 0 5( اف 7 ده لم > 01١(‏ العم 
بالفالق » صاحتبٌ الآمالى ») » وفالة قرية قريبة من إيذجج » أقام بالبصرة 
مدةً» وسمع بها من أبى عمر بن عبدٍ الواحدٍ الهاشمئ وغيره» وقيم بغداد 


فاستّؤطنها » وكان ثقةٌ فى نفسهء كثيرٌ القضائلٍ . ومن شسعره : 


)١(‏ فى النسخ : «المؤمنين». والمثبت من الكامل . وانظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء 1/ ؟75. 
)١(‏ تاريخ بغداد 4/1١‏ 37", والأنساب 5 47 "0 والمنتظم /١‏ 4» والكامل 4/ 787. وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 44١‏ - .45) ص 187#. 

5) فى الأصل , با ء خء ص : « القالى » . 

(4) كذا فى النسخ وهو خطأ. وصاحب الأمالى هو إسماعيل بن القاسم بن عبدون أبو على القالى - 
بالقاف - وقد تقدمت ترجمته فى وفيات سنة ست وخمسين وثلاثمائة . 

(5) فى الأصل » ب » خ» ص : (قالة). وانظر معجم البلدان 7 845. 

(5) فى الأصل : (إيدخ ») . 


7 


لا تمَدَّلّت المْجالِسُ أؤنجهًا: غير الذين عهدْتُ من عُلمائها 
ورأئكيا مَُفوفة بسِوّى الاولى كانوا ولاه صدورها وقناثئها 


أنْسَدْتٌ بيبًا سائرًا مُتَقَدَّمًا ‏ والعينٌُ قد شرقّت بجارى مائها 
5 0 00 
« أما الخيامٌ فإنها كخياميهم ‏ رأرى نساءً الح غير نسائها ) 


ومن شغره أيضًا قوله : 


م2 3 وي ماس 7 5 ص و م م 


ذل كف 


اااع 
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فحنٌ لأهلٍ العلم أن يتَمَثَّلوا ببيتٍ قديم شاع فى كل مجلس 
« لقد هُزِلت ا مِن هُرالِها ده" 33 سَامَها كل مُفْلِسٍ ) 

محمدُ بن عبدٍ الواحدٍ بن محمدٍ بن" الصّبَاغ , الفقيهُ الشافعئٌ » وليس 
هذا بصاحب ١‏ الشاملٍ داك متا + وهدا كان من تلامذة الشيخ أبى حامدٍ 
الإسْفَرايبن » وكانت له حَلْقةٌ للقثوى عابو ا لقينة رشيك جد قاط المُضَاةٍ 
أبى عبد الله الدَّامَعَانِعَ الحتفي فقبله » ولداسقة الحديتٌ 175/41و] من ابن 
شاهِينَ وغيره» وكان ثقةٌ جليلَ المفُدارء رحمه الله تعالى . 

هلال بن امْْسْنِ بن إبراهيم بن هلالي” , أبو الخيرٍ الكاتبُ الصابيٌ: 
صاحبٌ «التاريخ )» وجدّه أبو إسحاق الصابئٌ صاحبُ الرّسائلٍ» وأبوه كان 


2.378٠ انظر ص‎ )١١ 

(5) أى الكليتان . 

() سقط من : ب » خ» م» وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد ؟/ 29517 والمنتظم 5١1/؟١؛‏ وسير أعلام 
النبلاء 257/١1‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 44١‏ - 5.8 4) ص 557١هء‏ والوافى بالوفيات 4/ 
1”. وطبقات الشافعية للسبكى .١18/8/4‏ 

(؛) وهو ابن صاحب الترجمة » وستأتى ترجمته فى وفيات سنة سبع وسبعين وأربعماثة . 

(0) تاريخ بغداد 4 ١/5/اء‏ والمنتظم 21/1١5‏ ومعجم الأدباء 2594/١9‏ ووفيات الأعيان 5/ 23٠٠١١‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 414١‏ - .45) ص 155. 


2,29 


صابئيًا أيضّاء وأَسْلّم هلال هذا متأُجُواء وحشن إسلامُه» وقد كان سمع فى 
حالٍ كفره مِن جماعةٍ من المشايخ , وذلك أنه كان يَتَردُدُ إليهم يَطَلْبُ الأدب ‏ 
فلما أَسْلّم نقّعه ذلك» وكان سيك إسلامه على ما ذكره ابن الجوزىٌ فى 
١‏ منتّيه )" ' بستده مُطَوَلًا أنه رأَى رسولٌ لله ميد فى الْمَام مرارًا يَذْعُوه إلى الله 
عز وجل » وتام بالدخولٍ فى الإسلام » ويَقولُ له : أنت رجلّ عاقلٌ» فلم تَدَحُ 
دينَ الإسلام الذى قامت عليه الدّلائلٌ . وأراه آياتٍ فى المنام شاهدها فى اليَقَظقَ 
فمن ذلك أنه قال له : إن امرأّك حامل بِذَّكرِء فسمّه محمدًا. فولّدت ذَكرّاء 
فسئّاه محمدًاء وكتّاه أبا الحسن . فى أشياءً كثيرة سرّدها ابن الجوزىٌ مطوّلة » 
فأشلم وحشن إسلامه » وكان صَدوفًا . تُوْفُى فى هذه السنةٍ وله تسعون سند 


منها فى الإسلام َي وأربعون ينل تَشّكذَه الله برحمته . 


.13/15 المنعظم‎ )١( 


2,” 


و 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وأربعمائة 


فيها”'' كان العَلامُ والمَنامُ مسغمرئن ببغداد وغيرها ين البلادٍ بحيث خلّت 
أكثو الدّورٍ وسْدَّت على أهلها ' أبوابها بما فيهاء وأهلها' فيها مَوْتّى » وصار 
الماك فى الطريق لا يَلْقَى إلا الواحد بعد الواحدٍء وأكل الناسٌ اليف والميتاتِ 
مِن قلةٍ الطعام » ووٌّجِدَ مع امرأةٍ فَخِدٌ كلب قد اخْصَّرٌ 7 : وشوّى 
رجل صَِيه فى الأَبُونِ وأكلّها فقتل» وسقّط طائد ميث مِن سَطح» فاخموّشه 
خحمسةٌ أنفس » فافتسموه وأكُُوه . وورد كتابٌ ين بُخارى أنه مات فى يوم 
واحدٍ منها وين مُعائلتها ثمانيةٌ عشَرَ أُلفٌ إنسانٍ » وأَحْضى من مات فى هذا 
الوب إلى أن كتيب هذا الكتابُ - ” يعنى الوَارِد من بُخارى”' - بألٍ ألفي 
وحَمسِمائةٍ ألفٍ وخمسين ألفّ إنسانٍ» والناسٌ يمون فى هذه البلادٍ فلا 
يوق 'إلا أسَوانًا فارعة وطوقاتت عبالية + وأبوانًا معلقة ). حكاهة ارق الور 
قال" : وجاء الخبئ ين أَدْرَيجانَ وتلك البلادٍ بالوّباءٍ العظيم» وأنّه لم يَسْلَم 
إلا العددٌ القليلٌُ. قال: ووقّع وَبائٌ بالأهوار واغطاليا ,ويا سيف 


- 44١ والكامل 77/9 - 3578 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 815 - ١١/1١5 المنتظم‎ )١( 
.358 غ) ص /ا7)‎ 57 

. سقط من: الأصل» ص‎ )١ - ٠ 

(5) سقط من ب» خ» م. وأروح : أنتن . 

(؟: - 4) زيادة من : الآأصل . 

.١07//1١ المنتظم‎ )5( 


3١‏ بعده فى ب ) خ) م: «وبواط). 


الك 


والتيل والكوفة'© وطبق الأرضٌ » وكان أكثر سبب ذلك الجوٌ. حتى كان 
القُراءُ يَشْوُون الكلابء ويتئشون القُبورَء ويَشْوُون المْْتَى وتأكلونهم » وليس 
للناس شغل فى الليلٍ والنهار إلا عَسْلُ الأمواتٍ وَتَجَهِيرُهم ودثتُهم زولك +اطعء 
وقد كانت تقد اللفيرق يذل فيها العكيرون والفلاتون > .وكان الإنسان يكو 
قاعدًا فينضّقٌ قله عن دم المهْجَة» فيخوج إلى المّم منه قَطْرةٌ » فيموتٌ الإنساكُ مِن 
وقيه » وتاب الناسٌ » وتصَدّقوا بأكثر أموالهم”"' : وأراقوا الخمورٌ وكسروا المعازف 
وتّصاحوا”" » ولزموا المساجدّ لقراءة القرآن » وقلٌ داز يكوثٌ فيها مك إلا مات 
أهلّها كلّهم . ودج على مريض له سبعةٌ أيام فى التَرْع » فأشار بيده إلى مكانٍ» 
فوجحدوا فيه خحابية من خمر ) فأراقوها فمات يمن فوره بسهولة . ومات رجلٌ 
بمسجدٍ » فَوُجِدَ معه خمسون ألفّ درهم ء فلم يَقْبَلُها أحدٌّ» فتكت فى المسجدٍ 
نسفة أنام لا يزينها لعلافدخل ازيم واحدوماك افناتوا عليها. 

وكان الشيحٌ أبو محمدٍ عبدُ البَارٍ بن محمدٍ يَشْمَغْلُ عليه سبعمائة مُتَفَقَهِ 
فمات وماتوا كلّهم إلا اثتين عشَّرَ نفوا منهم » رحمهم الله تعالى . 

وما اصطلّح دُيَيِسُ بن عل مع الملكِ طعْرلْيِك رججع إلى بلادهء فوجدها 
ترابًا لقلةٍ أهلهاء فَأَْسَل رسولا منه إلى بعض التُواجى » فتلَقّاه طائفةٌ » فقتلوه 
وكاو 


)١ >1١‏ سقط من: باء خء م. 

)١(‏ بعده فى بء خء م : ( فلم يجدوا أحد يقبل منهم وكان الفقير تعرض عليه الدنانير الكثيرة والدراهم 
والثياب فيقول : أنا أريد كسرة» أريد ما يسد جوعى فلا يجد ذلك) . 

() زيادة من: الأصل» ص . 

(4) الخابية : الجّة . انظر القاموس المحيط (خ ب أ). 


؟:؟9 


5 1 )ل 3 1 وكام أي 2 ماه 
قال ابنُ الجوزئىٌ : وفى يوم الأربعاءٍ لسبع بقين مِن مجمادى الآخرة اختّرقت 
4 0 م 1 0 قر و 
قطيعة عيسى » وسشوق الطعام ) والكنيسٌ 3 واأصحابت الشقط » 
4 3 ( 0 4 يِ 3 
السّعيرٍ ؛ وسوق العطارين 4 وسوق العروس » والاثماط, والخشابين » 


روه # 


29 يوم د ا ديا ا ا د 
والجرّارين 2 والتمّارين » والقطيعة وسوق مُحَوَّلٍ ونهرٌ الدججاج وسويعه 
غالب والصّفَّارِين والصَّاغِين وغيدُ ذلك مِن المواضع ع » وهذه مُصيبةٌ أخرى إلى ما 
بالناس يمن العَلاءِ والمَناءِ . 


وفيها كر العكارون ببغداد » وأحَذُوا الأموال جهاًا » وكتسوا الدُورَ ليلا 
ونهازا» يست داز أى جعفر الطُوسئ متكلم الع » وأخرقت كبه وتنيؤه'" 
ودفاتئه التى كان يَسْتعْمِلُها فى بذعتّه » ويَدْعُو إليها أهل” تشلنه :وله اليد : 


نيا سكل للك الذرايت. يفاك غالكا إليها بن المزصل ١‏ وفك تجلمها 
واستعادها ين البساسيريٌ وسلّمها إلى أخيه” " إبراه بل ذأحسن فيهم السيرة 


وحشنت منه العلانيةٌ وال لي عاة الأمرا والؤزراءٌ إلى أَنّناءِ 


م 


01 
الطريق » وأَخضّرَ له رئيس الوُؤساٍ يلْعةٌ من ا خليفة قرحي مُجَوَهَرَةٌ فليسها » 


.15 2318/1١ المنعظم‎ )١( 

. سقط من: الأصل‎ )١ - ١ 

() فى ص : « اللباس ) » وفى المنتظم : « الكبش » . 

(4) فى الأصل» ص : « والخزازين» . 

(ه) فى ب2) م2 ص : « مخول ) . وانظر معجم البلدان 1/١اه؛.‏ 

(5) فى بء خ)م» ص : ١‏ الزجاج ) . وانظر معجم البلدان 818/4. 

(0) سقط من : الأصل» وفى ب » خ : ( مياثره)» وفى م : « مآثره؛ . 

(8) بعده فى ب » خ» م» ص : (ملته و). 

5 - 8) سقط من: ب خام. 

.1١7/14 فى المنتظم : «ابن أخيه » . والمثبت موافق لما فى الكامل . وانظر سير أعلام النبلاء‎ ٠١ 
الفرجية : ثوب وامسع طويل الأكمام يتزيًا به علماء الدين. الوسيط (ف رج).‎ )١١( 


ردك 


وقل الأرضٌ » ثم بعد ذلك دحل دارَ الخلافة » وقد ركب إليها فرسًا ين راكب 
الخليفة » فلما دسل على الخليفة إذا هو على سريرٍ طوله سبعةٌ أذرع , وعلى كَتقيه 
لبودةٌ التويةُ » وبيده القَضِيبُ » فقجل الأرضّ » : لم أجل على ري دون سَريرٍ 
الخليفة » ثم قال الخليفةٌ لرئيس الرؤساءٍ : قل له : أميد المؤمنين ١/7‏ دوع حامدٌ 
لسغيك شاكد لذ للك انق بشويلك + وقدج ولاك صمي رما واه ال ين لاي 
فائّق اللّهَ فيما ولاك وَاجْتَهِدٌ فى عمارة البلادٍ وإصلاح العبادٍ ونشْر العَذُلٍ » 
وكفٌ الظلم . ففسر له عَمِيدُ الدولة ما قاله» فقام وقكل الأرضٌّ وقال : أنا خادمُ 
0 ل ار ونهيه» ومُتَشَرفٌ بم أُمْلنَى له 

تتكدين ديد وين الله أسقوك ' المعرلة والتُوفيقَ . ثم أن الخليفةٌ فى أن 
وم لس لل اللعة» فقا إلى بيت فى ذلك البفر» فيض عليه سبغ لع وتاج : 
نم عد فج على الشر بعد ما قل 3 الخيفة» ورا تل الأرض » لم 
كعك من | التاج ء تأخرج الكليفة شيناء اققلدة زناه 0 بملك الشرق 
الغربء وأخضيرت ثلانه لوي فعقد منها اليف بيذِه لوا ” يقال ال : لوا 
الحمي" ور العهدٌ فسلّم إلى الملكِ» وأؤصاه الخليفةٌ بتو اللَّهِ تعالى» 
والقيام باحق فى ذلك العَهِدٍ» وقُرئ بين يَدَيِ الخليفة بحضرة الْلْكِء ثم نيِض 
فقل يدّ الخليفة» ووضعها على عيكيه» ثم خرج فى أَبهَةِ عظيمة ' وبين يديه 
الحبجَابُ والجيشٌ بكماله , وجاء الناميٌ للسلام عليه والتّقيَِ» وأرْسّل إلى الخليفة 
بتْحَفٍِ عظيمةٍ ؛ منها خمسون ألفّ يار مسرن غلامًا أثْراكا بمراكبهم 


(1) فى ص: ( وعبد الله . 

(؟) فى الأصل» ص : 9 استهد ) » وفى المنتظم : 9 استهداء ) . والمثبت موافق لإحدى نسخه . 
5 - *) سقط من: باء خا م. 

(5) بعده فى باء خء م : ( إلى داره) . 


:2ظ2”, 


ألافف دينار ‏ وخمسين قطعة قاس 


وفيها قتض صاحبٌ مصرّ على وزيره أبى محمدٍ الحسن بن عبدٍ الرحمن 


40 عر ته 50-2 ع زهة 2 
البازورئ » وأحَذ خخطه بثلاثة الاف الفي دينارء واجيط على ثمانين مِن 


أصحابه » وقد كان هذا الوزيد قَقِيهًا حنفيّاء يُحْسِنٌ إلى أهلٍ العلم وأهلٍ 
الحرمَئين» وقد كان الشيحٌ أبو يوسّفٌ المَرْوِينِ يُْنى عليه ويِندّحه . ْ 

ومّن تُوْفى فيها من الأعيانٍ : 

أحمدٌ بن عبد اللَّهِ بن سليمان”” بن محمدٍ بن سليمانَ بن أحمدّ بن 
سليمان بن داود بن المطهُرِ بن زياد بن وبيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنوذ ”بن 
أسعم بن قم بن الُعمانٍ بن عَدِىّ بن عَطَهَانَ بن عمرو بن تريح" بنٍ 
جَذية' بن تَيم اللو بن أسدٍ بن وَبرةَ بن تَغلِتَ”' بن حُلْوانَ بن عِمرانَ بنٍ 
الَافِ بن قُضاعَة , أبو العلاءٍ الى التتوخي الشاعزء المشهود بالرَنْدَققٍء 
الوق » صاحبٌُ الدَّواوِينٍ والمصَتّفاتِ فى الشعر واللغة» وُلِد يوم الجمعةٍ عند 


.) فى م: «البازرى‎ )١( 

(؟) سقط من: م. 

() تاريخ بغداد 4/ 54٠‏ ودمية القصر 25١١ /١‏ ونزهة الألباء ص 857» والمنتظم 57/١‏ ومعجم 
الأدباء 2٠١1/8‏ وإنباه الرواة /١‏ 4» ووفيات الأعيان »١١ /١‏ وسير أعلام النبلاء 257/18 وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - 15.8) ص 158. 

(5) فى تاريخ بغداد : «أيوب). 

() فى ص : « شريح؛ . وانظر سير أعلام النبلاء الموضع السابق . 

(0) فى ص : « خزيمة ) . وكذا وقع فى معجم الأدباء . وانظر تاج العروس (ج ذ م). 

(00) فى ص » خ : « ثعلبة »)2 وفى تاريخ بغداد : « ثعلب » . وانظر جمهرة أنساب العرب ص 487. 


هأ 


غروب الشمس لثلاث بقين من ربيع الأول سنةٌ ثلاث وستين وثلائمائةٍ » وأصابه 
[3ظ] جدَرِىٌ وله أربع أو ست أو سبع ) فذمهَب بصره ) وقال الشعرّ وله 
وده اس سرود اجر عو 


دينه وعلمه 56 وهو 01 


تَناقضٌ ما لنا إلا الشكوثٌ له وأن تَعودٌَ بمَؤلانا من النار 

يذ بخمس مين عَسْجَدٍ قُدِيَتْ 2 ما بالّها مُطِعت فى ربع دينار 

يقولٌ : اليد دِيكها خمشمائة دينار» فما لكم تَقُطعونها إذا سرَقّت ربع دينار . 
وهذا ين قلةِ عقله' » وحَمى تصيرته ؛ وذلك أنها إذا مَنى عليها يُنَايِثُ أن 
يكونّ دِيَنُها كثيرةً ؛ لينْرَجرَ الناسٌ عن العُذُوانٍ » وأما إذا جبّت بالسرقة فيُنايِتُ أن 
قل قيمثها ؛ لمِْرَجَرَ عن أخذٍ الأموال» ويْصانَ أموالٌ الناس» ولهذا قال 
عطي" كان كيذ ا كانت اريك !للد اكت هافك بلاطك اللتياء 
على أَخْذِه بهذا الكلام هرّب ورججع إلى بلدِه» ولزم منزله » فكان لا يَحْرْجُ منه . 

وكا يومًا عند اخليفة ؛ وكان الخليفةٌ يِكرَهُ الت » ويِضّعْ منه » وكان أبو 
الَلاءِ يُحِبٌ الْتتى ويَفَمُ من قَْرِه وينْدَحه » فجرى ذِ كر الْيتتِى فى ذلك المجلس » 


0 00 


فذمّه الخليفةٌ » فقال أبو العَلاءِ : لو لم يَكَنْ للمُتتبّى إلا قصيدئه التى أوثها 


."85/١ البيتان فى اللزوميات‎ )١( 

)2( بعده فى الأصلء ص : ١‏ وعلمه ) . 

() هو القاضى عبد الوهاب المالكى . انظر التفسير / .١٠١‏ 

5 - ؛) زيادة من: باء خ» م. 

(0) انظر ديوان المتنبى ص .١77‏ وهو صدر بيت عجزه: 
عه ف أقفرت أنت وهن منك أواهل 


45لا 


لك يا مَنازلٌ فى القلوب مَنازِلُ » 

لكفاه ذلك . فغضب الخليفةٌ » وأمّر به فشحب بِرجلِه على وجهه, وقال : 
أخخرجوا عنى هذا الكلب . وقال الخليفةٌ : أَتَدْدُون ما أراد هذا الكلث من هذه 
القصيدةٍ » وؤكره لها؟ أراد قولّ المتتى فيها”” 

وإذا أتَئك مَدَّمّى من ناقص 20 فى الدليلُ علي أن كاملٌ” 

وإلا فالمتتى له قصائدُ أحسنٌ من هذه وإنما أراد هذا «وعلابين نزي دكار 
الخليفة » حيث تنئه لهذا . وقد كان العوَىٌ أيضًا ين الأذْكياء '. ومكث المحدِيٌ 
خمسًا وأربعين سنةٌ من عمره لايأكل لها ولا لبئا ولا بيضًا ولا قينا بن خيزانء 
على طريقةٍ البراهمة من الفَلاسِفَةِ ويقال : إن ب 2 به فى بعض 
الصّوامِ بع ؛.آواه اللي إليه ٠‏ فشككه فى دين ني تٌ بالنباتٍ » وأكثد ما 
كان يَأكُلُ العدّسَ م ارا ل 
أكلٌ الأغمى عَْرةٌ ل ا 
غند مق الأشياء المكدوبة اافة , ون اموس خت طروه زمه ال : إمنَا أن 
تكونٌ السماءٌ قد الْحَمَضّت مقدار درهم أو ارتفعت الأرضُ مثْلّ ذلك" . فهذا لا 
أصلّ له وهو كذبٌ عليه » وكذلك يَذْ كرون أنه مد فى بعض أشفاره بمكانٍ فطأطاً 


)١ - ١١‏ زيادة من: ببا) خ.)ام. 

.١55 ديوان المتنبى ص‎ )١( 

- ") فى الديوان : « فهى الشهادة لى بأنى فاضل » . 

(؛) رد هذه القصة ردًّا شديدا الشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله فى أول كتابه : أباطيل وأسمار . 
(5) يقصد أنه يتخذه حلوى . ولم يرد هذا الفعل بهذا المعنى فيما بين أيدينا من معاجم . 

(1) بعده فى باء خ) م: «أى أنه شعر بارتفاع سريره عن الأرض مقدار ذلك الدرهم الذى وضع تحته ) , 


7” 


رأْسَهء فقيل له فى ذلك » فقال : أمَا هلهنا شجرةٌ ! فلم يوجد» ثم نظروا فإذا 
أفيل جره كانت فتاه قزق" فد جما بها مكة: فأمره من كان معه مطَأطَة 
رانيه "لهاك سعط قن هته الر ".فين ايا لانصك وه كلت 
وكذلك ما شاكل هذا من الكذب البختٍ ولكن كان ذكاء ولم يكن ركِيا؛ عي 

وله مُصَتَّفَاتٌ كد كلها فى اشعر» وف بس شعي م ل على 2 

واثحلا”'؛ وين اناي عن تقل عنه ويل + ' كان فى الباطن مسلمّاء وإنما 
ْوَل ذلك اسان . قال ١/41‏ دو ابن عقيل" : وما الذى كان يُلجِمُه أن يقول 
فى دار الإسلام ما يُكفده به الناسٌ ؟ قال : والمنافقون مع قلةٍ عقلهم وعلمهم 
ودينهم أَجْودُ بال منه ؛ حاقظوا على قبائجهم فى الدنياء وهذا أظهّر الكفرَ 
الذى تسَلّط به عليه الناسٌ» واللّهُ تعالى أعلمُ أن باطِتّه كظاهرهء قال ابن 
الجوزيئ”" : وقد رأَيِتُ لأبى العلاءٍ الموِصٌ كتابًا سكاه « الفُصولَ والعَاياتِ فى 
مُعارضةٍ السْوَرٍ والآياتِ  )‏ على روف المُفجم فى آخر كلماته» وهو فى نهاية 
الفكاكة والفرودة »< سبتحان قن أقم بصزه وتصيرته . قال “وقد تلوت فن 
كتابه الى «لُرومَ مالا يَلْرَمُ) . م اوقا تروك ين مرف لزاني 
اشتهتاره أشياة كثيرةً» فمن ذلك قوله””© 


(1) فى ب»ء خ» م: «فى الموضع الذى طأطأ رأسه فيهء وقد قطعت وكان»). 

(؟ - ؟) فى ب : «لما جازوا تحتها خوفا من أن يصيبه شىء منها) . وفى ص» خ : «لا جازوا تمتها , 
فلما مر بها المرة الثانية طأطأ رأسه خوفا من أن يصيبه شىء منها) . 

(؟) بعده فى باء خ2 ام : «من الدين) . 

(*© -5) فى ب خع.م: : «إنه إنما كان يقول ذلك مجونا ولعبا ويقول بلسانه ما ليس فى قلبه وقد كان 
باطنه مسلمًا ) . 

(5) المنتظم 575/١1‏ وابن عقيل هو أبو الوفاء على بن عقيل شيخ الحنابلة . وستأتى ترجمته فى وفيات 
سنة ثلاث عشرة وخمسمالة . 

.14/١١ المنتظم‎ )5( 


(7) المصدر السابق /١5‏ 585 55. والبيتان مما لم يرو فى اللزوميات ولا سقط الزُنْد . 


728 


إذا كان لا يَحْظَى برزقك عاقلٌ 
فلا ذنبّ يا ربٌ السماءٍ على امرِىٌ 
مم 
وقوله : 
فا 2 ك2 ٍ- 
وهيهاتٌ البَرِيّة فى ضَلالٍ 
تقَدَّم صاحبٌ الّوراةٍ موسى 
فقال غناك ولخب” أتاه 


إذا ربجع الحليغ”” إلى حجاه 


م 
وقوله : 


علق" اتدبيفة والقفا تق ما قدت 
اثنان أهلُ الأرض ذو عقل بلا 
5 41 

وقوله ‏ : 
قل تحضف فال القشل حمًا 


وتَوزق مجنونا وتورّق اخمقا 
رأى منك ما لا يَسَْهِى فَترَنْدَقَا 


وقد نر" -اللْبيثُ لا :اغتراها 
وأؤقّع فى الخسارٍ من افتراها 
(١‏ 0 
وقال الناظرون بل افثّراها 
ا او ال 0 
تهاوّن بلمذاهمب وارْدّراها 


00 


ويهودٌ حارّت وامجوسٌ مُصَّللة 


دين وآعدٍ دَيِّنَْ لا عقل لذ 


(1) الأبيات فى اللزوميات ؟/ .4١7 24415 24١8‏ 

١‏ - 0 فى الأصلء بء خء م: «ألا إن». 

(5) فى اللزوميات : « فطن © . 

(5) فى اللزوميات : « الظالمون © . 

(ه - ه) فى بء خ» م : ( كروس الحمر تشرف » . 

() بفتح الذال » أى نواحيها . 

) فى اللزوميات : « الخصيف © . 

(8) البيتان فى اللزوميات .7١ 1١/9‏ 

(8) فى الأصل : «هذت)» وفى ص : (هوت)2 وفى م: «١عفت).‏ 
)٠١(‏ المنتظم /١7‏ 15. والبيتان ما لم يرو فى اللزوميات ولا سقط الزند . 


2" 


فكان الناسٌ فى عيش رَغِيدٍ ‏ فجائوا بالحالٍ فكَدَّروهُ 
وقلتٌ أنا فى مُعَارَضِةٍ هذا : 
ا 6ر0 0303 ع 
فلا نحسَبٍ مَمَال الدسل كذبًا ولكن فول حدق فلخيوة 
0 فى 
وكان الناسٌ فى ججهّل عظيم فجاءوا بالبَيانٍ فاذهبوه 
5 ع سيم 5 اضف 
[/ الااظع ومن ذلك أيضًا قوله : 
هَ« عه م 60 ع 4 3 
إن الشرائع القت بيّننا إحَنًا وأؤرثثنا أفانِينَ العّداواتِ 
0 62 اع 2و 8 ّ. #رو هاه 
وهل أبيع نساءٌ الروم عن عُوْضٍِ 6 للعُزب إلا بأخكام التْبُرَاتِ 
 5(‏ *60 
وقوله - 
3 5 3 واءع سس 7 4 
8 ع سم دافف 
ومن ذلك ايضا قوله : 
1 ًّ . 062 
أفيقوا أفيقوا يا عُواةٌ فإنما ديانائكم مكدٌ من المقٌُدَمَاءٍ 
ومن ذلك قوله أيضًا 
)١(‏ فى ب خي م: (ذورًا). 
(؟) فى ب2. خ»ء م : (فأوضحوه). 
(5) اللزوميات .1851/١‏ 
(4) إحن : جمع إحنة وهى : الحقد والضّغْن. الوسيط (أح ن). 
(ه - ه) زيادة من: ب ا. خ. م. 
(7) البيت فى اللزوميات .١8/7‏ 
0) اللزوميات .514/١‏ 
(8) بعده فى خ: : 
« قضى الله فينا بالذى هو كائن فتم وضاعت حكمة الحكماء ) . 


(9) الأبيات مما لم يرو فى اللزوميات ولا سقط الزند . 


دهبما 


صَرْفُ الزمانٍ مُقَوْقُ الإلْمَيِنٍ 
أَنَهَيتَ عن قتل النفوس تَعَمّدًا 
وزهفت أن لها مَعادًا ثانهًا 
8 ع م *(0) 
ومن ذلك أيضا قوله 
ضحكنا وكان الصَّحْكُ منا سَفاهةٌ 
0 1 ع (0) 
5 02 د اصى 
ومن ذلك أيضا قوله 
0 م جم 82 و 4 
)5 ل امعو ل قازة) 
ومن ذلك أيضا قوله 
قالت مَعاشْرُ لم يَبِعَثْ إلهكمٌ 
وما جعلوا الرحمن مَأْكلة 


فالمحكم إلهى بين ذاك وبينى 
وبع ِعَنْتَ أنت لقَيِْضِها ا ملكين 
ما كان أغناها عن الحالين 


وححقٌ لشكانٍ البسيطة أن يبكوا 
زجاح ولكن لا يَعودُ له سَيِكُ 


إن 2 
وما “تر االفتتى لن. التمود 
وإنجيل ابن مَرْيمّ والرَبُورٌ 


إلى الجَرِيّةٍ عِيساها ولا موسا 


وصيّروا ديتهم فى الناس ناموسًا 


0 ع 0 اه وه 8 
ا ل 


وزندقته وضلاله ) يقال : إنه أوْصَى 


هذا جناه ا على 


26 


معناه أن أباه بتَرّدُجه أيه أدفّعه 


.١ 517 اللزوميات ؟/‎ )١١ 


00 


. » يحطمنا ريب الزمان كأننا‎  : رواية هذا الشطر فى الديوان‎ )١( 


.537 4/١ اللزوميات‎ )*( 

)5 عدعيع سقط من: ص . 
(ه) اللزوميات 30/5 7317. 
( - 5) سقط من: الأصل . 


“ما إليه صارء وهو لم يجن على أحدٍ بهذه الجناية » وهذا كله كف والحادٌ » قبحه 

لَه ' » وقد زتحم بعضّهم أنه أفْلّع عن هذا كلّه وتاب منهء وأنه قال قصيدةٌ يعد 

فيها من هذا كله , ويِتََصّلُ منهء وهى القصيدةٌ التى يقولُ فيها”" 

يا من يَرى مد البعوض بجناحها فى ظَلْمَةٍ الليلٍ البهيم الأْمَلٍ 

ويرى مناطً عُروقها فى نحرها- ولمحٌّ فى تلك العظام النْحَلٍ 

اميْنْ على بتوبةٍ تمبحو بها ما كان منى فى الزمانٍ الأَوّلٍ 
وقد كانت وفاثه فى ربيع الأول يمن هذه السنة بَعَرَةٍ النُعمان» عن ستٌّ 

ماود شئة إلا اربعة شن يوا > وقد.رثاه. جماعة من 0 وثلامِذيه ) 

أْشِدّت عند قبره ثمانون اكمس لبنس تور 

إن كنتت لم ترق الدماءَ رَهادةَ فلقد أَرَقْتٌ اليومَ من جَفْنى دما 


,ىع قال ابن الجوزئ' : وهؤلاء إِمّا 0 بأمره» وَإمّا صُلُالُ على 
مذهيه وطريقيه . وقد رأَى بعضّهم فى المنام رجلا ضَريرًا على عاتقيه حيّتان 
مُدَُينان إلى صدره رافِعتان رُءوسَهماء وهما يَنْهَسْان من لحمه » وهو يَسْتَغِيتٌ » 
وقائل يقولٌ : هذا الموِىٌ الملْحِدُ . وقد ذكره ابن خَلَكانَ فى ١‏ الوفيات ) فرفع في 
نسيه كما ذكزنا » وقد ذكر له من التصانيضي كتها كثيرةٌ » وذكر أن بعضَّهم وقّف 
على المْجلدٍ الأولٍ بعد المائةٍ يمن كتابه المُسَمّى بد الأَيِكِ والعّصِون) . 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١( 

0( الأبيات مما لم يرو فى اللزوميات ولا سقط الزند؛ وقد أوردها الزمخشرى فى الكشاف 2758/١‏ 
فى تفسير قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن يضرب مثا ما بعوضة » . كما أوردها ابن خلكان فى 
وفيات الأعيان 5 فى ترجمة الزمخشرى وذكر أنه أوصى بأن تكتب هذه الأبيات على قبره . 
(5) هو أبو الحسن على بن همام كما فى مصادر الترجمة المذكورة وغيرها . 


.707/١٠6 المنتظم‎ )5( 


ا *7 


وهو المعروفٌ به الهَمْز والوذف» » وأنه أَُد العربية عن أبيه » واشْتَكل بحلّتَ 
على محمدٍ بن عبد اللّهِ بن سعدٍ النحويٌ » وأحََذ عنه أبو القاسم عليع بن امْحشن 
التّبوخيع » والخطيبٌ أبو زكريا يَحْتى بن عليئ التّتريزىٌ » وك الكت نينا 
وأربعين سنةٌ لا يَأَكُلُ اللحم على طريقة الحكماءٍء وأنه أَؤْصَى أن يُكُنَبَ على 


قبره : 


هذا بجناه أبى عليئ | وما بحتَيهِتٌ على أحذ 
ره بخانلا اللا لقا لقان كما نهم ور" 
إيجادٌ الولدٍ وإخراجه إلى هذا الوجودٍ جنايةٌ عليه ؛ لأنه يتَعرضُ للحوادثِ 
والآفاتٍ . 
قلت : وهذا يَدُلَّ على أنه لم يتميْ عن اعيِقَادٍ الحكماءٍ إلى آخر وقتٍ » وأنه لم 
يُقْلِعْ عن ذلك كما ذكره بعضّهم . واللَهُ اعم بظواهر الأمور وبواطيها . وذكر 
بق شلكاة”" أن 'عيته البمنى كانت يمد وعليها يياضٌ + واليسرى غائرة: 


5 
وكان نَحيفًا » ثم أؤْرّد من أشعاره الجيدةٍ أبيانًا نَاء فمنها قوله”” : 


لا تَطْلَبنٌ بآلةٍ لك رُْبةٌ قَلَمْ الجليغ بغيرٍ جد مِغْرَلُ 
7 5 ب اعد في 
سكن الشماكان” ' السماءَ كلاهما هذا له رمح وهذا أُعْرَّل 


الأسْتاذ أبو عثمانَ الصابونيٌ » إسماعيل بِنُ عبد الرحمن بن أحمد بن 


.1١8 /١ وفيات الأعيان‎ )1( 

.١١7 7/١ المصدر السابق‎ )5( 

() ذكر ابن خخلكان أن البيتين فى ١‏ اللزوميات ». ولم نجدهما فيه ولا فى سقط الزند. 

(5) السماكان : نجمان نيران أحدهما فى الشمال وهو السماك الرامح » والآخر فى الجنوب وهو 
السماك الأعزل . الوسيط (س م ك). 


) 48/١١ البداية والنهاية‎ ١ 07 


0 0 1 ١ ١١ 
إسماعيلَ ' بن إبراهيج" بن عامر بن عابي" التتسابورئٌ, الحافظ الواعظ‎ 
الممَسَوء قيم دمشقّ وهو ذاهبٌ إلى الح فسيع بها وذكر الناسّ » وقد تؤجمه‎ 
ابن عَساكر ترجمةً عظيمةٌ » وأَؤرد أشياءً حسنةً من أقواله وشعره» فمن ذلك‎ 
18 
: قله‎ 
إذا لم أَصِبِ أموالكم وتوالكم 2 ولم آمل المعروف منكم ولا اليدًا‎ 
وكنثم غويةة :للدي" اناة عيذ ين أكن هاذا انيتا البدن دنا‎ 
0 * و ع هو‎ 500 0 + 7 
وروّى ابنٌ ععساكرٌ عن إمام الْحرَّمَئِن أنه قال : كنت اتَرَدْد وأنا بمكة فى‎ 
. المذاهب » فرأئْتٌ النبيع يِكترٍ وهو يقولٌ : عليك باعْتِقادٍ أبى عثمانٌ الصابونئ‎ 


١/19 سقط من النسخ . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ دمشق 9/ 7 ومعجم الأدباء‎ )١ - ١( 
ص 154هء والوافى‎ )45. - 44١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 26٠ /١8 وسير أعلام النبلاء‎ 
.١ 47/9 بالوفيات‎ 

.841/ فى خء ص : «عائذ) . وانظر تبصير المنتبه ؟'/‎ )١( 

(5) تاريخ دمشق 9/ ه. 

(:) المصدر السابق 9/ .١١‏ 


[9/؟لااظع ثم دخلت سنة خمسين وأريعمائة 


و ' كانت فتنةٌ الحبيث التساسيرى » وهو أَزْسَلانُ الثركيئ » 5 تكحه اللَهُ 
الى ؛ ولك أن اه يكال أسا للك موك توك الل الذى كان تفع 
أخوه عليها ء وعدّل إلى ناحيةٍ بلادٍ الجبلٍ ) فَاسْتَدْعاه أخوه وخلّع عليه» وأصْلّح 
أمره » ولكن فى عُبِونِ ذلك ركب التساسيرئٌ ومعه قُرَيْشُ بن بَدْرانَ أميرُ العرب 
إلى الموصل فأحذهاء وأخرب قلعتّها » فسار الملكُ طعْدِلْبَك سريعًا من بغدادَ إلى 
الموصِلٍ فَاسْئَرَدّها» وهرّب منه التساسيرىٌ وقريكل ؛ ؟ خوفًا منه » فتبعهما إلى 
نَصِيبِينَ » وفارقه أخوه إبراهيٌ وعصّى عليه » وهرب إلى هَمَذَانَ » وذلك بإشارةٍ 
الببساسيريٌ عليه » فسار الملكُ طُعْولْبِك وراء أخيه » وترك عساكره ورائه» فتمّقوا 
0 2 7 0 م00 1 مه 
لي ا ووزيده الكتدرىٌ إلى بغداد » ثم 
جاء الخ وبأن أخاه قد اسْتَظهّر عليه » أن لايك مَحصوٌ بِهَمَذَانَ » فارج 
الناسٌُ لذلك » وَاصْطْرََت ت بغداةٌ » وأرججف الناس بأنَ البساسميرىٌ عازمٌ على قَضدٍ 
بغدادٌ ) وأنه قد اقيرب من الأثبار» فقرى عزمٌ الكتدُري الوزير على الْقام بيغدادٌ ) 
ا 0 وَل إلى الجانب الغريئ » وتُهجت دارُه» وقُطع 
الجسد الذى بين الجانيه نبين ) وركتت الخاتوث فى جمهور الجيش » وذمّتت إلى 


- 14١ المنتظم 5 - 4" والكامل 594/9 - ؟15» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
.3/ - 59 لهغ) ص‎ 

(؟) الخاتون : لقب للمرأة الشريفة » كلمة أعجمية » استعملها الفرس والترك » والجمع : الخواتين. تاج 
العروس (خات ن). 


هَمَذَانَ لتنصّر زوجهاء وسار الكنْدّرئٌ ومعه أُنوشِروانَ بن تومانٌ وأّه الخاتونُ 
المذكورةٌ » ومعها بقيةٌ الجيش إلى بلادٍ الأهواز» وبقيت بغدادُ ليس بها أحدٌ ين 
الال » فعرّم اخليفةٌ على الترحلٍ عن بغداد إلى غيرها » وليه فل » ثم أحتٌ داره 
العام مع أهله ء فمكث فيها اغْتِرارًا وَعَة » ولما خلا البلدٌ من الماتَلةٍ قيل للناس : 
من أراد الخروج فَْهَذْمَبٍ حيث شاء. فائْرَج الناسُ» وبكى الرجالٌ والنسامٌ 
والأطفال» وعبر كثيرٌ ين الناس إلى الجانب الغريع» وبلَمّت المغبرة دينانا 
ودينارين لعدم الجسر . 
١‏ إن 

قال ابن اموز : وطار فى تلك الليلةٍ على دار الخليفةٍ نحو عشْرٍ بُوماتِ 
مَجْتَمِعَاتِ د يَصِحْنَ صِياحًا مُرْعْجَاء وقيل لرئيس الرؤساءٍ : من المصلحة أن الخليفة 
َيل من يغداة لعدم الْقَالةٍ بها . فلم يَقْبَلُ . 

وشرّعوا فى استخدام طائفةٍ من العَوامٌ » ودُفِع إليهم السلا من دار المملكة: 
فلما كان يوم الأحدٍ الثامنُ من ذى القعدة من هذه السنةٍ 7/51 1وع دحل 
البساسيريٌ إلى بغداد » ومعه الرايات الييض المصريةٌ » وعلى رأسيه أغلام ميوت 
عليها لاح ا د ام 0 
إليه » وسألوه أن يَجْتارٌ 0 فدخل الكرحٌ » وخرج إلى مَشْر ع الكوايا") 
فخيّم بها والناسٌ إذ ذاك فى ص ضر ومجاعة شديدة » 0000 
نحو من مائتوع فارس على مَشْرَعَةَ باب البصرة » وكان التساسيرىٌ قل جمّع 
لعيّارِين وأطمّعهم فى نَهْبٍ دار الخلافة » ونهّب ب أهل الكرخ دُورَ أهلٍ السنةٍ بياب 


.”1 1/1١5 المنتظم‎ )١( 


(؟) فى م : «الزاويا ) . 


البصرة » وتيت دار قاضى القضاةٍ الدامغاني ؛ وهلّك أكثد الشجلّاتِ والكتب 
لكيه امع للمطاري 1 وثهت دُود المُعلّقِين بالخليفة » وأعادت الووافض 
الأذانَ بحيئ على خيرٍ العملٍ» أذ به فى سائر جوايع بغداد فى الجمُعاتِ 
والجماعاتٍ » وحُطِب ببغداد للمُشتئصر الغبيدئ الذي يقال ل الفاطميٌ . على 
منابر بغداة » ورت له الشكَةٌ على الذهب والفضةء ومخحوصرت دار الحلافة» 
فحاجحف الوزير أبو القاسم بن ع المسلمة الْلقَّبُ برئيس الرؤساءٍ بن معه مِن 
المَْعَحْدَيِين دونّهاء فلم يُفِدْ ذلك شيئّاء فركب الخليفةٌ بالسّوادٍ والبّؤدة على 
كتفيه » وعلى رأسِه اللوام» وبيده سيفٌ مُصْلَتٌء وحوله زُْرَةٌ من الهاشميين 
والجوارى حاسراتٍ عن وُجوههن» ناشراتٍ شُعورهن» مهن المصاحِف على 
رُعُوس ب الرماح » وبين يديه ادم بالسيوف الل ثم إن الخليفة أتحذ ؤماما بين 
أمير العرب قُرَيْشُ بن بَدْرانَ لنفسه وأهله ووزيره ابن المْسلِمةٍ» فأمّنه على ذلك 
كله » وأنْرَله فى حَيِمةٍ» فلامّه التساسيرئٌ على ذلك » وقال : قد علِمْتٌ ما كان 
وفع الانفاقٌ بينى وبيتك من أنك لا تَْيِدٌ برأي دونى » ولا أنا دونك » ومهما 
مكنا فبينى وبيئك . واستحضّر البساسيرئٌ أبا القاسم بن مسلمةً فوبّخه ولامه 
لومًا شديدّاء ثم ضربه ضربًا مُبَدحَاء واغْتَقله مُهانًا 1 ونهّجت العامة دار 
الخلافة» فلا يُخْصّى ما أَحَذوا منها مِن الجواهر والنّفائس والدّيباج والأثاثِ 
والتَابٍ » وغيرٍ ذلك ما لا يُحَدٌ ولا يُوصَفٌ . ثم اتَمَّى رأ التساسيرئٌ رشرش بن 
بدرانَ على أن تسيير الخليفةٍ من بغدادٌ وتسليمه إلى أمير حَدِيثةٍ ارك" » وهو 


مُهارش بن مُجَلى البدوئٌ » وهو مِن بنى عمٌ قُرَيشٍ بن بَذْرانَ » وكان رجلا 


.558 28514 /٠ عانة : بلد بين الرقة وهيت مشرفة على الفرات . انظر معجم البلدان‎ )١( 


/اه7 


صاحاء فلما بلّْ ذلك الخليفة دحل على قُرَئِش أن لا يَخْرْج ين بغداد» فلم يُفِدْ 
ذلك شيئًا » وسيّره مع أصحايهما فى [4/٠١ظ]‏ هَؤَْجٍ إلى حديثةٍ عانةٌ» فكان 
عند مهارش أميرها حولا كاملا وليس معه أحدٌ ين أهله» فبحكى عن الخليفة 
القائم بأمر ال أنه قال : لما كن بحنديئة عانة مث ليلةً إلى الصلاةٍ » فويدْتٌُ فى 
قلبى كلاوة المناجاةٍ» ثم دعَوْتٌ اللَّهَ تعالى بما سح لى » ثم قلت : اللهم أعِدْنى 
إلى وطنى » واممَع بينى وبين أُمْلى وولّدى» ويَسَرٍ الجتماعناء أذ رَوْض 
الأَنْسِ زاهرا» ربع القُبٍ عامراء فقد قل العزام وترح الا . قال : 
قائلا على شاطئ القْراتِ يقول : نعم نعم اقلك: هنا زعل ايك أعو» ل 
أَحَذْتُ فى السؤالٍ والاتتتهال» فسمغتٌ ذلك الصائ نح يقول : إلى _الحؤلٍ » إلى 
الحؤلٍ . فعلمتُ أنه هاتف أَنْطَفّه الله بما جرى الأمو عليه . وكان كذلك » خوج 
من داره فى ذى المَعْدةٍ من هذه السنةٍء ورججع إليها فى ذى القَّعْدةٍ مِن السنةٍ 
المقبلةٍ » وقد قال الخليفةٌ القائمم فى مُقَامِه بالحَدِيئةٍ شعرًا يدك فيه حالّه » فمنه”" : 
بث' طُنون فيكن كنت آله ولم يل كر من واليِتُ فى حَلّدى 
تعلّموا ين صُروفٍ الدهر كلهم فما أَرَى أحدًا يَحْيُو على أح 
ومن ذلك أيضًا قولّه : 
ما لى من الأيام إلا مويِمدٌ فمتى أَرى طَفََا بذاك الوْعَدٍ 
يومى ممُهُ وكلما قضَّيْقُه علْلْتُ نفسى بالحديث إلى غدٍ 
أحيا” بنفس تشتريخ إلى الى وعلى قطاميها تَرُوح وتَمقدى 


.551/15 المنتظم‎ )١( 
فى م: وساءت).‎ )5( 
.) فى با خوام: أقبح‎ )5( 


وأما التساسيرئٌ وما اعْتَمَدَه فى بغدادّء فإنه ركب يومَ عيدٍ الأضحى » 
ولس المخطّباء والْوّدْنِين التياضٌ » وعليه هو وأضحايه كذلك » وعلى رأسسه الألوي 
المستنصريةٌ والمطاردُ الميصريةٌ» وخطب للمستنصر الفاطميع صاحب مصرّء 
والرَوافِضُ فى غايةٍ السرور؛ والأذانٌ فى سائرٍ بلادٍ العراق بحئ على خير العمل » 
وانْتَقَّم التساسيرىٌ من أعيانٍ أهلٍ بغدادَ انْتِقامًا عظيمًا» وغدق خلقًا من كان 
يُعادِيه » وبسط على آخرين الأززاقَ والعطايا . 


وما كان يوم الاثنين لليلتين قينا ين ذى اليج أخضر إلى ين يديه الوزيز 
أبو القاسم بن المُسلمة الملّبُ برئيس الرؤساءٍ» وعليه به كر وطزطودٌ ين 
ل ل 0 ولت نا 
فى البلدِء وله من يصْمَعْه بقطعةٍ من جلدٍ» وحين اجتارٌ بالكزخ روا عليه 
خُلْقَانَ المداساتٍ» وبصّقوا فى وجهه ء [174/4ر] ولعنوه وسيُوه» رارف 1 
دار الخلافة» وهو فى ذلك يَْلُو قوله تعالى : 9 الجر مَك لْمْْقِ 3 وق 
انملك من 5ك وَتَننٌ القللك ومن كنا ور من كنا وول من قا ب 
لي َك عل ئ تو َيل © آل عمران مده م ما رغ ين لواب به فى 
محال اليل وأعيد إلى الممسكرء لبس جلد نَورِ بقَئيِهِ » وعُلّق بكلوب فى 
سِذْفَيِه ؛ ورفِع إلى الخشبة حيًا , فجعل يَضْطَْرِبُ إلى آخر النهارء فمات رحمه 
اللَّهّ وكان آخِرَ كلامه أن قال : الحمدٌ لله الذى أخيانى سعيدًا وأماتنى شهيدًا . 

وفى هذه السنة وق بَردٌ بأرض العراقٍ أهْلّك كثيرًا ين الغَلّاتِ » وقيل بعضُ 
الفَلَاجِينَ» وزادت دِجْلةٌ زيادةٌ عظيمةً » ورُلِْلَت بغدادُ فى شوالٍ قبل الفتدةٍ بشهر 


1-2 


)١(‏ فى الأصل : «حمارا). 


رالا شديدًاء فتَهدّمت دُورْ كثيرةٌ » ووردت الأخبارُ أنها اتصلت من بغداد إلى 
همذانَ وواسطٍ » وعانةً وتَكْرِيتٌ » وذُكر أن الطُوَاجِين وقَفّت من شدةٍ الزلازلٍ . 

وفى هذه السنةٍ كير النَهْبُ ببغداد حتى كانت العَمائُ تُحْطفٌ عن الرءوس » 
حتى إن الشيحٌ أبا نصر بنَ الصّبَاغْ ُطفت عِماميُه وطَيِلْسائه » وهو ذاهبٌ إلى 
الصلاةٍ يوم الجمعةٍ . ْ 

وفى أواخر هذه السنةٍ حرج السلطاكُ طَعْرلْك من هَمَذانَ فقائل أخاه والْتصّر 
عليه وللَّهِ الحمدُ والمنة» فتباشر الناسُ بذلك وكثّر سرورهم وفرحهم » ولم يُظهروا 
ذلك خوفًا م مِن التساسيرئ » واشتتجد طُعْدليِك بأولادٍ ا داود - وكان قد 
مات - ومن معهم مِن الجنودٍ على أخيه إبراهيم يَثّال ؛ » فغلّبوه وأسروه وذلك فى 
أوائل سنةٍ إحدى وخمسين» واج جْتمَعوا على عمّهم طَعْوْلك ؛ فسار بهم نحق 
العراق » فكان من أمرهم ما سيأتى ذكده فى الستقا الآنية إن شاء الله تعالى:: 


وممن تُوْفَ فيها من الأعيانٍ : 


0 1 3 7 وم و( 

الحسينٌ ' بن محمدٍ , أبو عبدٍ الله الوَنْيُ الفَرَضْيٌ . وهو شيحُ الخثرىٌ ء 
وكان شافع المذهب .ء قُتِل ببغداد فى فتنةٍ البساسيرئٌ » ودُفِن يومَ الجمعةٍ يوم 
نه تور فده السنة وعم للد 


)١(‏ فى الدميخ + «الحسن). ولمثبت من مصادر ترجمته الآتية - عدا المنتظم 5 فنفيه: 
«الحسن » - : الأنساب 118/0: والإكمال ١1١/0‏ غ» ووفيات الأعيان 2178/7 وسير أعلام النبلاء 
44 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 44١‏ - .ه4) ص »51.٠‏ والوافى بالوفيات /١‏ 2*5 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 4/ 74. وسيأتى على الصواب و حسين» فى وفيات سنة إحدى 
وخمسين . 

)فى متخ ام : «الحربى ) . انظر الأنساب 918/5 819. والرراقة هر أب سكيم عيها الله ين 
إبراهيم بن عبد الله الخبرى . انظر ترجمته فى طبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/؟51". 
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راع مه © 4 (١‏ 1 7 ع 
داودٌ أخو طَفْرلْك الأكبد '» ' كان مقيمًا يبلح بإزاءٍ أولادٍ محمودٍ بن 
“0 يل .: ٠‏ 5 01 / 
تبُحكتخكين »© توفى فى هذه السنةٌ » وقام أولادُه مَقَامّه . 


طاهز بن عبد ان طاهر بن عمزء أبو الطيب الطبرق لفقي" شيخ 
الشافعية » ولد بآمْلٍ طَبَرِسْتانَ سنةً ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة» وسمع بججوجانَ من 
ل ل ل 

تفمّه أيضًا على أبى علي الرَّجَاجِيٌ » وأبى القاسم بن كج » الاك لدعي 
7 ظع أبى حامدٍ الإسْفَرايني » وشرّح و امْختَصَرَ) » و(فْروعٌ ابن 
الحدَّادٍ» وصئّف فى الأصول والجدَّلٍ » وغير ذلك من العلوم الكثيرة النافعةٍ» 
ينين ردي وغيره » وولى القضاء برَبْع الكوخ بعد موت أبى عبدٍ 
اللَّهِ الصَّئِمَرىٌ » وكان ثقةً دَيَْا وَرِعَاء عا 50 ةل الفيقات 
الباهرةٌ فى ذلك » سليم الصدر ء مواظِبًا على تعليم العلم ليلا ونَهارًا» وقد ذكرتٌُ 
ترجميّه فى ١‏ الطبقات ») بما فيه كفايةٌ . 00 

وفك الي أب إنيصاقا اقزر عو د.وكان شيكهء وفك جاه 
بعدّه فى اللّقةٍ - أنه أشلّم شما له عند حَفَّافٍ ليِصْلِكه لهء فأبْطأ عليه » فكان 
كلما م عليه أَحَذه فغمسه فى الماءِ» وقال : الساعةً الساعةً . فقال له الشيحٌ : إها 


- 49١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 2٠١/14 وسير أعلام النبلاء‎ 293/1١ المنتظم‎ )١( 
وفى المصادر - عدا المنتظم - أنه توفى سنة إحدى‎ ,""55 /١ ص لال وتاريخ ابن الوردى‎ )470 

وخمسين وأربعماثة . 

)١- '(‏ سقط من: ب2 خ؛2 م. 

(©) تاريخ بغداد 9/ هه *) وطبقات الفقهاء ص 21١717‏ 15ح والمنتظم » ووفيات الأعيان ؟/ 
وسير أعلام النبلاء 5548/1١17‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )45٠ - 44١‏ ص )54١‏ 

وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ١: .١١/8‏ 

.59/١ المنعظم‎ )4( 


اكلا 


أسلمتُه لك 0 وله اشع للعلطة الشباحة.. 


1١)‏ 4 ل 
وحكى أبن لكان" ' أنه كان له ولأحيه عمامة وقفيض) إذا لرسبهما :هذا 
جا لاعن ف ليق" يتوقد قال اذلف القاسق آبر لعفن 


قوم إذا غسلوا ثيات بجمالهم لبسوا البيوت إلى فراغ الغاسل”” 


وكان قد بلغ من العمر اليه رمحي وق وا والقَهم 
والأعضاءء يُفْتى ويَسْتَغِلٌ إلى أن ا ف هده السنة » اه تعالى . 


علي بن محمد بنٍ حبيب» أبو الحسن الاوزدِيٌ الِضرئٌ”'. شيخ 
الشافعيين » صاحث التَّصانِيفٍ الكثيرة فى الأصولٍ والفروع والتَّمْسِيِرٍ و« الأخكام 
السُلطانية ) » و« أدب الدنيا والدّين ؛ . قال : بسَطَتٌ الفقة فى أربعة آلافٍ ورقة - 
' يغنى ١‏ الحاوى الكبير ) - واختصريه فى أربعين ورقة " . يعنى ٠‏ الإقناعٌ » . وقد وَلى 
الحكم فى بلادٍ كثيرةٍ » وكان حليمًا وقورًا أديئًا » لم ير أصحابه ذراعه يومًا من الدهر 
من شدة تزه وأديه» وقد اسْتَقُْصَيِتٌ ترجمته فى ١‏ الطَبَقاتِ ) » وكانت وفايه فى 


هذه السنةٍ عن ست وثمانين سنةً » ودف يباب حرب . 


(1) وفيات الأعيان ؟/4١5.‏ 

(1) بعده فى ب » خ : « وإذا غسلاهما جلسا فى البيت إلى أن ييبسا ؛ » وبعده فى م : 9لا يخرج منه وإذا 
لبسهما هذا احتاج الآخر أن يقعد فى البيت ولا يخرج منه وإذا غسلاهما جلسا فى البيت إلى أن ييبسا) . 
(؟) انظر طبقات الشافعية للسبكى 71١/90‏ . 

(4) بعده فى ب » خ» م : ( وقد ركب مرة سفينة » فلما خرج منها قفز قفزة لا يستطيعها الشباب » فقيل 
له : ما هذا يا أبا الطيب ؟ فقال : هذه أعضاء حفظناها فى الشبيبة تنفعنا فى الكبر . رحمه اللّه) . 
20 تاريخ بغداد ٠ ” /١1‏ وطبقات الفقهاء ص 177.» والمنتظم 4١7‏ ومعجم الأدباء /١١6‏ ١ه‏ 
ووفيات الأعيان ؟/ 2787 وسير أعلام النبلاء 2514/١4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 414١‏ - 
) ص 25579 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 5/ 2500377 وطبقات المفسرين /١‏ 1؟4. 

(5 -5) سقط من: م. 


كاكلا 


"وقن ألكدا الةارق شلكان خسان دبال 

جَرَى قلمٌ القضاءٍ بما يكونُ فَسِيَانٍ التحركُ والسكونٌ 
جنونٌ منك أن تسكى لرزق - ويُرزفٌ فى غِشاوته الجنيك 

رئيس الرؤساءٍ » أبو القاسم بنُ المسلمةٍ , علي بن الحسن بن أحمدَ بن 


محمدٍ ابن عمر”” 


من أبى أحمد الفَرَضئٌ وغيره» ثم كان أحد المْعَدلِينَء ثم اشتكتبه الخليفةٌ القائم 


)ع ع ءِِ سَِ ع2 0 
؛ أبو القاسم وزيز القائم بأمرٍ الله » كان أولا قد سيمع الحديتٌ 


بأمر اللِّ واشتؤرَه » ولقَّه رئيس الرؤساءٍ» شرف الؤزراءِ» مال الوربى” , كان 
مُتضَلًُا بعلوم كثيرةٍ مع سَدادٍ رأي ووفورٍ عقلٍ » وقد مككث فى الوزارة ثنتئ عشّرة 
سنة وشهوًاء ثم قتله التساسيرئٌ بعدّما شهّره» ثم صلَّبه معلقًا بشِدْقيه كما قَدّمنا 
ذلك » وله من العمرٍ ثنتان وخمسون سنةٌ وخمسةٌ أشهر . 

1 ]عب الواحدٍ بن الحسين ' بن شيط » المسنِدٌ للحديثٍ , وكان 
ثقةَ » بصيرًا بالعربية ووجوه القراءاتِ ومذاهب القراءٍ» بلغ الثمانين» وله كتابٌ 
فى التجويدٍ » رحمه اللَهُ تعالى” . 


1 سقط من: باء خ. م.‎ )١ - ١ 

. وفيه أن الأبيات لأبى الخير الكاتب الواسطى أنشدها له الماوردى‎ .58٠ /7 وفيات الأعيان‎ )١( 
وسير أعلام النبلاء 5/1١5؛ وتاريخ الإسلام‎ »4١/1١ والمنتظم‎ ,551/١١ تاريخ بغداد‎ )9( 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 417/5 ؟.‎ »,15١ ص‎ )15٠ - 44١ حوادث ووفيات‎ ( 

(9) فى م: ١‏ الوزراء ام 

(5 - ه) زيادة من : الآصل . 

59 -5) فى الأصل : «عبد الله بن أحمد). والمنبت من مصادر ترجمته : تاريخ بغداد 21١5/١١‏ 
والمنتظم »4٠ /١١‏ وإنباه الرواة 5١1/١‏ ومعرفة القراء الكبار 4١15 /١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 44١‏ - 45.8) ص 5148. 


انث 


ع عٍِ ١)‏ 2 
معزوة رخ لفون الو الفزارض الأفتء غ افق اللزرةم كانت 


وفاله فى هذه السنق» فاجتمعت العشيرةٌ على إقامةِ وليه صدقةٌ من بعده . والله 


أعلم . 


(1) المنتظم 24/١‏ والكامل 8/ .45 والمختصر فى أخبار البشر 2175/7 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١:؛‏ - .ه4اص 55059. 
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ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وأربعمائة" 


اسْتَهَلت وبغدادٌ فى قبضة البساسيرئٌ » ويَحْطَُبُ فيها لِلمُسَْئصِرٍ الفاطمئ » 
والقائم قاعدٌ بحديثئةٍ عانة» ثم لا كان يومٌ الاثنين ثانى عَشَّرَ صفرٍ أخضّر 
البسَاسيريٌ قاضى القّضاةٍ أبا عبد اللَّهِ الدامغازع وجماعةً مِن الوؤجوه والأغيانِ من 
العلَريين والعباسيين» وأحَذ عليهم البئِعةَ للمشتئصر الفاطِمئ » ثم دكَل دار 
الخلافة وهؤلاء الملّ كورون معهء وأمّر بنَفْضٍ تاج دار الخلافة» فتُقِضَّتُْ بعض 
الكرريق "< ثع قبل لد إن القيع فى هذا أكون المشلحة فرك فو ركب 
إلى زيارة الَْهَدٍ بالكوفة » وعرّم على ”حفر نهر يساق إلى الحائ ر" لوفاءِ تدْرٍ كان 
عليه وأمر بأن تُتْقَلَ جُتَةٌ ابن مُسْلِمَة إلى ما يُقَاربُ الحرم الطاهرئٌ » وأن تُنْصَتَ 
على دجلةً » و كتهت أمٌ الخليفةٍ - وكانت عَجورًا كبيرة قد بلَمّت التسعين» وهى 
مُحْتَفِيةً فى مكانٍ - إلى التساسيرىٌ تَشْكُو إليه الحاجة والفقر وضِيقٌ الحال» 


)45٠0 - 48١ 58ه., والكامل ١٠/ه - 4غ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ - 44/١١ المنتظم‎ )١( 
1 30/4 - «ال١ ص‎ 
: الشراريف » جمع شُرّافة : زوائد توضع فى أطراف الشىء تحليةٌ له. وقال صاحب تاج العروس‎ )١( 
شرافة المسجد كتفاحة والجمع شراريف » هكذا استعمله الفقهاء. قال شيخنا : وهو من أغلاطهم » كما‎ 
نه عليه ابن بَى» وثمَلَه الدُمامينى فى شرح التسهيل . انظر تاج العروس » والوسيط (ش راف).‎ 
فى ب : ( نهر جعفر ليساق إلى الحائر ) » وفى م : « عبور نهر جعفر ليسوق إلى الحائر) . ونهر‎ )"” - "( 
» جعفر : نهر قرب البصرة يبنها وبين مطارا من الجانب الشرقى . والحائر: حوض يصِتٌ إليه مسيل الماء‎ 
سمّى بذلك لأن الماء يتحيّر فيه يرجع من أقصاه إلى أدناه » وهو اسم لموضع قبر الحسين بن على رضى الله‎ 
.858/4 2388 عنهما. انظر معجم البلدان ؟/‎ 


لت 


فأَرْسَل إليها ونمّلها إلى الحريم » وأخدّمها جاريتين» ورثّب لها كل يوم نَع عشْرَ 
رطلًا من خبز وأربعةً أزطالٍ لحمّاء ولا يَفِى هذا قيراطا مما فعلّه بولدها وبأهلٍ 
السنة. 
فصلٌ 
ونَاً تخلّص السلطانٌ طَعْلْيِك» من حضره بِهَمَذانَ » وقاتل أخاه إبراهيم 
َال » وأسره وقتله » وتمكن من أمره » وطابّت نفشه واستقر حاله » ولم يَئِقَ له فى 
تلك البلادٍ مُنازِع » كتب إلى قُريْشٍ بن بَدْرانَ » ين الأعراب» يمره بأن عا 
ال ا و او 0 ا 
إليه قُريْشٌ يَعَطَفُ به » ويُساله » ويقولٌ : أنا معك على التساسيرىٌ بكلّ ما أقْدرُ 
يح كن مه وأكنأشقى أد انوع فى أ يكو ف على ان 
مفصدةٌ » أو يدر إليه أحد بأذية» ولكثى سأَعمَلُ ا أمر لخ يكل ما كلق . وأمّر 
بردٌ امرأةٍ الخليفةٍ الخاتونٍ المعظّمةٍ أرسلان خاتون إلى دارها وقرارها . ثم إنه راسَّل 
التسنا مويو وأشان إليدا به بعَؤدٍ الخليفة إلى داره» وخوّفه مِن جهة الملكِ طعْرلْتِك , 
وقال له فيما قال : إنك [4/٠7١ظع‏ دعَؤتئا إلى طاعةٍ المشتنصِر صاحب مصر ) 
وببتنا ويبته ستٌمائة فوسخ » ولم ينا من جهته رسولٌ ولا أحدٌ» ولم يُفَكْرْ فى 
فون كد تسلا اليد وهنا للك فق بوراقا. متاو واي كات :للك 
طَعْوِلْك عُئوائّه : | : إلى الأمير الليلٍ عَلَم ادي أبى امعَالى قُرَْشٍ بن بَذْرانَ مولى 
مير المؤمنين» من شاهِئْشاه العَظّم ملك الَشْرِقٍ والْكُربٍ طُعْويك » أبى طالب 
ميكائيلَ بن سَلْجُوقَ . وعلى رأس الكتاب العلامةٌ الشَلْطانِيةٌ بخط 
0 كرك عن الله . وكان فى الكتاب : والآن قد سرَث بنا المقاديئ إلى قتال 


ككل 


كل عدوٌ للدينٍ والللث » ولم تي لنا وعلينا ين الْهمَاتٍ إلا خحدمةٌ سينينا ومولان 
الإمام القائم بأمر الل أ الؤنين , وإطلاع أ إماميه على سرير جه » فإن الذى 
ْنا ذلك » ولا فُسحةٌ فى التضجيع” ' فيه ساعةً من الزمانٍ » وقد بلدا ببخيول 
المشرقي إلى هذا المهمٌ العظيم » وتريدٌ من الأميرٍ الجليلٍ عَلّم الدينٍ | تام السععي 
النُجيح الذى وُقّْق له وتفكد به» وهو أن عَم وفاءه مِن أمانته وخدمته فى باب 
سيددنا ومولانا القائم بأمر الل أمير المؤمنن من أحلٍ وجهين» إما أن فيَ به مُكدمًا 
إلى كر يزه وتفوى إماميه » وموقف خلافيه ين مدينة السلام تقب بن 
يديه ويا أمره» وَمُبْفِذًا ححكمه, وشاهرًا سيقّه وقلمّه؛ وذلك المرادُ» وهو 
خليفا فى تلك الخدمة المفروضة » وليه العراق بأشرها وتُصَمّى له مشارع يدها 
وتخرهاء لا يَطأ حاف خيلٍ من خيولٍ العَجم سِبِرًا من أراضى تلك المملكة, إلا 
بالتماسه لمعاونته ومظاهرتّه » وإما أن يُحافِظ على شخصه العالى بتخويله من 
القلعةٍ إلى حِلَيه أو فى القلعةٍ إلى حين انا بخدميه فَتَكَقلُ بإعاديه » ويكونُ 
المي الجليل مُحَيًا بن أن يلتقى بنا أو يقي حيث شاء وليه العراقٌ » وتَسْعَخْلقَه 
ا اام رع كا ان للملاو راو اا سبي إلا 
هذا '"الغرض المفترضٌ ء ولا تَسْفُ تَشفُ”' إلى مملكةٍ من تلك الممالكِ بل الهمةٌ دينيةٌ: 
وهر - أدام ال مكبته - يتين ما ذكرناء ويعلم أن توجهناإثر هذا الكتاب لهذا 
الغرض المعلوم ولا غرضٌ سواه» فلا يُشْعِرَن قلو عشائره رهبّه » فإنهم كله" 


(1) فى الأصل : ١‏ التضييع ؛» وفى ب » خ» م : «التقصير». والتضجيع : التقصير. انظر امحيط (ض ج ع) . 
)١ +75‏ فى ب) خ)م: : «فعئد ذلك كتب قريش إلى مهارش بن مجلى الذى عنده الخليفة يقول له : 
إن المصلحة تقتضى تسليم الخليفة | إلى حتى أخذ لى ولك به أمانا) . 

(5) فى الأصل : «تشف». 


ينف 


'إخوايًنا وفى ذِمينا وعهيناء وعلينا به عهدُ الله وميثاقه ما داموا موافقين للأميرٍ 
الأجلٌ فى موالينا ومن اتّصلّ به من سائر العرب والعجم والأكرادٍ» فإنهم مُمَرُون 
3 فى جملته وداخلون فى عهدنا وذمينا وعهيه وذميِه » ولكل مُجْتَرمٍ فى 
العراق عَقْوْنا وأقثنا مما بدّر منه إلا البساسيرئٌ فإنه لا عهدَ له ولا أمانَ منّاء وهو 
موكولٌ إلى الشيطانٍ وتساويله ؛ فقد ازتكب فى دين الله عظيمًا » وهو إن شاء 
لله مأخودٌ حيث وجد ومُعَذّبٌ على ما عمل » فقد سعى فى دماءٍ خلتٍ كثيرٍ 
بسوءٍ دخيلته ) ودلّت أُفْعاله على سوءٍ عَقيدتِه . وكتب فى رمضانَ سنة إلحدى 
وخمسين وأربعمائة . وبَعث بهذا الكتاب مع رسولين من أهلٍ العلم وبّث معهما 
عض عظيمة للخليفة وأمرهما أن يَحُدُمَا الخليفة "نيايةٌ عنهء. جزاه اللّهُ عن 
الإسلام خيئاء ولما وصّل الكتابُ إلى قريش بن بدرانَّ» استعلم أخبارٌ الملكِ 
طُعْولْك من الرسْلٍ وغيرهم» فإذا معه جنودٌ عظيمةٌ » فخاف من ذلك خوفا 
شديدًاء وبعث إلى البَويّة فأمر بحفرٍ أماكن للماءٍ وتجهيزٍ علوفاتٍ كثيرة إلى 
هناك » ونقّدَ الكتاب والأخبار إلى البساسيرىٌ فَائْرَعج لذلك البساسيرئٌ» قَبْحَه 
الل » وخخارث قوثّه وضَعْفَ أمزه» وبعث إلى أهله فتقّلهم عن بغدادٌ وأرصّد له 
إقاماتٍ عظيمةً بواسطٍ وجعلها دار مَمَدَتِه » ووافق على عَوْدٍ الخليفة إلى بغدادّ » 
ولكن اشترط شروطًا كثيرةً شذْهِبَ حَجلّه » وما انتقّل أهل البساسيرىٌ من بغداد 
وصَحِيَئهم أهلٌ الكرخ والروافضٌ » قبحهم اللَّهُ تعالى » وانحدروا فى دجِلَة إلى 
واسط كان رركي عن بغدادٌ فى سادس ذى القغدة من هذه السنةٍ » وفى مثله 
بن لقا الماضى دخلوا بغداة» وعند ذلك ثار الهاشميون وأهلٌ الشة من باب" 


. زيادة من : الأصل » ص‎ )١ - ١١ 


ليلكا 


البصرة إلى الكوخ ؛ فنهبوه وأحرقوا منه مَحَالٌ كثيرةٌ جدًا» واحترق من جملةٍ 
ذلك دار العلم التى كان وققّها الوزيد أَرْدشْيدُ من مدةٍ سبعين سند" » وفيها من 
الكتب شى2 كثيرٌ ) ا ل ا وفيه ألفٌ ومائتا 
دار لكل دار منها قيمةٌ جَلِيلةٌ عظيمةٌ » وتركل قريش بن بَدْرانَ إلى أرضٍ المُؤْصلٍ 
وبعث إلى حديئة عانة يقول لأميرها مهاري بن مُلّى الذى سم إليه اليف : 
المصلحدٌ تقتضى أن الخليفةً وله | ين حتى نستأمن ليا بسبيه » ولا له 
نحن انان لا وعد أغانا قن ينيك دون وي '. فائتتع عليه مُهارِشٌ» وقال : 
قد غرّنى الساسيرئٌ » ووعدنى بأَسياءَ فلم أَرَها ولستٌ ممُوِسِلِهِ إليك أبدّاء وله 
فى عنقى أَيمانٌ كثيرةٌ لا أَغْدِدُها . وكان مُهارِشٌ رجلا صا حا ثقةٌ أميئًا» رحمه 
الله فقال”" ول +١ظع‏ للخليفة : من المصلحة أن تَسِيرَ إلى بلدٍ بدر بن مُهَلْهِلٍ » 
وتَنْظر ما يكونُ من أمر السلطانٍ » فإن ظهّر دخَلّنا بَعْدادَ» وإن كانت الأخورين 
عونا لأنفيناء فإنا نحْسَّى من الساسيريٌ أن يأتينا فيخصّرنا . فقال له الخليفةٌ : 
انْعَزّ ما فيه المصلحةٌ . فسارا فى الحادى عشّر” من ذى القَعْدةٍ إلى أن حصّلا 
عار فلقيئه رسلٌ السلطانٍ طفْرلْيِكَ بالهّدايا والتُحفيٍ التى كان أَنْقَذَها 
إليه» وهو متشوقٌ إليه كثيئاء وجاءت الأخبار بأن السلطانٌ طَعْوليك قد دحل 
بغدادٌ » وكان يومًا مشهودًا » غير أن الجيش نهّبوا البلدٌ سوى دار الخلافةٍ » وصٌودٍر 
حَلْقٌ كثيدمن التّجَارٍ وأعدطة مني أنوال خيرة» وشرعوا فى عِمارةٍ دار املك » 
وأَرْسَل السلطانُ إلى الخليفةِ مَراكب كثيرةً من ن أنواع الخيولٍ وغيرهاء وسُرادقَ 


. زيادة من : الأصل » ص‎ 0-١١ 

. فى المنتظم أن الذى وقفها الوزير سابور بن أردشير فى سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة‎ )١( 

زه بعده فى الأصل » ص: : «الأمير محبى الدين أبو الحرث مهارش بن مجلى العقيلى صاحب عانة 
والحديثة ) . 

(4) فى الآصل : ١‏ والعشرين» . 


ه77 ( البداية والنهاية 45/١68‏ ) 


عظيمة وملابس سَئية » وما يلي بالحيفةٍ فى السفر » أزسّل ذلك مع الوزير عَمِيد 
الل الكثدُرىٌ » ول الها إليه أرْسَلوا بتللك الآلاتٍ قبل أن يصِلوا إليه » وقال لمن 
حوله : اضْرِبوا الشرادق ولْيلْبس الخليفةٌ ما يَلِيقُ به» ثم يجَىءٌ نحن فََسْئَأَذِنُ عليه 
فلا ين لنا إلا بعد ساعةٍ طويلةٍ . فلما دحل الوزيد ومن معه قثلوا الأرض» 
وأختروه بشرورٍ السلطانٍ بما حصّل من العَؤْدٍ إلى بغداد واشتياقه إليه جدّاء 
وأخبروا مُهارِشًا بشكر السلطانٍ له ونيته له بما ينبغى لمثله من الإكرام » وكتّب 
عَمِيدُ امك كتابًا إلى الشلطانٍ يُعْلِمُهِ بصفةٍ ما جرى الأَمو عليه » وأحبٌ أن يأخدٌ 
خط الخليفةٍ فى أعلى الكتاب ليكونَ أ لعين السلطانٍ » فلم يكن عند الخليفة 
دواةٌ وأخضّر الوزيرٌ دَوائه ء ومعها سيفٌ » وقال : هذه خدمةٌ السيفٍ والقلم . 
فأغجب الخليفة ذلك » وترحلوا من منزلهم ذلك بعدَ يومين» فلما وصّلوا إلى 
التّرَواتٍ خرج السلطانٌ طُْرْلِْك من بغداد لتلقّيه » فلما انتهى إلى الشرادقي فد 
الأرض ابن يدق الخليغة سبع :رات فاخن اخايفة مككة » فوضعها بين يلايةة: 
فأحَذها الملك فقئلهاء ثم جلّس عليها كما أشار أميد المؤمنين» وقدّم إلى الخليفة 
الحبلٌ الياقوتٌ الأحمرَ الذى كان لبنى بُوَيْهِ » فوضّعه بين يدَى الخليفة» وأخرج 
ثنتّئ عشرةً حب من لُؤْلوٌ كبار » وقال : أَرْسَلانُ خحاتون - يعنى زوجة الخليفة" - 
تَحدّمُ رسأل أن تميخ بيده السْبْحةٍ . وجعل يَعْتَذِرُ من تأَجُره عن [4/ /الااو] 
الحضْرة بسبب عِصيان أخيه إبراهيم : فقَلتُه واتمّق موت أخى الأكبر داوة» 
فَاسْتَعُلْتُ بتتيب أولاده من بعده » وكنتٌ عزمتٌ على أن أَصْمُدَ إلى الحديئة ؛ 
لأصونَ المهجةً الشريفة » ولكن ا بلغنى » بحمدٍ اللَِّ » مر مولاى أمير المؤمنين 
الخليفةِ فرحتُ بذلك » وأنا شاك لُهارِشٍ بما كان منه من خدمةٍ أمير المؤمنين » وأنا 


. فى النسخ : «الملك ). والمثبت من المنتظم‎ )١( 


82 


إذاغاء الله قالى.+ أنضئ .وراء نهد | الكل نت |القارا زر اح واستطنه ‏ واعرة إن 
الشام » وأفْعَلُ بصاحب مصر ما يَنْبَفى أن يُجارّى به من سوء الَّْابَلةِ بما كان من 
فعل البساسيرىٌ هاهنا . فدّعا له الخليفةٌ » وشّكره على ذلك . كل ذلك يُعَوْجِمه 
عميدٌ الملك بين الخليفة املك طُفْولْيك . وأغطى الخليفةٌ للملك ميمًا كان معهء 
لم يق منه .من أمور الليلافة سواه + واشكأدن ملك لبقية الجيش أن يَحُدّموا 
الخليفة » فوفعت الأستارٌ من جوانب اكه فلما شاهّد الأتراكُ الخليفةً قكلوا 
الأرضّ . ثم دحل بغداد يومَ الاثيين لخمس بقِين من ذى القَعْدةٍ» وكان ذلك يومًا 
مَشَهودًا ؛ الجيشق كله من وَالقْضاء والأعيانٌ نين يدياع والملك ملفدليك أخد 
بلجام بغلتِه » حتى وصّل إلى باب الحجرة , ولما وصّل الخليفةٌ إلى دار مملكيه ومقد 
خلافتيه اْتأّنه السلطانٌ طَعْولْك فى الخروج وراءً البساسيرئٌ » فأَذن له»وكان 
قداعزم على أن يطين سه فقال :يا آميز للومنينء أنا أكفيك ذلك إن تشاء اللذ: 
وأطلّق الملِك لهارشٍ عشرَةٌ آلافٍ دينارٍ فلم يرضٌ » وشرّع السلطانٌ فى ترتيب 
الجيوش للمسيرٍ وراءً البساسيرىٌ » فأرسل جيشًا من ناحية الكوفةٍ ليمنعوه من 
الدخولٍ إلى الشام » وخرج هو فى التاسع والعشرين من الشهرٍ فى بقيةٍ الجيشٍ . 
وأما التساسيرىٌ فإنه مُقِيمٌ بواسِطٍ فى جمع غَلاتِ مور ينها لقتال أهلٍ بغداد 
ومن فيها من العُرٌّ وعنده أن الملكُ طَعْولْيِك ومّن معه ليسوا بشىءٍ يخافٌ منه» 
وذلك لما يُرِيدُه اللُّ تعالى من إهلاكه على يدى الملكِ طُعْولْك » جزاه اللّهُ عن 


ااا 


و (0) 


صفةٌ أخن التبساسيرئ قبَّحه الله 
لما سار السلطانُ نحوه وصّلّت إليه السَرِيةٌ الأولى فلقُوه بأرض واسطٍ » ومعه 
ابن مَزْيَدٍ » فائتتلوا هنالك » وانْهَرّم أصحابه »ونجا التساسيرئٌ بنفسه على فرس » 
تبه بعص العِلْمانِء فرمى فرسّه بُشَّابةٍ» فَاْقّته إلى الأرض » فجاء الغلامٌ» 
فضرّبه على [07/1١ظع‏ وجههء ولم يَعْرِفُه » وأسَره واحدٌ منهم يقال له : 
كُمْشْيكتين. وحرٌ رأْسَه وحمله إلى السلطانٍ» وأَحَدّت الأتراك من جيشٍ 
التساسيرىٌ من الأموالٍ ما عجزوا عن حمله . 
وما وصّل الرأَسُ إلى السلطانٍ أمر أن يُذْهَبَ به إلى بغدادّ» وأن يُوْقُعَ على 
قَنَاوِ» وأن يُطاف به فى امال والدَّبادِبُ والبُوقاتٌ والنّقّاطون معهء وأن يَخْوْج 
الناس والنساءٌ للقُوجِةٍ عليه » فقعل ذلك » ثم تُصِب على الطَّيَارٍ ناه دار الخلافة » 
وله الحمدُ والِيّةُ » وقد كان مع الْبسَاسِيرىٌ خلقٌ من التغاددةٍ خرجوا معه» ظائّين 
أنه سيعوةٌ إليهاء محبةٌ فيه » فهلكوا وثهبت أموالّهم كلّهاء ولم ينج يمن أصحابه 
إلا القليلٌ » وفك ابن مَرْيدٍ فى ناس قليل إلى البطيحة » وفيمن معه أولادُ التساسيرىٌ 
وأنّهم » وقد سلّيئهم الأعرابُ » فلم يركوا لهم شينًا فوردوا البطيحة مسلويين 
مخرويين » ثم اسئوؤمن لابن مَرْيَدٍ مِن السلطانٍ » ودخل معه بغدادً » وقد نهَبَت 
العساكد السلطانيةٌ ما بِينَ واسطٍ والبصرةٍ والأهُوازء وذلك لكثرةٍ الجيش 
وانتِشاره وكثافيه . وأما الخليفةٌ فإنه لا عاد إلى دار الخلافةٍ جعّل للِّ عليه أن لا ينام 


)١(‏ المنتظم 5 - 5ه والكامل 54/9 - .55 حوادث سنة خمسين وأربعماثة . وفيهما أورد 
ابن الاثير قصة البساسيرى كاملة دون فصل حوادثها على السنتين ؛ سنة خمسين وإحدى وخمسين 
وأربعمائة . وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 485١‏ - 4560) ص 777. 


فق 


على وِطاءٍ ) ولا يأبِيه أحدّ بطعايه إذا كان صائمّاء ولا يَخُدُّمَه فى وُضويه 
لك ذلك بنفيه لنفسه» وعاقد الله أن لا يُؤْذِىَ أحدًا من آذاهء 
وأن يَصْفّح عن ظلّمه » وكان يقولٌ : ما عائّت من عصّى الله فيك بأكثر من أن 
تُطِيع الله فيه . 

وفيها تولّى الملك ألب أَسَلان بن داود 'جَعْرِييك" بن بيكائيلٌ بن سَلْجِوقَ 
بلادّ حُراسانَ”” بعد وفاة أبيه بتقرير عه المْلِكِ طَعْوْلئِك» وكان له ين الإخوة 
ثلاث ؛ سليمانُ 'وقاروييك » وياقوتى”» فتروْج توليك يم سليمات '"هذاء 


7 0 0 
وأوصى له بالملكِ من بعده . 


5 0 
وكان فى هذه السنةٍ بمكة رخص لم يُسْمَغ بمثله » ببع البرُ والتمرء كل مائتئ 
رَطلٍ بدينارٍ . 


ولم يَححيجٌ أحدٌّ من أهل العراق فى هذه السنةٍ . 
6 0 1 عَِ 
ومن تؤفى فيها من الاعيانٍ : 
ع 6" ِّ 
أزسَلان » أبو الحارث التساسِيرىٌ التركئ * كان مِن تماليكِ بَهاءٍ الدولةٍ بنٍ 
عَضّدٍ الدولة » وكان ألا تْلوكا لرجل من أهلٍ مدينةٍ بَسَاء فيب إليه» فقيل 


.) سقط من: بء خ»ء م. وفى الأصل : « جعفر بك‎ )١ - ١١ 

؟) فى بء خء م: «حران). 

(م - م) فى الأصل » ص : ١‏ وقارون وياقوت ) . 

(: - 4) سقط من: ب) خ) م. 

(ه) المنتظم 1/17ه: ووفيات الأعيان 1917/١‏ وسير أعلام النبلاء 2115/14 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١ه؛‏ - 8.+4) ص 2.0١‏ والوافى بالوفيات 8/ ٠‏ 4: والنجوم الزاهرة 9/ 14. 


إرفف 


ل 2 


له : الهساسيرئُ ". وتلقّب بِالمظَفّرء ثم كان مُقَدٌ معدا كبرا عند الخليفة القائع بأمر 
الله لا يَقْطِمْ أموا دونه » وحُحطِبٍ له على منابرٍ العراق كلّهاء ثم طعًا وبتى 
وتمرّدء وعتا وخخرج على الخليفةء بل وعلى المسلمين» ودعا إلى خلافة 
الفاطميّين » فتم له ما رامه من الأملٍ الفاسدِ :7/5٠و]‏ واسمُدْرِج » ثم كان أخدُه 
فى هذه السنةِ» على ما ذكزْناء وللَِّ الحمدٌّء وكان دخوله بأهله إلى بغداد فى 
سادس ذى القَعْدةٍ مِن سنةٍ خمسين وأربعمائة » ثم انمق خروججهم فى سادس ذى 
٠‏ لقَْدةٍ أيضًا من سنةٍ إحدى وخمسين بعد سنةٍ هلاليةٍ كاملق» ثم كان خروجٌ 
الخليفةٍ ين بغداد فى يوم الثلاثاءٍ الثااين' عِشَّرَ ين كانونَ الأول» واتقَّى قل 
التساسيرىٌ فى يوم لثلاثا الثامنّ عضر" من كانونٌ الأُولٍ بعد سنةٍ سَمْسِية 
وذلك فى ذى الميجة من هذه السنة . 

الحسنُ بن أبى الفضل » أبو علئ الشُرْمَقانيئ”" الْودبُ الْْرئُ الحافظ 
للقراءاتٍ واختلافها » كان ضيقّ الحالٍ» فرآه شيحُه ابن العَلّافٍ ذاتٌ يوم وهو 
أحُدُ أؤراق الح من دجلة مله فأعلم ابن الملمة فأمر غلامه أ ن يَذْهَبَ إلى 
الخزائة التى بمسجيه » فد لها يغتائحا غير ِتاجه » ثم كان يصع فيها كل يوم 
ثلاث أزطالٍ من خبز السَمِيدٍ" ' وجاجةً وحلاوة سْكْرٍ ؛ فظن أبو عا الشَّْمَمَانِيُ 


)١(‏ بسا : بلدة بفارس » وهذه البلدة يقال لها بالعربية : فسا . والنسبة إليها فسَوىٌ ٠‏ وأهل فارس يقولون 
فى النسبة إليها : البساسيرى . وهى نسبة شاذة على خلاف الأصل . انظر وفيات الأعيان 99/١‏ 
1 

9) فى با خ.م: «الثانى ). 

(”) فى وفيات الأعيان والوانى أنه الحادى عشر. 

(5) تاريخ بغداد / ١7‏ 4» والمنتظم /١١‏ ه» ومعرفة القراء الكبار "٠ /١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )41١ 1405١‏ ص 27٠4‏ وغاية النهاية 2517/١‏ والنجوم الزاهرة / 560. وجاء اسمه فى 
تاريخ بغداد ومعرفة القراء : «الحسن بن الفضل » . 

(©) السميد : لباب الدقيق » وهو لغة فى السميذ. الوسيط (س م د). 


84 


أن ذلك كرامةً» وأن هذا الطعامَ من الجنةء فكثّمه زماناء وجعل يُنْشِدُ : 
من أطلّعوه على سد فباح بهد لم تأمَنوه على الأشرار ما عاش(" 
فلما كان فى بعض الأيام ذاكره ابن العَلافٍ فى أمْره » وقال : أراك قد سَمِئْتٌ » فما 
هذا الأم وأنت رجلّ فقيك ؟ فج يلوح ولا يُصَوِحُ : ويكثى ولا بصع » ثم أَخْبَره أنه 
د كل يوم فى جزانيه ين طعام الجن ما كفي ل 
تفل معك ذلك 0 و : 
على بن محمودٍ بن إبراهيج'” بن ماخوةٌ”” 2 5 
الصُوفيةِ » وإليه يُنْسَبُ رباط الرَوْرَنِئَ » وقد كان بنى لأبى الحسن الحضرىٌ 
شيخه » وقد صحب أبا عبدٍ الرحمنٍ ن السُلَميَ » وقال: صحِبتُ ألف شيخ , 
ا م 


بالعُسَارىٌ » وإنما قيل له ذلك ؛ لطولٍ جسديهء وقد معام وغيره » 


)١(‏ بعله فى باء خء م: 

» وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا‎ ١ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »29 /١ والأنساب 177 والمنتظم‎ 1١5/17 تاريخ بغداد‎ )١( 
.788/*8 الاء وشذرات الذهب‎ ١ ص‎ )4560 - 5١ 
ماجره » . والمثبت من مصادر‎ ١ : ماجويه ) . وفى ب » خ » م‎ ١ : فى الأصل : «ماجوه )2 وفى ص‎ )5١( 
. ترجمته‎ 
الروزنى ) . وقد جاءت نسبته هكذا - الروزنى - فى تاريخ بغداد‎ ١ : هنا وفيما يأتى ؛ ؛ فى ب » خ» م‎ )4( 
.ه١!‎ /١ أيضًا . والمثبت من الأصل » ص » وسائر مصادر ترجمته هو الصواب » وانظر اللياب‎ 
»48/١4 هء وسير أعلام النبلاء‎ 9/١5 والمنتظم‎ »١19١ وطبقات الحنابلة ؟/‎ 2٠١17 /* (ه) تاريخ بغداد‎ 
.١7./4 والوافى بالوفيات‎ "١5 ص‎ )45.0 - 45١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 
. ) الفتح‎  : فى طبقات الحنابلة‎ )1( 


نيف 


وكان ثقدٌ دنا صا حا » وكانت وفائّه فى مجمادى الأولى مِن هذه السنةٍء وقد 
ل 
الو الرضئ » الحسي بن محمد ء أب عبد ال لون" » نسبةً إلى وَنَّ 
ةين أغمال فهُستان "+ القرض 6 شيحُ الجر » وهو أبو حكيم عبدٌ الله بن 
إبراهيم » كان الوَنْ [ إمامًا فى الحساب [07/5١ظ]‏ والفرائض » وَالْتمّع الناسٌ به 
وى فى هذه السنةٍ بيغداد شهيدًا فى فتنةٍ الهساسيرىٌ . 


. تقدمت ترجمته فى وفيات سنة خمسين وأربعمائة‎ )١( 
.14١ /4 (؟) فى بء خء م : « جهستان». وانظر معجم البلدان‎ 


كلالا 


ثم دحلت سنة ثنتين وخمسين وأربعمائة ' 


فى يوم الخميس السابع عشَرَ ين صفرٍ دحل السلطانٌ بغداد مزجقه من 
وبي بعد كل البسايبرع» وفى يوم الحادى والعشرين منه جأس الخليفة بدار 
الخلافة» وحص ”" املك طقرليك »ومَدٌ يماط حظيعا ون نيه" ؟. فأتل الأمرائ 
والعائةٌ » ثم فى يوم الخميس ثانى ربيع الأول عمل الملكُ طَفْوْليِك فى داره سماطا 

وفى يوم الثلاثاءٍ تاسع جمادى الآخرة ورّد الأميز دّةٌ الدين أبو القاسم 
عبد الل ب خيرة الدين بن أمير الؤمنين القائو» . ولك وعكه : وله من 
العمرٍ يومئذٍ أربعٌ سنين صُحْبةَ أبى العُنائم بن امحلبانٍ” فتَلماه الناسٌ إمجلدلا 
لجدّه» وقد وَلِى هو الخلافة بعدَ ذلك » وهو الْقْتَيِى بأمر الله . 


ماع 7 لفق 
وفى رجب وقف أبو الحسن محمدٌ بِنُ هلال العَنَابُ دار كتب » بشارع 
ابن أبى عَوْفِ مِن غريئ مدينةٍ السلام » تقل إليها ألفٌ كتاب عِوَضا عن دار 


- 18١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 1*5 - ٠١/٠١ المنتظم 70/17 - 15» والكامل‎ )١( 
)اص ه/5) 71؟.‎ 

50 فى اسن 16م : «وأحضر) . 

(؟) فى المنتظم أن ذلك السماط كان يوم الفاميع : والعشرين . 

(: - 4) سقط من: ب » خ ٠‏ وفى م : ١‏ بأمر الله . 

(ه - ه) سقط من : ب » خ» م. وفى الأصل» ص : ١‏ البحلنان» . والمثبت من المنتظم والكامل . 
(7) فى المنتظم : « الصابى ») . 


يفف 


أَزدَشِيرَ التى احترقت بالكوخ . 

وفى شعبانَ ملّك محمودٌ بِنُ نصر حلب وقلعتّهاء فامتدّحه الشعراء . 

ا م و ع( 2 5 2 وسار ع 

وملك عطية بِنُ صالح بن مؤداس الرّخبة» وذلك كله يُنْرَحَ من أيدى 
الفاطميّين . 

وفيها عاد الملك طَعْولْبِك إلى الجبل » وعقّد بغداد على العميدٍ بمائة أل دينارٍ 
فى السنةٍ» ولسنتين بعدّها بثلاثمائة ألفٍ دينار» فشرع العميدٌ فى عمارةٍ الكوخ 
وأشواقه: 

ولم يحي أحدٌّ يمن أهل العراقٍ فى هذه السنةٍ غير أن جماعة اتَمعوا إلى 
الكوفةٍ » وركبوا مع طائفةٍ من الخمّر. 

3 و 7 عٍِ 

ومن تؤفى فيها من الاعيَانٍ : 

2 1 نويه 1 5 المله 2 
باى بن جَغفر بن باى أبو منصور الجيلىٌ . من تلامذةٍ أبى حامدٍ 
الإسقرايينت » ولى القضاءً بباب الطاق وبحكري دار الخلافة» وسمع الحديتٌ مر 
سعرايبنى » و ي الطاق وبخرم دار وشع من 

71 2 ص 

جباغة» قال الخطلي" ".و كينا عه وكان تقة م :رمه الله تعالي.. 


)١ 35‏ سقط من: ب » خ» م. 
(؟ - ؟) سقط من: ب» خ» م . وفى الأصل : 9 نابى بن جعفر بن نانى ) » وفى ص : ( بانى بن جعفر 
بانى ) . 

والمثبت من مصادر ترجمته الآتية : تاريخ بغداد 97/ 17» والمنتظم 357/17. والكامل 217/٠١‏ 
وطبقات الشافعية للسبكى 14 قال السبكى : « وباىٌّ» بفتح الباء الموحدة » وآخرها آخر الحرف 
مشدّدة ) ووهم من زعمه بباءين » أو بباء مفتوحة بدل آخر الحروف ©). 
(5) تاريخ بغداد /1/ .١55‏ 


اا 


كاف 7 0 ِ 
الحسنٌ بن محمد بن أبى الفضل » أبو محمدٍ النَّسَوِىُ الوالى » سيمع 
الحديث » وكان ذكيًا فى صنعةٍ الولاية » ومعرفةٍ امتهم من بين العُرَماءٍ بلطيف مِن 
الصَّنْع» كما ثُقِل عنه أنه وَقّف بين يدى جماعة اتُهموا بسرقة» فأنّى بكوز 
ليِشْرَبَ منه» فرمى به فَائْرَعَج الواقفون إلا واحدّاء فَأمّر به أن يُقَدَرَهِ وقال : 
السارقٌ يكو جريثًا قويًا . فؤجد الأمد كذلك . 
وقد قتّل مرة واحدًا صُرِبَ بين يديه » فادٌعى عليه 176/53 وع عند القاضى 
أبى الطيب الطبرىٌ » فحكم عليه بالقصاص » ثم فادى عن نفيسه بمالٍ جزيل حتى 
و 5و 2( 0 2 دو 0 2 
محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمدٍ بن عَمْرُوسٍ , أبو الفضلٍ 
هَ لق 0 1 و2 2 
ايراد “2 اتققت إليه رياسةٌ القُمهاٍِ المالكئين ببغداةء وكان من المّكاءِ ارين 
0 و َه ذو 2 
واهلٍ الحديث المشيدِين» مع ابن حبابَة » والمخلص » وابنٍ شاهينَّ » وقد قبل 
شّهادته أبو عبد اللّهِ الدَامَعَانِمْ » فكان أحدّ المعدّلين . 


قَطْرُ التّدَى”” ويقالٌ : بدؤ الدّجى . ويقال : عَلَمْ . م الخليفة القائم بأمر اللّو» 


)١(‏ المنتظم .5/1١‏ والكامل »2٠‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )45١8 - 48١‏ ص 
ه6”, والنجوم الزاهرة 0ه/58". 

(؟ - )١5‏ زيادة من النسخ ليست فى مصادر الترجمة . وقد انفرد تاريخ الإسلام أن ذكره على أنه ابن 
النسوى ») . 

(-7) فى ص » وترتيب المدارك 6/ 71/: 9 عبد الله » . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد ؟/.58؛ وطبقات 
الفقهاء ص 5 وترتيب المدارك 4/ 777؛ وتبيين كذب المفترى ص 84 7. والمنتظم /١5‏ 14؛ وسير أعلام 
النبلاء /١‏ "ل وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )45٠١ - 48١‏ ص #م8. 

(؟) فى تبيين كذب المفترى . والمنتظم : « البزاز» . والمثبت من النسخ يوافق ما فى تاريخ بغداد وترتيب 
المدارك . ولم تذكر هذه النسبة فى بقية المصادر. 

(5) المنتظم 257/156 والكامل 217/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 48١‏ - 45.0) ص 
كلا والنجوم الزاهرة 8ه//10". 


خرف 


عاده طعر ةا كتير 4 قن رافق اشن "سي كانت أرنيعة "عي الي 
اختابجت فى زمانٍ الهساسيرىٌ ' وألجأئها الحاجةٌ حتى كتبث إليه رقعةٌ تشكو 
فقرها وحاجتها' فأجرى عليها رزقًاء وأَحْدَمَها جاريتين» وهذا كان من أحسنٍ 
ما صنّع » ثم لم تمْتُ حتى أق اللَّهُ عيئها بولدها ورُجوعه إليها» واسْتَمرٌ أمزهم 
على ما كانو عليه » ثم ولت فى رجب من هذه السنّء فحطر ولثعا اليا 
جنازئها »وكانت حافلة جدّاء رجمها الله تعالى» وأكرم مثواها بمنّه وكرمه» 


امينّ . 


)١- ١١‏ سقط من: باء خ.٠‏ م. 


7/0 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة 


فيهال" خطب الملكُ طُفْلْبِك ابنةً الخليفة» فائرَّج من ذلك » وقال : هذا 
شىة لم تحر العادةٌ مثله . ثم طلّب أشياءَ كثيرةً كهيئة بعد له من ذلك ما كان 
لزوجته التى تُوُفْيت من الإقطاعاتٍ بأرض واسطٍ » وصداقٌ ثلاثئمائةٍ ألفٍ دينار» 
وأن يُقِيم الملِكُ يبغداة لا يترحلٌ منها ولا يَحِيدُ عنها يوم أبدّاء فوقّع الاتْفاق على 
بعض ذلك ء وأَرسَّل إليها بماثةِ أل دينار مع ابنةٍ أخيه داو زوجة الخليفة أزسَلان 
خاتون » وأشياءً كثيرةٍ من آلاتٍ الذهب والفضة والتََّارٍ والجوارى والكراع » ومن 
الجواهر ألفان ومائتا قطعة' » من ذلك سبغمائة وعشرون قطعةٌ ين رس وزثُ 
كلّ واحدةٍ ما بين الثلاثة مَثاقيلَ إلى الميْقَالٍ » وأشياءٌ كثيرةٌ . فتمتّع الخليفةٌ لقَّواتِ 
بعض الشروط » فغضب عَميدُ الل الكدُرئٌ الوزيد لخدومه السلطانٍ » وجرت 
شور طويلةٌ افقضّت أن أَرْسَل السلطانُ كتابا يمو فيه بائتراع ابنةٍ أخيه السيدة 
أَرْسَلان خاتون » وتَقّلِها من دار الخلافةٍ إلى دار الملِكِ انر هذه القضيةٌ » 
وعرّم الملكُ على البْقّلةٍ ين بغداد» ” وأصاّح الطار" فارج الناسُ لذلك » وجاء 
كتابٌ السلطانٍ إلى رئيس شِحْنَةٍ بغدادً و يِه بعدم اراق وكثرةٍ الشف 
فى مُقَابَلةٍ رد أصحاينا با حيؤمانٍ » ويَعِْمُ على ثُمْلةٍ [/7١ظع‏ الخاتونٍ إلى دارٍ 


- 45١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 219 - ١4/٠١ والكامل‎ ء/٠‎ - 55/1١ المنتظم‎ )١( 
ص لالا؟.‎ 

. فى المنتظم أنها ألفان ومائتان وخمسمائة قطعة‎ )١( 

(" - ”") سقط من: باء خ2 م. 

(4) فى بء م: ( برشتق). 


72١ 


1 8 و 1 4 مه 1 5 0 8 . “كد 

المفلكةٍ » ويُرسل من يَحْمِلها إلى البلدةٍ التى هو فيهاء وكل ذلك غضّبٌ على 
الخليقف "إن الدروإنا ليه ر الحعون 

0 و 600 0 12 ان 2 1 اأكر صلا + 

قال ابن الجوزئٌ : وفى رمضان رأى إنسان من الزَّمْئَى رسول الله عند فى 
المنام وهو قائمٌ » ومعه ثلاثة أنْفُْسِ » فجاء إليه أحدُهم فقال له : ألا تقومٌ ؟ فقال : 
لا أُسْتَطِيع » أنا رجل مُفْعَدٌ . فأحَذ بيده وقال : قُم . فقام وانْتبه » فإذا هو قد برأ» 
وأصبح يمْشِى فى عوائجه . 

وفى ربيع الآخر اسْتؤرّر الخليفةٌ أبا الفتح منصورٌ بن أحمدٌ بن دارست 
الأموازئٌ : وخلّع عليه : وجلس فى مجلس الوزارة . 

وفى مجمادى الآخجرة لليلتين بقِينا منه كسَقّت الشمس كسوفًا عظيمًا ؛ جميع 
القُوْص » فمكث أريع ساعاتٍ حتى بَدَّت التُجومٌ وآوَّت الطيوث إلى أؤكارها 
وتَركَتِ الطيراة” وكلّ ذلك لشدةٍ حلي 

وفيها وَلى أبو تُميم بل معز :بن..باديس. بلاذ إفريقية. 'بعد. وفاق: أبيه 
7 . وفيها وَلى نصرٌ بن نصر الدولةٍ أحمدّ بن مَزوانَ الكزدٌ ديار بكر 

أبيه أيضًا . 


ل ” 


وفيها ولى شرف الدولةٍ بن قُريْشٍ بن بَدْرانَ بلادّ الموصل وَنَصِيبِينَ بعد أبيه . 
وفيها جُلِع على طرادٍ بن محمد الرَيْنبِيْ ع الملقّبِ بالكاملٍ وولى نقابةَ العباسيين . 
ولع على أسامة بنٍ أبى عبدٍ اللّهِ بن علي وقُلْدَ نقابةً الطالبيين ولب الموْتضّى . 
وفيها ضمن أبو إسحاق إبراهيمٌ بن عَلانَ اليهودىٌ ضياع الخليفةٍ من صَوْصَرَ إلى 


.70 1/1١ المنتظم‎ )١( 
. فى المنتظم والكامل » أن الطيور سقطت فى طيرانها‎ )١( 


ىل 


أوانا" ٠‏ كل نس بمعة رتغانى أل دار وسيعة عقو الث كزين علق . ل 
يَحْجٌ أحدٌّ من أهل العراق فى هذه السنة . 

ومن تُوْفّى فى هذه السنةٍ من الأعيانٍ : 

أحمذ بن مَروانَ » أبو ز نصر الكوديٌُ” مان بلادٍ بكر ومَيًافارِقِينَ ؛ 
ب لقا لل نص الدولة» ملك هذه لبلاة تين وحمسين سنةء وتتقم كشا 
لم يفخ يَقَعْ لأحدٍ من أهل زمانه » ولا أذرَكه فيه أحدٌ من بعده » وكان عندّه خحمشمائة 
سُوْيّةَ سِوَّى من يَخْدُمُهن » وعندّه خمشمائة خادم ) وعندّه من لمات ششىة 
كثية» ٠»‏ كل واحدةٍ مُشئراها حمسةٌ آلافٍ دينار وأكثرء وكان ب يَحْصُد فى مَجْلِسِه 
من الآلاتٍ والأوانى ما يُساوى مائتئ ألفٍ دينار» وتروّج بعدّةٍ من بناتٍ الوك » 
وكان كثير المّهانةٍ للملوك , إذا قصّده عدٌوٌ أَوْسَل إليه بمقدار ما يَْرمُهِ على حربه 
ويصالحه بذلك , فيَوْجِعٌ عنه 

و أرْسّل إلى الملكِ طَعْولِْك بهدية عظيمةٍ حين ملك العراقً » من ذلك 
جيل .ين ياقونت كان لبنى بُوَيْهِ » اشتراه / ,] بمقدار عظيم » وبعث إليه 
بماثةٍ ألفٍ دينارٍ عيئًا » وغير ذلك . وورّر له أبو القاسم امثيح مين » وورّر له أيضًا 
أبو نصرٍ محمدٌ بن محمد بن هئرِ» فخر الك وكانت بلاذه من آمَن البلادٍ» 
وأطييها وأكثرها عدلا . وقد بلّغه أن الطيور تنجعٌ فى الشتاءٍ فى الجبالٍ إلى 


. ) فى بن خ.م: « أواثى ) . وفى المنتظم : « واسط‎ )١( 

(؟) بعده فى المنتظم : ( وسبعة عشر ألف كر) . 

(1) المنتظم /١‏ ٠/ء‏ والكامل 17/٠١‏ ووفيات الأعيان ١//ا/11ء‏ وسير أعلام النبلاء 111/14 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ - 45.0) ص /الاء والوافى بالوفيات .١75/48‏ 

(5) فى الأصل ع ب ء خ» مء والوافى بالوفيات : « حبل» . 


تدرف 


لو ار ا 0 

قال ابن حَلّكانَ”" : قال ابن الأَرْرقٍ فى ١‏ تاريخه يخه) : إنه لم يُصاوز أحدًا من 
زعيية نوى لرجتل ولحل نولم اللدعتلاة مع كر ةِ مُباشرته للذَّاتِ » وكانت له 
ثلاثّمائة وستونث حَظَيةً ‏ ييِيثُ عند كل واحدةٍ ليلةّ من السَنق» وتلق أولادًا 
كثيرةً » ولم يرل على ذلك الحالٍ إلى أن تُوْفى فى التاسع والعشرين من شوالٍ من 
هذه السنة » جيه الل نان : 


(1) الأهراء : جمع مُرْى » وهو بيت كبير ضخم يُجْمَع فيه طعام البْرَ ونحوه . انظر الوسيط (ه رى) ٠.‏ 
(؟) وفيات الأعيان ١//الا١.‏ 


2,23 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وأربعمائة 


)1 5 و #ى ه 26 1 5 5218 

فيها"'' ورَدّت الكتبُ الكثيرةٌ من الملكِ طعْرلْكَ يَشكو قلةٌ إنصاف الخليفة 
وعدم مُوافاتِه له بما أشداه إليه من الخدم والتْعم إلى ملوكِ الأطرافٍ » وقاضى 
القْضَاةٍ الدَامَعْانِع » فلما رأى الخليفةٌ ذلك » وأن الملك قد أَرْسّل إلى نوايه 
بالاحتياطٍ على أملاكِ الخليفة - وقد انزعج لذلك - كتب إلى الملكِ طعْرلُبك 
يُجيئه إلى ما سأل » فلما وصل إلى الملكِ فرح فرحا شديدًاء وأَرْسَل إلى نوايه أن 
يُطْلِقوا الأملاكَ الخليفيةٌ . فلما انتهّت الركابيةٌ بذلك إلى بغداد» دقّت البشائد 
بدارٍ الخلافةٍ » وطيف بالركابية وبين أيديهم الدبادبُ والبوقاتٌ » وفرح الناسٌ 
بإجابة الخليفةٍ إلى ذلك » واتَمََت الكلمةٌ » فوكل الخليفةٌ فى العقدِء وكتب 
بذلك وكالةً» ثم وقّع العقدُ بمدينة تثرير بحضرة الملكِ طُعْوليِك » وعمل سماطا 
عظيمًا » فلمًا جىء بالوَكالةٍ قام لها املك » وقكل الأرضٌ عند رؤيتها » ثم أؤبجب 
العقدٌ على صداقي أربعمائةٍ ألفٍ دينار » وكثُر دعاءٌ الناس للخليفةٍ » وذلك فى يوم 
الخميس الثالتٌ عشَّرَ مِن شعبانَ مِن هذه السنةٍء ثم بعث ابنةً أخيه الخاتون 
أَرْسّلان خاتون زوجة الخليفة فى شوال بشحَفٍِ عظيمةٍ وذهب كثير» وجواهرَ 
عديدةٍ ثمينق» وهدايا عظيمة لأمٌ العروس وأهلها كلّهمء وقال الملكُ جَهْرةٌ 
للناس : أنا عبد قِنٌّ للخليفة ما بَقِيتُء لا أُمْلِكُ شيمًا سِوَى ما علي من الثياب . 


- 49١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 254 - ٠١/٠١ 5ل/اء والكامل‎ - 77/١ المنتظم‎ )١( 
.58١ - ص لاا‎ )) 


هربا ( البداية والنهاية هللءه) 


وفيها عرّل الخليفة وزيره » واسْتَؤزّر أبا نصر محمد بنّ محمدٍ بن جُهَيْرٍء 
اسْتَقُدّمه من مَيَافارِقِينٌ . 


٠.‏ أن 4 2 م ع 
وفيها 3 الؤخص [3] جميع الارض حتى أبيع بالتصّرة كل الي 
مرية 
رَطلٍ تمرٍ بشمانٍ قراريط 
ومن تُوْفى فيها من الأغيانٍ : 


لعال بن صا »يز ارول" انلك كان كوا خليها وقورًا» 
ذكر ابن الجوزي”" أن القَوَاشٌ تقَدّم إليه ليَيِلٌ يده فصدّمت ذُلْبْلهٌ الإثريق تنه » 
فسقَطّت فى الطشت » فعمًا عنه . 


الحسنُ بن على بن محمدٍ , أبو محمدٍ الؤْهَرىٌُ” . وُلِد فى شعبانٌ سنة 
ثلاث وستين وثلاثمائة» وسمع الحديتٌ على جماعة» وتفَوّد بمشايحٌ كثيرة» 
منهم أبو بكر بن مالك القَطِيعِيْ » وكان آخِرَ مَن حدَّث عنه, تُوْفّى فى ذى القَغدةٍ 
50 


ووع 0 . (©) ع 3 ع و ا 
الحسينٌ بن أبى زيد ؛ أبو علي الدَبّاءٌ » قال : رأيْتُ رسول الله يكلم فى 


)١١(‏ بعده فى ب خوام: «ولم يحج فيها أحد). 

)١(‏ المنتظم 7١/9/5ء‏ والكامل 2554/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 48١‏ - 45.0) ص 
هه"”", والوافى بالوفيات 2١5/1١١‏ وشذرات الذهب #/7959. 

.,7/5/1١5 المنتظم‎ )5( 

(4) تاريخ بغداد 051/9 والمنتظم 0/5/1 وسير أعلام النبلاء /1١‏ 58» وتاريخ الإسلام ( حوادث 
. ووفيات )45٠ - 42١‏ ص 255 والوافى بالوفيات 2157/17 وعنده فى وفيات أربع وأربعين 
وأربعماثة . 

(5) فى بء م : ( يزيد . وانظر ترجمته فى : الثقات لابن حبان 8/ 2151١‏ وتاريخ بغداد 21١١/8‏ 
والمنتظم /١١‏ لالاء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ”0١‏ - ١5؟)‏ ص .١17‏ وفيات سنة أربع 
وخمسين ومائتين فى جميع المصادر عدا المنتظم . 


71 


الَام» فقلت : يا رسولٌ اللّو» ادع الله أن يُحبيّنى''' على الإسلام . فقال : و على 
السئّة» وعلى السنّةِ » وعلى السئَّة . 

سعد بن محمد بن منصورء أبو امْحاسِنٍ الجوجانك”"' » كان رئيسًا قدمًا » 
وج رسولًا إلى الملكِ محمودٍ بن سُبكيكين فى حُدودٍ سنةٍ عشْرٍ» وكان من 
القَُهاءِ الُلماءِ» تحرج به جماعةٌ » وروّى الحديتٌ عن جماعةٍ » وعُقِد له مجلسٌ 
النظر يثلدانٍ كثيرة » وقُتل ظلمًا بإِستَرابَااً فى رجب من هذه السنةٍ» رجمه الله 


تعالى وإيانا بنّه وكرمه . 


. ) فى م : ( يميتنى‎ )١( 
ودمية القصر ؟/ 24 والمنتظم 475 وتاريخ الإسلام ( حوادث‎ 2١185 (؟) تاريخ جرجان ص‎ 
.785/4 ووفيات وه؛ - .45) ص وه"؛ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى‎ 


ذف 


ثم دخلت سنةٌ خمس وخمسين وأربعمائة 


فيها دشل السلطان فك بغداةء وعرّم الخليفةٌ على تَلَقّيه» ثم ترك 
ذلك » وأؤسَل وزيده ” أبا نص" عوَضًا عنه » وكان يمن جيش الملكِ أذيةٌ للناس 

فى الطريقٍ » وتَعَوْضُ للححرّم حتى إنهم هجموا على النساءٍ فى الحَكَاماتِ 
فخلّصّهن منهم العامة بعد جَهدٍ هيد . 


دخول الملكِ طَفْرْلْبك على بنتٍ الحليفة 


أ اسْتمّه املك طُؤِْبْيِك ببغداد أَرْسَل وزيره عَمِيدَ اللِّ إلى الخليفة يُطالئه 
بنقلٍ السيدةٍ من الدارٍ العزيزة النبوية إلى دار المَملكةٍ فتَمَنّع الخلّيفةٌ من ذلك » 
وقال : إنكم إها سألتُمٍ أن يُعقَدَ العَقْدُ فقط لحصولٍ التُشْريضِ» واليرَئكم لنا بعدم 
المطالبة بهاء فتردّد فى ذلك بين الخليفة والملك » وأؤسّل الملكُ زيادةٌ على التق 
ما أل ديا ومائةٌ وخحمسين ألفّ درهم » وحْحا أت وأشياء لطيفة » فلما كان 
ليلةُ الاثنين الخامس عشّرَ مِن صفر هذه السنةٍ وُنّتِ السيدةٌ ابنة الخليفة إلى دار 
المفلكة» فضّرِبّت لها الشرادقاثُ ين دجلةً إلى دارٍ المملكة» وضّريتت الدَّبادِبُ 


#َ 


والوقاتٌ عند دخولها 81/47 1و] دارَ المملكةٍ وكانت ساعد عظيمةً » فأخلست 


- ه١ 9م, والكامل ١٠/ه؟ - ., وتاريخ الإسلا ادث ووفيات‎ - 9/١١ المنتظم‎ )١( 
م رحو‎ 8 

)ا ص .58١‏ 

- 5) فى المنتظم : (أبو منصور» . 


م784 


على سَريرمُكَئّلٍ بالذهب » وعلى وجهها برق » ودسحل الملكُ طُمْرلِك » فوقف 
يبن يديهاء فقكل الأرضٌ ولم تَقُمْ له ولم نَرَه» ولم يَجلِس حتى الْصَرَف إلى 
صكن دار والمحيحاث والأتراك يَرْقُصون هناك فرحا وسُرورًا» وبعث لها مع 
الخاتون أَوْسَلان ابن أخيه زوجة الخليفةٍ عِفْدَيْن فاخرئين وقطعة ياقوتِ حمراءً 
0-6 ائلة» ودكل بن الغ فقيل الأرض » وجدى على شري مكل بالقضة 
بإزائها ساعةً» ثم خرج سل لها بجواهر نفيسة كثيرةً مشمّنةً » وفْرَجِيّةٌ نسيج 
مكَلّلةَ باللؤلؤء وما زال كذلك كل يوم دحل » وبل الأرض » ويَجْلِسُ على 
سَرير بإزائها , ؛ ثم يوج فيِعتُ بِالشّحفٍ والهَداياء ولم يَكُنْ منه إليها شىءٌ مِقدارَ 
سبع يم ويد كل يوم ين هذه الأيام السبعة يماط عظيماء ولع يوم السايع 
على جميع الأمرا» ثم عوض له سف واغتراه مرضٌ » فشن الليفة بالانصرافب 
بالسيدة معه إلى تلك البلادٍ مدةً قرييةَ » ثم يَعودُ بها ء » فأؤن له الخليفةٌ بعد تمن 
شديد ومن عظيم» فخرج بها معه وليس معها ين دارٍ احلا سوى ثلاث 
نسوق» برش خدمتهاء وتَأَنت والديّها لفقدها ألا عظيمًا جدًا لا يُعبْدُ عنه» 
محا ا 
كانت ليل الأ الرابع والعشرين ين رمضائٌ جاء الخ بأن املك طلفوتك وى 

فى ثامن الشهرٍ رحمه الل 00 فثارت العئارون بِهِمَذدَّان فقئلوا العميدَ 
والشحر وسسكماة ين أصحايه "2 ونهبوا الأموال » وجعلوا يكلُون ويَشْرَ 

على القَلّى نهارا حتى انْسَلّخْ الشهز؛ لعنهم اللّهُ وتبحهم , 2008 
لولدِ أخيه سليمانٌ بن داوة » وكان طُْرلِك قد نص عليه وأؤْصى إليه ؛ لأنه كان 


0 0 : رئيس الشرطة أو القسس ا 


22/1 


قد ترَوّج بأمّه بعد أبيه » واتّمَمَت قت الكلمةٌ عليه وأنِْفّت فى الأمراءٍ والأتراك الأموالٌ 
الع » ولم يق عليهم خوفٌ إلا من جهة أخى سليمان» وهو الملكُ عَضّدُ 
الدولةٍ ألب أَرْسَلانَ محمدُ بن داود » فإن الجيشٌ كانوا يميلون إليه ويُقبلون عليه » 
وقد خطب له أهل"' الجبل » ومعه نظام الْللكِ أب علئ الحسنٌ ؛ بن علي بن إسحاقٌ 
وزيثه» ونا رأى الكُنْدْريٌ قوة أمره خحطب له بالوىٌ » ثم ين بعلده لكشي شلمان 
ابن داودٌ . 
وقد كان الملك طعْرْلبِك عاقِا حليمًا كثير الالختمالٍ » شديدَ الكثمانٍ لسك 
مُحافِظًا على الصلواتٍ وعلى صوم الاثنين والخميس » مُواظِها على لَبِسٍ التياض » 
وكان عمرّه يوم مات سبعين سنةً » ولم يَدْوِكُ ولدّاء وكان مدةٌ مُلكه بحضرة ره/ 
اماظع 0 شهرًاء وائتّع عشَّرَ يومّاء ولما مات 
اضطرَيّت الأحوالٌ وانتَمّضَتَ تقْضّت الأمور بعده جداء وعائت الأعرابُ فى سَوادٍ بغدادٌ 
وأرضٍ العراقي يَنْهَبونَ الأموال ووسلصوة الرجال » وتعذّرت الزراعةٌ إلا على 
امخاطرة ع فاتركَج لذلك الناسٌ . 
وفيها كانت َل تعظيمةٌ باط وأرض الشام » فهُِمت قطعةٌ يبن سور طَرابلُس . 
وفيها رقع مُوتانٌ بالجدرىٌ والمَجْأةٍء ووقّع بمصر وبا شديدٌ, كان يوج 
منها فى كل يوم لف جنازة . 
وفيها ملّك الصَّلَيِحِئُْ صاحبٌ اليمنٍ مكة ؛ وجلب الأقُواتٌ إليهاء وأخسّن 
إلى أهلها . 


. )» فى الأصل : « على‎ )١( 


5ك, 


وفى أوائل هذه السنة طأبت الشدتٌ أزسلان خاتون زوجةٌ الخليفةٍ التَقلة بن 
م 0 
الوزير الكندُرئٌ » فلما وصَلَّت إلى عمّها كان مريضًا مُدْنِقًا منقلاء فأؤسّل إلى 
الخليفة يَعيِثُ عليه فى تهاوٌنِه بها روك البملتفينة يفول اال 


ذتت شوتى وولَّى العّرامُ ‏ وازتجائح الشباب ما لا يُرامُ 

أُدْمَبَت منى الليالى نيت «النيالى معنن زالأية 

فعلى ما عهِدْئه من شبابى2 وعلى الغانياتٍ منى السلامٌ 

ومن ُوْفُى فيها من الأغيانٍ والشاهر : 

” زقيرُ بن الحسن بن علي بن دام أبو: نصر الخدامئ” '» ورد بغداد 

وت على الشخ أى حا الشثرليئ + وسهع بلبصرة ٠‏ سا أى دا ؛ على 
القاضى أبى عمرّء وحدّث بالكثيرء وكان يُرْجَمُ م إليه فى القَتَاوَى وحل 
المشكلاتٍ » وكانت وفاثه بِسَوحَس فى هذه السنةٍ . 

سعيدُ بن مَوْوان” , صاحث آيِدَ» ويقال : إنه سْعٌ . فالْتقّم سعيدٌ صاحبٌ 
مَيَافارِقِينَ من سمّه ) تقطلعة قعطقا: 


)١ - 0‏ فى الأصل  :‏ زهير بن على بن الحسن بن حرام ؛» وفى ص : ( زهير بن على بن حرام » . وفى 
با خ)ام: : « زهير بن على بن الحسن بن حزام ) . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ الأنساب لاشضة 
والمنتظم 47/5 وفيه: : الحسن بن على بن على بن حزام » وما أثيتناه موافق لإحدى نسخهء والكامل 
0٠‏ وسير أعلام النبلاء 2١14 /١/,‏ والوافى بالوفيات 4 2578/١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 4/ 
مره ٠‏ 

0 فى الأصل » ص : 9الحرامى »؛ وفى ب »ء خء م : 9 الحزامى 6 » والمثبت من الأنساب واللباب /١‏ 
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(6) المنتظم 4/5 والكامل 8٠١/٠١‏ 
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الك الكبيز أبو طالب محمة بن ميكائيل بن سَأْجوقَ بن ذقاقٍ ملقب 
طُفْولَيك”" » كان أول ملوك السّلاجقة» وكان حَيًْا مُصَلَيا ؛ مُحافِظًا على 
الصلاة فى أوقاتِهاء يُِمْ صيامَ الاثنين والخميس », حليمًا عمّن أساء إليه » كتومًا 
للأشرارٍء سعيدًا فى حركاته وتقلَباته ملّك فى أيام مسعودٍ بن محمودٍ بن 
يكين عامة بلادٍ مخراسان » واشتاب أحاه داو وأخاهلأمه باهي يقال وأولاة 
إخوته على كثير من البلادٍء ثم اسْتَدْعاه الخليفةٌ للك العراق حين فسَد الحالٌ 
ببغدادٌ من البساسيرىٌ وضعُف الملِكُ الرحيمٌ » فقَدِمها وجلس له الخليفة وخلع 
[85/4 رع عليه سبعٌ خلّع, ولق ملك الشرق والغرب » ثم اشتغل بقتالٍ أخيه 
إبراهيمٌ حتى كان من أمرٍ البساسيرىٌ ما ذكرناه فى سنةٍ حمسين والتى تليهاء ثم 
ظفر بأخيه إبراهيع فقتلّه » ثم عاد إلى بغدادَ فاستعادّها وأعاد الخليفة من حديئةٍ 
عانة إلى دار خلافيه ومثّرٌ سعاديه . ثم سعى فى التزويج ببنتٍ الخليفةٍ فتزوجها بعد 
تمنع من الخليفة ودحل بها فى هذه السنةٍ» ففرح فرحا شديدًا كما ذكرناء ولكنه 
لم يتمتغ بهاء فإنه عرض له مر ملق واستمك به حنى كانت وفائه فى ثامن 
شهر رمضانٌ من هذه السنقء وله م من العمر سبعون سنةً » وكان له فى الملك مده 

ثلاثين سند منها فى مملكةٍ العراق ثمانُ سنين إلا ثمانيةً عشّرَ يومًا . 


)١(‏ المنتظم ,84/1١١‏ والكامل 255/٠١‏ ووفيات الأعيان ه] لت وسير أعلام التبلاء /١2‏ /1. ل 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 48١‏ - 45.0) ص 6لا”. 


9*6 


ثم دخلت سنة سثْ وخمسين وأربعماثة 


فيه" قبض السلطانٌ ألْب أَرْسَلان على وزير عمّه عَمِيدٍ الملّكِ الكندريٌ » 
وسججنه فى بعض القلاع سنة» ثم أرْسَل إليه من قله » واتمد فى الوزارة على 
نظام الك » وكان وزير سدق يرم العلماء والفقراء » وما عصّى املك شِهابُ 
الدولة تعلْمِشُ ء وخرج عن الطاعةٍ » وطيع فى أَخْذٍ املك من ألْب أز سَلان وكان 
من بنى عع طُفْولْئِك فجمّع وحصّد واحتقّل له ألب أرسلان فقال له الوزير : أيّها 
الملكُ » لا تَحَفْ ؛ فإنى قد استخدمت لك جندًا لَيلِيًا يَدُعون لك ويَنْصُرُونك 
بالتوجه فى صَلَواتِهم وحَلّواتهم » وهم العلماءً والصلَّحاءُ . فطابت نفشه بذلك ؛ 

فحين الْتَقَى مع تُعُلْمِشُ لم يَنَْظِزه أن كشره» وقثل خلقًا من جنوده. وقيل 
عُلْمِش فى المعركة » واجْتمَعت الكلمةٌ على ألْب أَرْسَلان . 

وفيها أَزسَ ولدّه مَلِكضّاه ووزيرّه نِظامَ المُلكِ هذا فى جنود عظيمة إلى بلادِ 
ش الكرج » ففتّحوا حصوئًا كثيرة » وغيموا أموالا عريلة: جا وفرح المسلمون 
بنصرهم » وكتّب كتاب ولده على ابنةٍ الخانٍ الأعتلم سباحو اجا ورا جره 
وزوّج ولدّه الآخرٌ بابنةٍ صاحب عَرْنةَ » والجتمع شهلٌ البيّين السَلْجوقي 
والمحمودىٌ . 


وفيها أذن ألْب أَرسَلان للسيدة ابنةٍ الخليفةٍ فى الرجوع إلى بغداد» وأَرْسّل 


- 48١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 24# - 8١/٠١ المنتظم 5 - 4م والكامل‎ )١١( 
.588 - 5854 ص‎ ) 


764 


معها بعض القُضاةٍ والأمراءِ» فدحلّت بغداة فى تمل عظيم » وخعرج النامش للنظر 
إليهاء فدحآت ليلا فى أَبْعَةٍ عظيمة» ففرح الخليفةٌ وأهلها بذلك » وأمر الخليفة 
بالدعاءٍ للملكِ ألب أَرْسّلان على اناير فى الطب » فقيل فى الدعاءٍ : اللهم 
أَصلِحٍ السلطاك مظع عَصّدَ الدولة وتاج الِلّة أب أؤسلان أبا جاع محمد بنّ 
داودٌ . اا الخليفةٌ للناس جلوسًا عامًا وبايعهم 53م للملك ألب 
أرسلان"' » وأَوْسَل إليه املع والتَقِْيدٍ مع الشَّرِيفٍ نَقِيبٍ العباسيين طراد بن 
محمد الرَيْتَبٌِ ئٌ ؛ وأبى محمد التّمِيمئٌ , ومُوَقّقِ الخادم , ' ولَقّبَ الوزير نظام الل 
قوامَ الدين والدولةٍ رضئ أمير المؤمنين» وإنما كان يقال له قبل ذلك : خواجا 
بزرك . وأرسل الملكُ ألب أرسلان بالهدايا والتحفي النفيسة المفتخرة" ء واسْتَقه 
أمزه على بغدادٌ وجميع بلادٍ العراقٍ . 

قال ابن لجو" : وفى ربيع الأول شاع ببغداة أن قومًا من الأكرادٍ خرجوا 
يَتَصَيِدونَ » فرأؤا ذ فى بزل خجياما شرا يعوا ها للها ينان برعريلا كخيزاء 
وقائلا يقولُ : قد مات سستدوك”" ' ملك الجنّء وأىٌ بلدٍ لم يُلْطَمْ به عليه » ولم يُقَم 
له متم فيه قلع أصِلّه وأَمْلِكَ أهله لعفت لضام الترادز برو كر يدها 
المقابر لام ثلاثة أيام ويَحْرِفْنَ شياّهن » ويَنْشُوْنَ سُعورَهن » وخرج رجال من 
السَفْسافٍ” يَفْعلون ذلك » ول هذا فى واسِطٍ وحُوزِسْتانٌ وغيرها م مِن البلادٍ . 
قال : وكان هذا فنا من الحمقٍ لم يُنْقَلْ مثله . 


)١ - ١١‏ سقط من: با خا م. 

.م8ا//١١ المنتظم‎ )١( 

(م) فى الأصل » ب خ» ص : ( سندرك ). 

(4) فى الأصل : «السفهاء». وفى بء خ» م: ( الفساق ) . 


ةظ3ظظ[2, 


كط عانت.. ه30 , . ل ا ا انك ا 2 

قال ابنٌ الجؤزئ : وفى يوم الجمعة ثانى عشْرَ شعبانَ هجم قومٌ من أصحاب 
عبدٍ الصمدٍ على أبى علئٌ بن الوليدٍ المدَرْس للمُغترلةِ فسَيُوه وشكموه ؛ لامتناعه من 
الصلاةٍ فى الجامع وتدْريسِه لهذا المذهب »ع وأهانوه وجِرُوه) ولعت المعتزلة فى 

2 أ 0 ع 72 و 2 

جامع المنصور » وجلس " أبو سعد" بِنُ أبى عمامةً » فلعن الْتزلة » قبحهم اللَّه. 

وفى شوالٍ ورد الخبدٍ بأن السلطانَ غزا بلدا عظيمًاء فيه سبغمائة أُلفٍ دارء 
وألفٌ بِبِعَةٍ ودَثْرء وقكل منهم خلقًا كثيراء وأسّر خمسمائة ألفٍ إنسان . 

وفى ذى القَعْدةٍ حدّث بالناس وباءٌ عظيع ببغدادٌ وغيرها مِن بلادٍ العراقٍ » 
2 عَِ 5 َء و3 5 3 
وغلّت الأسعارٌ التى يُتداوى بها ء وحدِمَ السَيدْحْشُْك " وقلّ التمد هنديٌ » وزاد 
الح فى تشارين » وفسد الهواءٌ . 

وفى هذا الشهر حُلِع على أبى العّنائم المعمر بن محمدٍ بن عُبِيدٍ اللّهِ العلوىٌ 
فى بيتٍ النوبةٍ بنقابةٍ الطاليئين» والحجٌ والمُظالم » ولُقّبِ بالطاهر ذى لاقب 
وقرئ تَقْلِيدُه فى المؤكب . 

ع ير 0 5 8 و 2 

وحجٌّ بالناس أهل العراق فى هذه السنة . وللهِ الحمدٌ والمنة . 

كك و 5 57 

ومن توفى فيها من الاغْيانٍ : 

امه 8 ع ف 2 1 1 

ابن حَزْم الظاهرئ , هو الإمامُ الحافظ العَلامةُ أبو محمدٍ علي بن أحمدّ بن 
سعيل بن حزم بنِ غالب بنٍ صالح بن خلف بن مَغدانَ بن سفيانَ بنِ يزيد مولى 


.88/١ المنتظم‎ )١( 

0 -) فى خ» م: «أبو سعيد ) . وانظر المنتظم .88/١5‏ 

() الشيرخحشك : كلمة فارسية لعلها تعنى الحليب المجفف » وتتكون من مقطعين ؛ شير أى جاف » 
وخشك أى حليب . انظر المعجم الذهبى ص 318 54. ١‏ 
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ييدَ بن أبى سفيانَ صخر بن حرب الأمَوىُ” ' أل جدّه يزيد هذا فارئ » 
أشلّم وخلّف اللذكوز» أولُ تن دل منهم بلاى لغرب » وكانت بلشهم قرطي 
فؤلِد ابنٌ عَزمٍ هذا بها فى سَلْخْ رمضادَ» من سنةٍ أربع وثمانين [185/4د] 
وعم ا م عية» فبرز فيهاء وفاق أهل زمايه ؛ 
وصئّف الكتب المفيدة المُشْهورةَ » يقال : إنه جمع أربعمائةٍ مجلدةٍ من تصنيفه فى 
قريب من ثمانين ألفٌ ورقةٍ كد ادا ل امن ليان اق الت 
والمنْطِتي اليدُ العلياء وكان من بيتِ وزارةٍ ورياسةٍ ووّجاهةٍ ومالٍ وتّوْوةٍ» وكان 
مُصاججبا للشيخ أبى عمر بن عبد الب التمرى» وكان مانا للشيخ أب الوليه 

سليمانَ بن حَلّفٍ الباجيئ » وقد جرت ببتهما مُناظراتٌ لول شن ها وكات أبق 
محمدٍ بن حزم كثير الوقيعةٍ فى العلماءٍ بلسانه وقلجه أيضًا » فأؤْرئه ذلك حمّدًا فى 
قلوب أهلٍ زمانه ؛ وما زالُوا به حتى بِعضِوه إلى ملوكهم » فطرّدوه عن بلاده ؛ 
حتى كانت وفائّه فى قريةٍ له فى ثانى شعبانَ من هذه السنةٍ وقد جاوز السبعين . 
والعبحث كل العيجب أنه كان ظاهريًا فى القُروع » لا يقول بشىءٍ ين الأقيسةٍ» لا 
الجيةٍ ولا غيرهاء وهذا الذى وضّعه عند العلماء» وأذتحل عليه خطأ كبيرا فى 

ره وتصرفه » وكان مع هذا ين أشدٌّ الناس توا فى باب الأصولٍ ؛ لأ كان 
قد تطَلُع أولا ين علم التياي» أحَذه عن محمد بن ال حسن المأجيجئ الكنانئ 

القُوْطبيخ » ذكره ابن ماكولا وابنٌ كان بيحية االاتعالن» 


(1) جذوة المقتبس ص 08"» والإكمال /١‏ ٠ه‏ 4» والذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 0 » والصلة 
لابن بشكوال ؟/ »5١‏ وبغية الملتمس ص 24١5‏ ومعجم الأدباء 9*5 ووفيات الأعيان / 
ام وسير أعلام النبلاء 2١85 /١4‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )45٠١ - 40١‏ ص .10١9‏ 
وانظر كتاب طوق الحمامة ففيه الكثير من الأخبار عن صاحب الترجمة . 
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عبدُ الواحدٍ بن على بن بَرْهانَ: أبو القاسم التُحْوىُ'2 كان شَّرِسَ 
الأخلات جدّاء لم يلس سراويلٌ قط ولا غطّى رأسَه » ولم يَقْبلْ عطاءً لأحدٍ» 
وذكر عنه أنه كان يُقَِلُ الود فى غير ريبةٍ . قال ابن عَقِيلٍ : وكان يختارُ مذهبت 
مُوْجِمَةٍ المعتزلةٍ ويَنْفَى تلود الكفارٍء ويقول : دَوامُ العقاب فى حقٌ مَن لا يَجورُ 
غليه الع لا وجة لامع ما وضنك .بيه نقسه ين الرحمة . .ويتأؤلُ قوله تعالى : 
© حَِينّ فيا أبدا © [الساء: ودع أى أَبدًَا مِن الابادٍ 5 قال ابن الجوزئ”" : وقد 
كان ابنٌ بَدْهانَ يدح فى أصحاب أحمدّ » ويُخْالِفُ اعتقادُه اعتقادٌ المسلمين ؛ 
لأنه قد خالّف الإجماع فى عدم خلودٍ الكفارٍ فى النار» فكيف يُعبلٌ كلامه . 
تُوفُى فى هذا العام وقد تف على الثمانين . 


)00( تاريخ بغداد ١١1//اق3»‏ والمنتظم 2/5 وإنباه الرواة الى وسير أعلام النبلاء /١8‏ 03375 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 40١‏ - 47.0) ص 0١‏ 4» والجواهر المضية ؟/ .4/١‏ 


.34١ 1/1١ (؟) المنتظم‎ 


اشن 


الجزء الخامس عشر من « البداية والنهاية » 


الموضوع الصفحة 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة وثلاثمائة 1 1 1 
وممن توفى فيها من الأعيان 0000-8 1 0001 
ثم دخلت سنة ثنتى عشرة وثلاثمائة 000 000 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان 000101011111111 
ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة ا 00000 
ذكر من توفى فيها من الأعيان ا[ 1 0001 
ثم دخلت سنة أربع عشرة وثلاثمائة ز[ز[ ز[ ز ز ز ز 1 00 
وممن توفى فيها من الأعيان 1 1 1 1 1 1[ 0 
ثم دخلت سنة خمس عشرة وثلاثمائة 1 
وممن توفى فيها من الأعيان 0000000101 ا 0 0 
ثم دخلت سنة ست عشرة وثلاثمائة د00 
ومن توفى فيها من الأعيان 0 
ثم دخلت سنة سبع عشرة وثلاثمائة 0 
ذكر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم ا 
وممن توفى فيها من الأعيان 101515070010111 
ثم دخلت منة ثمانى عشرة وثلاثمائة 1 001 
وممن توفى فيها من الأعيان 00 
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ثم دخلت سنة تسع عشرة وثلاثمائة ل ان و الام سام رتاه 


وممن توفى فيها من الأعيان 00 
ثم دخلت منة عشرين وثلاثمائة من الهجرة له 
هذه تاحنجة امتقدر الله أمين المؤمنين 00 
خلافة القاهر ا 
وممن توفى فيها من الأعيان 000011171010000 
ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة 9114 
ذكر ابتداء أمر بنى بويه وظهور دولتهم فى هذه السنة 1 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان 000010 
شغب أم أمير المؤمنين المقتدر باللّه الملقبة بالسيدة 000000011 
ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وثلاثمائة 0 0 10ج« 


ذكر خلع القاهر وسمل عينيه آذ[ [ز1ز1 1315151510ة150أآ1أآ11أ 0 


تخلانة الراقى الله أن العباس «محتميل» ين امققلدن الله 0000001 
وفاة المهدى صاحب إفريقية أول خلفاء الفاطميين فيما زعموا 00 
وممن توفى فيها من الأعيان 1 ذ1ذز1ز1ز[ز[زؤز[ؤز[ز[ز[ز[ ز[ز [ 0000111 
ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ااا مطع ار وو سو ان 
وممن توفى فيها من الأعيان ال ا ا ا ال 
ثم دخلت سنة أربع وعشرين وثلاثمائة 0 
وممن توفى فيها من الأعيان ااا 
ثم دخلت سنة خمس وعشرين وثلاثمائة 11 
وفيها توفى من الأعيان ااا 000 
ثم دخلت سنة ست وعشرين وثلاثمائة 1 [1[ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 101010 
وها قوق ألخيل نين زياد وك عبن ركمو الالدلسن 11000000 


6ث.م 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وثلاثمائة ا ا 


ومن توفى فى هذه السنة من الأعيان ب ل 
ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ان لمانا 
وممن توفى فى هذه السنة [15151515151511[ز1[1[|[ز[|ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز ز[ز[ز 000 
ثم دخلت سنة تسع وعشرين وثلاثماثة 1 
ذكر خلافة المتقى أبى إسحاق إبراهيم بن المقتدر باللّه 0000000 
وممن توفى فيها من الأعيان 1 
ثم دخلت سنة ثلاثين وثلاثماثة وال وه ابد عو ا اب ا 
وممن توفى فيها من الأعيان ل ا 
ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة 1 
ون تولى: فيه من الاعيانَ 98 000000 0 000 
ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وثلاثمائة ا ا ا 116 
ومن توفى فيها من الأعيان اع ع ب بات ا ا 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 0 0 0000 
خلافة المستكفى باللّه أبى القاسم عبد الله بن المكتفى بن المعتضد .... ١7‏ 
موت القائم الفاطمى وولاية ولده المنصور 000 
ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ا 
ذكر أول دولة بنى بويه وحكمهم ببغداد الاح اسك و ا 
خلافة المطيع لله 000001011 0001011 
وممن توفى فيها من الأعيان 1[ذ[ذ1ز[ذ[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز [ ز [ [ 1 000001 
ثم دخلت سنة خمس وثلائثين وثلاثمائة اا 
ومن توفى فيها من الأعيان 0 000000 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين وثلاثمائة 0000009 
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ومن توفى فيها من الأعيان 55000 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة . 


وممن توفى فيها من الاعيان 550 
ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وثلاثماثة 
وممن توفى فيها من الاعيان 25500006 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة . 
ومن توفى فيها من الأعيان 50000 


وممن توفى فيها من الأعيان 77000 


وممن توفى فيها من الأعيان ا 
ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة 
ومن توفى فيها من الأعيان 5250000 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين وثلاثمائة . 
وممن توفى فيها من الأعيان ا 


.م 


ا ا ا ا ا ا 0 000000 


لعاف واواوا م فقا م6 و واو واو اما هاه ف وااه وار رام ممم 


واواقع واو ةا ووو نو م واو وه فوفلم م مانم رن 


ومن توفى فيها من الأعيان فتاوه وار بم و ا 
ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة 0000000 


ومن توفى فيها من الاعيان ماد قر ومانه الاو كته بوكاج امون او ا 1 
ثم دخحلت سنة تسع وأربعين وثلائمائة ا 


وممن توفى فيها من الأعيان 00000 


ومن توفى فيها من اناد سأكو وما ووم ولمج ار او م قا 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وثلائمائة - دخول الروم إلى حلب 


ومن توفى فيها من الأعيان 12# 


وممن توفى فيها من الاعيان اسم ةو او ا 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة و ا 


وثمن توفى فيها من الاعيان 577 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة 5 


07م 


فلم مث وله 


507000 0 


دخول جوهر القائد إلى الديار المصرية .. 
ثم دخلت سنة تسع وخمسين وثلاثمائة 


ومن توفى فيها من الأعيان ا 000 
ثم دخلت سنة ستين وثلاثمائة عا معي اث محا اال لجا اسه 
وثمن توفى فيها من الأعيان ا مدت اخ قا لط حو معام ا اده 
وممن توفى فيها من الأعيان الو الم ب مطل نويد سح اناقل واد لاه لش 
ثم دخلت سنة إحدى وستين وثلاثمائة الا ا مس اا موي 
وممن توفى فيها من الأعيان 500000000 
ثم دخلت سنة ثنتين وستين وثلاثمائة ا 
وممن توفى فيها من الأعيان ل ال مطل قل لاوم عه 
وممن توفى فيها اموا الا لله 
ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلائماثة 000 
خلافة الطائع وخلع أبيه المطيع لله ع ا 
ذكر الحرب بين المعز الفاطمى والحسن بن أحمد القرمطى 0 
ملك المعز الفاطمى دمشق وانتزاعه إياها من يد القرامطة. 000 
وممن توفى فيها من الأعيان د 
ثم دخلت سنة أربع وستين وثلاثمائة م ا ا ا اموق 0 
ذكر أخذ دمشق من أيدى الفاطميين ا د توم د ا 
قن رن فى هذه السنة من الأعيان 00 
ثم دخلت سنة خمس وستين وثلاثمائثة سج ا كحي اا 
وممن توفى فيها من الأعيان 0000 
المعز الفاطمى اه 
ثم دخلت سنة ست وستين وثلاثمائة ا نا 
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ومن توفى فيها من الأعيان 0 0 
ثم دخلت سنة سبع وستين وثلاثمائة ا 5 
صفة مقتل عز الدولة بختيار بن معز الدولة وأخذ عضد الدولة الموصل 

وأعمالها الوودو التبا ا و 
وممن توفى فيها من الأعيان اا 00 
ثم دخلت سنة ثمان وستين وثلاثمائة ز ز ز ز ز 0 00 0 000 
ذكر ملك قسام التراب لدمشق 0000 
وممن توفى فيها من الأعيان 00 
ثم دخلت سنة تسع وستين وثلاثمائة ال لو م 
وممن توفى فيها من الأعيان ا 
ثم دخلت سنة سبعين وثلاثمائة ؤز[زؤز[ز[ز ز ز [ 00 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان 1 
ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة ةءةزة ة ةزةز دز دز 11000 
وممن توفى فيها من الأعيان 117711151010 
ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وثلاثمائة 1 
ذكر شىء من أخبار عضد الدولة ا 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة ا انا 
وممن توفى فيها من الأعيان ا 00 
ثم دخلت سنة أربع وسبعين وثلاثمائة 41 
وممن توفى فيها من الأعيان 10 11111 
ثم دخلت سنة خمس وسبعين وثلاثمائة د د د33 ا 
ثم دخلت سنة ست وسبعين وثلاثمائة 5200000 1 


ه.م 


ثم دخلت منة سبع وسبعين وثلاثمائة . 
وممن توفى فيها من الأعيان ا 
ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وثلاثماثة 
وممن توفى فيها من الأعيان 20000 
ثم دخلت سنة تسع وسبعين وثلاثماثة 


وممن توفى فى هذه النمنة من الأعيان :.: 


ثم استهلت سنة ثمانين وثلاثمائة من الهجرة فط ا الو ا 


وممن توفى فيها من الأعيان اا 
ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وثلاثماثة 
وممن توفى فيها من الأعيان 00 
وممن توفى فيها من الأعيان 0 
وممن توفى فيها من الأعيان 000 
وممن توفى فيها من الأعيان 0 
وممن توفى فيها من الأعيان 000 
ثم دخلت سنة ست وثمانين وثلاثماثة 


وممن توفى فيها من الاعيان 0 500 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين وثلاثماثة . 
وممن توفى فيها من الأعيان 500000006 


وا عام واه ماوع مايق لا ميهاجم ها هدي ااا دنع 


يلوه ل له أ نه عانيه ع انها مها مه ده ها ابره ده هذ إل ها أ و به 


محية مه هه لقع سواط لاع عله فرق فنقية واماه فا فوحة 


ومن توفى فيها من الاعيان 000 


ويمن توفى فيها من الأعيان د تدزدزدذذد000000 
ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وثلاثمائة 000 


ومن توفى فيها من الأعيان ب زد 11001 


ومن توفى فيها من الأعيان 000 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين وثلاثمائة 21111111110 


ومن توفى فيها من الأعيان 0 


قصة مصحف عبد الله ين مسعودء رضى الله عند وتحريفه عن 
فتيا الشيخ أبى حامد الإسفرايينى مما ذكره 0 


لام 


7 دخلت سنة خمس وتسعين وثلاثمائة 0 
ومن توفى فيها من الأعيان 010000000 


ذكر تخريب قمامة فى هذه السنة 


وثمن توفى فيها من الأعيان 00 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وثلاثمائة م 0 


ومن توفى فيها من الأعيان 00 
سنة أربعمائة من الهجرة النبوية . 
ومن توفى فيها من الأعيان 0 
ثم دخلت سنة إحدى وأربعماثة 


وممن توفى وباتيت الأعاة والأشراققة. ممه باقن 50000000 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعمائة 


ذكر الطعن فى نسب الفاطمين من أئمة بغداد وغيرها من البلدان 5ك 


ومن توفى فيها من الأعيان 10 
ثم دخلت سنة ثلاث وأربعمائة 


ثم دخلت منة ثمان وأربعمائة 


مسف الح لا ا لوم ا ا ا 


ا ا ل ل ل لا 


امو وا معط نا ملا واو 0 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وأربعمائة 10000 


ثم دخلت سنة اثنتى عشرة وأربعمائة 53 
وممن توفى فيها من الاعيان ا 


وممن توفى فيها من الأعيان 1210000000030 


ثم دخلت سنة خمس عشرة وأربعمائة 12 
ومن توفى فيها من الأعيان 0 0 000ظ5ظ1 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وأربعمائة 500 


ثم دخلت منة تسع عشرة وأربعمائة 500 
ومن توفى فيها من الأعيان -_-_-ب_- 0000 


فعا قوفف ةفو نول او رار رانين 


وممن توفى فيها من الأعيان 300000 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 


ذكر من توفى فى هذه السنة من الأعيان 1 
ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وأربعمائة ا 


خلافة القائم بالله 


وممن توفى فيها من الأعيان والكبراء غير الخليفة » رحمه الله 520505 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 0 
وممن توفى فيها من الأعيان ب 0 
ثم دخلت سنة أربع وعشرين وأربعمائة 0 
وممن توفى فيها من الأعيان ل 
ثم دخلت سنة خمس وعشرين وأربعماثة 5000 


وممن توفى فيها من الأعيان 0ط( 


وممن توفى فيها من الأعيان 11100 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وأربعمائة 


ومن توفى فيها من الأعيان 52220000 


م٠‎ 


وممن توفى فيها من الأعيان 50000000 
ثم دخلت سنة تسع وعشرين وأربعمائة 207000 
وممن توفى فيها من الاعيان ا 


ممعقهة م ممم م م6ءث 566666 


وتو ادها هاه امنود و لتقام عام 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وأربعماثة 1 1 0 
وممن توفى فيها من الأعيان سناو امو سس ا 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ا 
وممن توفى فيها من الأعيان 0001 0 
ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وأربعمائة ا 0 
وممن توفى فيها من الأعيان و 
ثم ذخلت سنة خمس وثلاثين وأربعمائة بز زد زد د2د000505 0000 
ذكر مُلك أبى كاليجار بغداد بعد وفاة أخيه جلال الدولة ابن بهاء الدولة ... 6./> 
وممن توفى فيها من الأعيان ود عع و ا 00 
ثم دخلت منة ست وثلاثين وأربعمائة 3 
وممن توفى فيها من الأعيان اموس وو 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وأربعمائة 570 صا 
وممن توفى فيها من الأعيان ب ع له 
ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة 0000 
وممن توفى فيها من الأعيان 00 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأربعمائة مسد ادن ا ا 
وممن توفى فيها من الأعيان زب 00000 
ثم .دلت سنة أربعين وأربعمائة ا 
وممن توفى فيها من الأعيان ا 
ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وأربعماثة ناس لاطا او اا 
وممن توفى فيها من الأعيان ا 
ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة ا ا 


الم 


ومن توفى فيها من الأعيان 2( 


كم دخلت سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 


ومن :توق “فيها:من الأعيان 1111111127 
ومن كزقن: قيها نينخ الأعيان 000 
ومن توفى فيها من الأعيان 0 


ومن توفى فيها من الأعيان ل 


فصل : لما تخلص السلطان طغرلبك من حصره بهمذان 


تزه اك نامير قبح الله 


وممن توفى فيها من الاعيان 000 


ومن توفى فيها من الأعيان 10000 


موامةاقفث .ا مم مم6 6ه 


000 000 


ثمقاث م ةا مالم مم مايه 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة ع مس اي 


وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان و روطان مدا و ار 
ثم دخلت سنة أربع وخمسين وأربعماثة 0 0 
وممن توفى فيها من الأعيان 1111 0 20700000 
ثم دخلت سنة خمس وخمسين وأربعمائة اس ب 
دخول الملك طغرلبك على بنت الخليفة ا ا ا ب ارا 
وممن توفى فيها من الأعيان والمشاهير 0 000 
ثم دخلت سئة ست وخمسين وأربعمائة زد 00005 
وممن توفى فيها من الأعيان 100 171111111717171 


م بحمد الله وتوفيقه الجزء الخامس عشر 
ويليه الجزء السادس عشر 
ويبدأ بأحداث سنة سبع وخمسين وأربعمائة 
وللّه الحمد والمنة 


الله 


رقم الإيداع ١.‏ ٠/موو١‏ 
4 - 182 - 256 - 977: 21 . 8 . 1.5 
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